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La publicación en el “Diario Oficial” equivale e la comunicación en forma oficial para las oficinas que deban cumplir y hocer 
cumplir las leyes, actos gubernotivos y administrativos, =m (Decretos 12 de agosto do 1907 y 3 de diciembre de 1917) 


=, PODER EJECUTIVO 


Ministerio de Industria y Comercio 


¿Decreto 530/969, — Se prorroga hásta el 28 de febrero de 1970, la intervención de la Cooperativa, Nacional 
. de Productores de Leche (Conaprole), dispuesta por el decreto 201/969 


rene 


“Ministerio de Industria. y Comercio. 


Montevideo, 27 de Setubre de 1969, 


« Visto lo dispuesto por'los artículos 1.0, 2.0 y 3.0 del 
“decreto 201 de 27 de abril de: 1969, 


. Resultando que, por interpretación armónica de los 
Artículos lo y 3.0 del decreto referido, tanto la Inter- 
vención de la Cooperativa Nacional de Productores 
de Leche, (Conaprole), como la duración del mandato 
gel Interventor, vencerán el día 27 de octubre de 
69, 


; Considerando que, a pesar del tiempo transcurrido 

de la obra ejecutada por la Intervención, subsisten 
ln, en buena medida, las causas que dieran lugar a 
la, decisión adoptada oportunamente por el Poder Eje- 
¡Sutivo, 


'Ktentó a lo dispuesto por los artículos 11 y 13, apar. 
(tado 4.0 de la ley N.o 10.940, de 19 de setiembre de 
1947 


El Presidente de la República, 
DECRETA! 


Artículo lo Prorrógase, hasta el día 28 de febre. 
ro de 1970, la Intervención de la Cooperativa Nació. 
val de Productores de Leche, (Conaprole), dispuesta 
por el decreto 201, de 27 de abril de 1969, 


Art. 20 Ratifícase en el cargo de Intérventor al 
contador José María Roca Sienra, quien seguirá de- 


o sempeñando sus funciones Hasta el vencimiento del 


plazo dispuesto en el artículo anterioF. ! 


Art. 30 La Intervención tendrá la misma finalidad 
determinada por el artículo 2o del decreto 201, de 27, 


' de abril de 1969, 


Art. 40 El presente decreto entrará en vigencia E 
partir del día de la fecha. 


Art. 50 Dése cuenta a la Asamblea .General del 


Poder Legislativo, comuníquese, publíquese, fte, <=. 
EACHECO ARECO. — JULIO MARIA SAN GUL- 
'NETTÍ, 


SOCIEDADES ANONIMAS Y POR ACCIONES 


OBLIGACION DE PUBLICAR sus BALANCES EN El. 


“DIARIO OFICIAL” 


Por el artículo 12 de la ley N.o 12. 080, de 11 de diciembre de 1953, se modificó el artículo 74 de la 


que sigue: 


ey N.o 11.924, de 27 de marzo de 1953, referente a la obligatoriedad de publicar balances en la forma 


Y Hrtículo 74" Los Sociedades por acciones estarán obligadas a “públicar en el “Diario Oficial” el balandé 
general, estado de pérdidas y, ganancias”, Y proyecto de «distribución de utilidades, dentro de los ciento cincuen« 


e ¿días del cierre del. ejercicio, previa visación de la Oficir A 
(Por el artículo Tio: del decreto N.o:230|964 * de:2 de julio de 1964 png ementario del artículo 133 de 


ÁN. o 13 241, esta xisación isación pasó: ala: 1 Inspección. Gens neral de Hacienda)”. . 


4 


- Por el articulo 13 dela” 


SA No” 137349 pi "puede ser  antionadae con. uná miurtd us 
 psrisión.en publicar fós: ulances en el Diario. -Oficial"”; 


de Recaudación del Impuesto a las Ganancias Ele: 


¿nasta .$5.10,.000..0N, la 


Dolores Sierra Fernández,  portorri- 
'quense, 74 años, soltera, Q. Ramírez 1664. 
ll Juan Carlos Vidal, oriental, $. meses, 
H. Filtro. 
- Isabel Gabitto de. Slavati, 
(años,” soltera, Larravide 2351. . 
- Valentín Aguilar -Ibarra, oriental, 82 
años, soltero, Larravide 2351. 
Raúl Eduardo Lema, oriental, 41 años, 
, o “+08 'soltero, Hospital de Clínicas. * El 
Día 16 de octubre de 1969 ¿Teresa Graziosi de Scapusio, 
; Y .18 años, viuda, Burgues 3170. 
oriental, 16 : Modesto Carlos Migliarini, oriental, 
83 años, O sal, 72 
E rancisco Gagliar ena,. Orienta 
años, xiluda, ¡Moreno ¿nit o. española, (Años, soltero, Instituto de Epidemiología. 
o qaaños, tasado, M. Cervantes 2174. |, Germane Palacios, oriental, $. meses, 
Manuel -Arquelladas, español, 80 años, Hospital Pedro “Visca. 
' asado, - Sociedad Española, 
: Sidonia Temperán: de López, oriental, 
92 años, viuda, 18 de Julio. 2205. 
Juan. Arena. Volpe, oriental, 74 años, 
casado, Eduardo Acevedo 1569. ¡ 
-— Yolanda Filomena Cirio: de Borgeria, | 
orientai, 78 años, casada,” Avenida Italia j 
2455. 
Angela Ressio «dle Peía, oriental, 
años, viuda, Dragones 3545. 
León Der Gazarian, griego, 
' casado, Bulevar Artigas" 2080. 
Luisa Rossi de Patri, oriental, 74 años, 
" viuda, Rossell y Rius 163. 
Moisés Flechtman Helner, 
años, casado, Alzaibar 1268. 
-  Gierado Albarracín, oriental, 52 años, 
casado, Sindicato Médico. 
Carolina BouHosa «le Fernández, bra=¿ 
sileña, 82 años, viuda, Mazangano 814. 
- Hilda, Pereyra .de, Ci Oriental, 54 
“años, casada;. Hospital de Clínicas. 
-— Ignacia Angélica Martorana de Pérez, ? años, casada, Hospital Italiano, 
53 años, viuda, -Oficial 3, N.o 4676. , Ramona. Rodríguez de Cisiero, oriental, 
Donato: Palermo; italiano, 45 años, sol- 18 años, viuda, Hospital le Clínicas, 
tero, Colonia S. Bois. Hugo Raquel Stratta, oriental, 35 años, 
“Juan. Pedro Rosas: “Irigoyen, oriental, ffasado, García Morales 1156. 

67 años; casado, Villa, de Casupá. h Alicia Jackeline García «Alvarez, orien-+p 
Bernordina Gutiérrez de. Bayares,¡021» 3 horas y media, Agraciada 2981. 
oriental, 87 años, Treinta y Tres 1494. Carlos. Augel Di Petta García, oriental, 

Nicasio Vargas, Oriental, $4 años, ca,|02 horas, Martín García 1363. 
sado, Luis Sacarello 4652. O ¡ 
Elida Ibañez de Alvarez, oriental; 23| 
años, casada, N. California 1430. ¡ 
. Jacobo Carlos ¡Rismann, argentino,- 
.años, casado, Mercedes 1472... E 
Adelaida SimonelHi: de Vázquez. italia- E” 
na, 91 años, viuda, Arenal Grande 1539.]|[ 
Ana Fernández de Bielli, argentina, 
-81 años, viuda, C.. Anaya. 2548. . 
"Francisco Pérez González, español, 72 + 
años, casado, Millán 4482. . 
- Américo Valdez Piazza, oriental, 
años, casado, 8 de Octubre y Abreu. 
César Gadea Zuíto, oriental, 43 años, 
soltero, Mirabal 1881. l 
Felicia Rodríguez de García, oriental, E 
84 años, viuda,, Oficial 5, 6179. 
Sergio Mastandrea Díaz, oriental, 
años, soltero, Andalucía 3940. 4 
María, Filomena Sayans de Perras, es. 
pañola, 83 años, viuda, T. Aparicio 2654. 


"DIRECCION DE FHOROPOLIS. 


Defunciones . registradas 


Margarita Celina " Gasgl, 
“años, soltera, Médanos 1169. 


Matilde Bartos de Vila, oriental, 


do, Hospital Maciel, 


do, Colonia S. Bois. 


Facunda Laura . Arriola de- 


Cufré, 


da, Austria 2119, 


Petrona Espósito García, oriental, 
años, soltera, Hospital'de Clínicas. 

Dante [Máximo  YFoletto, oriental, 
años, casado, Aurora 438. 
polaco, $ 


36 años, CE 8 de Octubre 3265. 
E Santos 5647, 
bear, S1 años, viuda, Zapucay 3658. 


tal, 62 años, viuda, Monzón 1745. 
Blanca, González de Crosa, oriental, 49 


meses, Hospital P. Rossell, 
Errique Agrafojo Busto, español, 
¡años,, casado, Br. Artigas 1463. 


68 
68: | o 


Día TI3 de octubre de 1969 
Angela Luna de Acosta, oriental, 59 
paños, Chimborazo 3984, . . 

Manuel Strabakilis Nutipa, griego, : 62 
t añios, soltero, Colón. 15.75. 
54| N, N,, Hospital Maciel. 
Quintina Silvera, oriental, 
soltera, Juan Acosta. 1988. 
io Sergio Daniel Mattos, oriental, 
ras, Cerro Largo 1816. 


“4 5 laños, 
10 ho- 


20 | tero, Br. Artigas s[m. 

Ventura Cabrera Sena, oriental 67 

Faños, soltero, Br. Artigas 1465. ” 

a : Í Zulma Lafreyre de González .- 

Ñ Dia 17 de octubre de 1969 l oriental, 59 años, casada, Impasa. * 

paños, casada, Av. Italia 2435. 
Catalino Ferreira Aquigo, 

28 años, soltero, Cuareim: 2105, . 
Recaredo Alonso Fernántez, español, 

74 años, casado, Estrecho 276L... 

. José Antonio Nicodemo Barbita, 'orien- 
| tal. 69 años, casado, Gloria 1942, 

86] Eduardo. «Braulio Conde 

ga | orientar: 75 años, casado, Fl. Maciel. 
Baños, casada, 


Jorge Albertinas, lituano, 17 años, viu- 
do, Hospital Macial. [ 

Ema Enriqueta Fernández de Martínez, | 
90 años, viuda, Fico. Simón 2357... : y 

Josefa Caetano Bonilla, oriental, 82, 
años, divorciada, Sanatorio Obreras y En 

, Pleadas. 

Victoria Vitali de Galvan, oriental, 
años, viuda, Hospital Maciel. - 

Idolina Benancia Silva, Oriental, 
años, soltera/ Río: Branco 1260, Colonia 1942, 


1 z e 


oriental, 88 . 


Oriental, $ 


TO. $ 


Oscar Acosta, oriental, 59 años, casa. 
- Antonio. Cedrés, oriental, 72 años, casa. | 


' Medina, | 
Oriental, 42 años; casada, Br.. Artigas y! 


Juan Herriprimu, francés, 90 años, viu_f : 
Pedro Meriles, oriental, 79' años, casar! 

74| 
57H 
E 78' años, viuda, F. Laborde 2266. 4 
Loreley Elmira Iturbey, "oriental, £ mé: Er. 


Petrona Martínez de Reboledo, orien-[* 


Giovana Beatriz Velázquez, oriéntal, 41 


Felipe Casanova, oriental 82 años, sol- f 


Caro, | 
Dimas. Coalla Rodríguez, española, 62 y 


paraguayo, | 


Rodríguez, a 


Rosa T. Orban de Craciur, rumana, 64 | 


“Octubre 29 de 1969, 


14 
Julio César Fortti Berrueta, oriental,'¿ 
47 horas 40”, Agraciada 2981.  - - 

a 


Mario- Montes de Oca Calo, oriental, 
¿10 años, Agraciada 2711.  ' 

Juan Francisco Martínez Barreto, : 
oriental, 91 años, viudo, Gral. Pache+. 
¿co 1128. 


áo, Reyes 1331. e 
Miguel Rascubte, Clínicas. : dl 
Luis. Mario. Gómez, Y2 días, Clínicas. A 
Carlos Alberto Martínez, oriental, 16: 

' días, E. P. Visca. 

Martín Tuduri, oriental, 
sado, Esparta 3813. 

Pedro Barboza" Furtado, oriental, 78. 
¡años,, casado, Av. Cuarenta Metros 2242": 
i José Antonio Gallinal, oriental, 78 
| años, casado, Juan B. Blanco 1184. : 
Aurelia Moreira Castrillo de DAgado, 
g oriental, 71 años, viuda, Yí 1500, 

Juaña Rodríguez, 
soltera, Suecia 2208, 


73 años, cae! 


bh 


oriental 72 años, 


17 
Día 19 de octubre de 1969 -* ; 
María J. Ferdinando de Paty, fraticód., 
Esa, 76 años, viuda, $ de octubre 2556. AN 

" Alberto Martinez, oriental, 75 años, ÓN 
[ sado, Br. Artigas 1463. di 
Teodora Durant de Esmoxis, ortental, 
-Lorenzo González Pérez, español, 157 y 
paños, casado, H. Clínicas. 


Jaciñta - Alanís de: Pefia, oriental, sm 
y Roberto AlHredo Amonini, oriental, 580 
años, casado, Millán -4482." Ñ 
" Paula - García de Hernández, oriental, 
83 años, viuda, San José 1256. : 
Carmen Giacola -de Pavanetto, orlem" 
tal, 66 años, casadá, Millán 4482. el 
'Walter Trigo Gesto, oriental, 45. años»; 
casado, Br. Artigas 1461, 
Carmelo Maciel, oriental, 59 años, car 
sados, Br. Artigás: y Cutré, 


Laura Elizabeth. Parodi, oriental, 1 día" 
y -1 hora, Cerro Largo 1816. ñ 

Antonio Perando, oriental, 
casado, H. Paullier 1160, 

Alleano. Zavalla, oriental, 
sado, Canelones 2007. 


i años, viuda, Velsen 46324. 
María Delia Seigler de Martínez; orien. ; 


79 anos 


64 años, E 


$ “Efrain Auzan, oriental, 45 años, casám 


"Gustavo Cecilio * Corbo, oriental, 37); 
horas 50 minutos, Agraciada 2981. 
:_ Ignacio: Leguizamón, 13. horas,. 
¡ciada 2981. 1 
| Sandra, Toledo Redón, oriental, 32 hos'i 
ras 20 minutos, Agraciada 2981. q 
Bugenia Carmela León de Rodriguezs:] 
f oriental, -67 años, casada, Balneario Las! 
K somar, Canelones. 


4 
eN 
do, Galvant 4965. : % 
ii 
Agras j 
] 
í 


3 


Día 20 de octubre de 1969 
+ 
Juan Vilkas Sabasevicinte, lituano, TO, 
' años, casado, Portugal 4082. 
y Avelino Acevedo Hernández, ortptat 
-64 años, “casado, Larrañaga 2240, BE 
Alvaro Armando Vasseur, oriental, 92: 
años, casado, Almenia 4711, "1 


É Ricardo Nogueira Rocríguez, oriental! 
[6.6 años, casado, Br. ¿Artigas 1632. EA 
4 Khaitinn Gazezian de XougoundilaM,: 
armenia, 78 años, viuda, Y. Laguna 1432%! 
Ñ Héctor Osvaldo Morales, oriental, 32 
años, soltero, H. Maciel. ] 
Crecencio Martínez” Martínez, oriental! 
E 75 años, viudo, Larravide 2351. 

Paulina Fout de Clirgo, oriental, 81 
laños, casada, P. del Campo. 


p 


e 
€ 


“ 


pd 


ELE 


- 36 años, casada, H. de Clínicas. 


Años, casado, A. Gallinal 1724. 


- do, Soc. Española, 


años, casado, H. Itallano, 


. Americano. 


.. 66 años, viuda, P. C. Bauzá 4672, 


Octubre 29 de 1969 EIARIO. CFICIAR 
Enrigue Ferrando Firpo, oriental, 77 
años, soltero, P. del Compo. 
Carlos Alberto Ponce, oriental, 72 | 
años, casado, Carlos €roker 2778, 
Delfina Hernández de Arce, oriental, 


ítero, H, Maciel. 
do, Agraciada 2612, 
¡casado,.D. Lamas 1440, 


Amadeo Oliveras Godina, español, 83 | e 
Leño? $% [20 meses, Agraciada 2718, 


Al riental, 72 años, sol. f QU . 
toto, 8 de Octubre B020. 85 años, viuda, E. Clay 2684, 


Manuel Yerpe Rodríguez, español, 71 | r 
años, casado, Dulcinea 3047. “asado, Br. Artigas 1465. . 
José Federico Blankenteld, alemán, 81 Hortencia Picarno' de Fernández, orien- 
años, casado, Cebollatí 1716 ital, 42 años, casada, Cagancha 2079. 
Teodora Eloísa Barbodora de Voost, |], Basilisa: Pintos, oriental, 70 años, sol: 
oriental, 76 años, viuda, H. €. Gómez | “912: ' Clínicas, 
1285. - * 
Isabél Satriano de Camarano, italiana, 
S8 años, viuda, Rca. Dominicana 2987. 
Pedro Bicarin, oriental, 73 años, viu- 


¡ viudo, C. Mendoza sin. 


años, casada, Charrúá 2267. 


o . Maciel. 

María Rosa Ascensión Almirati de Sa-Í Indalecio Bentancor, oriental, 77 años, 
rachaga, oriental, 87 años; casada, Co- casado, Cno. Repetto 3532, : 
lombes 1483, Ñ : . 

¡Angel Pucciavelol, italiano,” 62 -años, ¡Uruguay - España. 
casado, H. Italiano, 

Ciriaco Desiderio Ferreira, oriental, 78 años, viuda, S. Figueredo 3882, 

Alessio Luisi Baralla, italiano, 75 años, 
¿casado, Buricayupi. 3079, 

Inocencio Felipe Manssino ,oriental, 74 
¡años, casado, C. Canope 3878. .- 


Magdalena Costa, argentina, 61 años, 
soltera, S. Americano. . 

Pascual ' Brancato, italiano, 69 años, 
casado, H. Italiano,  - - 

Guillermo Bruno -Viviani, oriental, 60. 
años, casado, Barroso 3435. : 4 

María Vita de Laffado, italiañia, ,79 ] 
años, viuda, B. Blanca 2470. ¿Años, casado, H. de Clínicas. 

Miguel Pérez Acosta, oriental, 94 años, |] Francisco Puente, español, 68 años, ca- 
viudo, HL. P. Varela 3529, . : -- £sado, Gioia 6337. : 
Olga Alledoe de Presa, ¡oriental, + 


nutos, Agraciada 2981, . 
| Acevedo, sin vida, Martín Carcía 1363. 


años, viuda, 4 de Julio 3219. 


Día 22 de octubre de 1969 
- "Waldemar López,. oriental, 3 años, 8. Ñ 7 


casado, Br. Artigas y Palmar. 


Lucrecia Mendieta de Detorrico, orieñ. Benito Arruda, oriental. 54 años, ca- 


tal, 75 años, casada ,S. Martínez 6599. 
Emma Victoria Ojero de Machi, orieñ- 
tal, 43 años, casada, J: J. Aguiar 3964. 
Claudia Varela de Domínguez, españo- 
la, 92 años, viuda, Belén 2665. : 
Mario Rodríguez Charcov, oriental, 16 
horas, Garibaldi 2664, : : 
María Amanda Sportuno de Ramirez, 
Oriental, 46 años, casada, Soriano 1724. 
Rosalio Muniz, oriental, 68 años, viu-- 
do, 8 de Octubre 3265. o 


¡sado, Cabrera 3849. 

] Robertó Machanand Pereyra, oriental, 

¿78 años ,casado, 8 de Octubre 3020. 

| Alba Logartó, oriental, 49 años, di- 

vorciada. 8 de Octubre' 3265, . : 
Arturo Aguilera, chileno, 37 años, ca- 

sado, H. de Clínicas, 7 . 
Celia Belouta de Novo, oriental, 59 

años, casada, Asóe. Española, 

¿ 


años, viuda, Avda. Brasil 3025, 

Toribio Pose, oriental, 74 años, viudo, Añtonio Sabate, brasileño, 34 años, ca- 
25. de Mayo 174. : o, ¡Sado, Instrucciones 1115. . 

Vicente Domingo Menejus, oriental, 64 ; María Peraza de Acevedo, oriental, 76 
años, soltero,: H. Maciel, . : “—. [años, viuda, Fraga 2169, . 

Ramón Píriz, oriental, 8l años, casan Aída Lercivale de Buscaglia, oriental, 
do. H. de Clínicas. - 60 años, vasada, Orimoco 5058. * : 

Víctor Olivar Núñez, oriental, 24 años, 
soltero, Clínicas. ” Toto. 

Silvia Adriana Barcello, 4 días, H. P. 
Rossell. 

- Palmira Martorell de Cairelli, oriental, 
85 años, viuda, San. Nicolás 1433. > 

Carlos Antonio Mori, oriental, 76 años, 
casado, Cínicas. 

Antonio José Silveira, oriental, 69 años, 
Casado, Faría s2840. 


Antonio Acosta Herrera, oriental, 52 
años, divorciado, Colonia S. Bois. 

Carmen Abalde de Rodríguez, españo- 
la, 70 años, casada, Av. 30 metros 2982. 

Lucía Pittolo, oriental, 78 años, divor.. 
ciada, Av. Costanera 4488. - 

José Alejandro Lavecehia, oriental, 78 
años. viudo, A. Muñoz 4088. | - 

Abayubá Ataliva Pelaez, oriental, 48 
años, casado, A. Gallinal 2225. 


¿ viudo, 24.a sección. . 
Héctor Ariel García, oriental, 3 meses, 

H. P. Rossell. ON - 
María Elemantina  Leites de Castro, 

oriental, 67 años, casada, Clínicas. 


viudo, Patagonia 3881. 
59 años, viudo, H. Maciel. 


Largo-1816. 
Juan Aldunate Leoz, español, 55 años, 
casado, Garibaldi 1729. 


¿ do, Jujuy 2664.- 


española, 77 años, viuda, Humboltd 4291. 
Juan Richard García, oriental, 2 me- 
ses, G. Ramírez 1926, 
Blanca Isabel Enriquez de Sosa, orien- 
"[tal, 32 años, casada, IL. de María 1530. 
"Gumersindo Martínez, oriental, 72 años, 
casado, Himalaya 3160. 
Luisa Paolina De Nardo de Palatin, 
italiana, 88. años ,casada, Carafi 1025. 
Aída Frugone de Ferreira, oriental, 70 
años, casada, C, de la Vega-3992, 
Edelmira Martínez de Viera, oriental, Antonia Manassa de Lladó, española, 
1 años, easeda, J. Laguna 4438. ¿61 años ,easada, S. Figueredo 3922, - 
Soria Wunck de Odales, criertal, s2| Paulina Irigoyen de Zorrilla, brasileña, 
años, casada, Clínicas. . ¿$3 añes, viuda, Carabalio 119%, 


Ñ Día 21 de octubre de 1969 


Isidora Ramos Puch. oriental, $3 años, 
soltera, R. Brárco 1262, : : 
Luis2e Molteni de Fernández. oriental, 


Vicente Pereyra, oriental, 64 años, sol: y 
. j viudo, Morales 1384, 
Juan Porley, oriental, 68 años, casa-* 


Luis César Fernández, orientál, 62 años, | 


Agustina Serrato de Martínez, oriental, | 


. casado, Adolfo Artagaveytía 4085. 
Miguel Romero Ruiz, español, 77 años, ' . 


Pilar Mario Colmán, oriental, 82 años, l. 
: Aurora Pibala de Cejas, oriental, 74; 


Anabilia Pereira, oriental, 77- años, H. 


| N.o 5.418, del 
Avelina Muiño de Muiño, española, 81| 


Marcelo Alvarez Couto ,oriental, 4 días, ] 


-Carlos Eduardo Paulsen, oriental, 5 mi-[ tar 
. ¡tal 


Yamandú Olivera Villamil, oriental, 581 


Ramona Paredes de Acosta, oriental, 931 


Carlos A. Delmonte, “oriental, 60 años, | 


José Donato Giusso, oriental, 78 años, | 


Antonio Lorenzo Goncálvez, oriental, [ 


. E Soltero, agricultor, 
Pedro Melogno, oriental, 74 años, viu-¡ 


Julia Amelia Ortega Gómez de Chala,] ó . 
t got Almada De Zordo, 15 'años, soltera, 


275—A 
Asencio Bula Suárez, orfintal, 76 años, 
” Nieves Escanlar de Villamea, española, 


65 años, casada, Br «Artigas 1465. 
María Galli, oriental, 79 años, soltera, 


. ¡ Soriaño 1724. 
Fernando ' Enrique Tronconi, oriental, f 


Prudencia Machado de Silveira, orien= 
tal, 75 años, viuda, E. Vidal 3098. 
Simón Kisiel Moskalux, polaco, 65 años, 


A A 


REGISTRO CIVIL 


MATRIMONIOS REALIZADOS EN EL. . 
INTERIOR DURANTE EL MES DE 
AGOSTO DE 1969 


(Cumplimiento del artículo 7.o de la ley 
5 de mayo de 1916) 


: . Colonia 
5.a Sección — - 


Roberto Ernesto Gabriel, 59 afios, sol- 
tero, comercio, oriental y Catalina Berta 
Meinecke Burger. 53 años, soltera, orióne 
6.a Sección — M 
- Elbio Zurbrigg, 22 años, soltero, jor= 
nalero, oriental y Gladys Raquel Díaz, 
17 años, soltera, oriental. 


Aldo Altonio García, 26 años, solte. 


. To, empleado, oriental e Hilda Raquel 
Eduardo Ramón Oseira, español 82 años] 


Parentelli, 
oriental, -. 

José Gabriel Cuitiño, 22 años, soltero, - 
chofer, oriental y Adela Rufina Martí- 
nez, 25 años, soltera, oriental. ; 

Ricardo Rodolfo Algalarrondo, 28 
años, soltero, pintor, argentino y Zulma 


22 años; soltera, empleada, 


| Renée Mailhe, 20 años, soltera, oriental. 


Juvenal Adolfo Capellino, 22 años, sol- 
tero, agricultor, oriental y Muría del 
Carmeñú. Gavilán, 22 años, soltera, orien= 
ta... . 
Ever Ismael Cerrtti, 22 años, divor= 
_Cciado, chofer, oriental y Juana Esther 


i Aguilar, 22 años, soltera, oriental. 


Pedro Carro, 25 años, soltero, emplea» 


[ do; oriental y María Gloria Hernándes, 
+24 años, soltera, oriental. 


Martín Maldonado, 79 años, soltero, 
jubilado, oriental y «Elvira Galizzi, 71 


paños, -soltera, oriental. 


7.4 Sección — 


Carlos Fripp Carro, 23 años, soltero, 
empleado, oriental y Dolores Reimúndez 
Mallada, 24 años, soltera, oriental. 

José Leandro Chaves Wedina, 29 años, 


- Alvaro Pestaña, oriental, 11 días, Cerro [Sottero, jornalero, oriental y María Mal» 


vina Alario, 23 años, soltera. ortental.: * 
Antonio Rodríguez Capellino, 50 años, 
oriental y Adelsida 
Ayala" Ayala, 48 años, soltera, oriental, 
Víctor Alfredo Boné Pueblas, 18 años, 
soltero, jornalero, oriental y Sonia Mar+ 


oriental. 
8.4 Sección — 


Raúl Costa, 35 años, divorciado, eme 
pleado, oriental y Alicia Soma, 22 años, 
¡3 soltera, estudiante, oriental. 

Juan Leonel Jaime, 24 afios, soltero, 
agricultor, oriental e Hilda Juana Moll- 
nari, 22 años, soltera, oriental. 

Enrigue Eduardo Vico, 27 años, soltas 
¿ro, agricultor, oriental y Nilia Teress 
Revetta, 24 años, soltera, oriental. 


= 


| 
y 


[ 276—A 
1 


teró, tapicero, oriental y Alicia Ethel 
i'Artigas, 22 años, soltera, oriental, 


e 


hi -« 10a Sección — > 


'olteró, jornalero, oriental y María Oti- 
lia Barreto, 19 años, soltera, oriental. 


A 


nt 


e 


Pontet, 20 años, soltera, oriental. 


'empléado, oriental y Juana Isabel Gón- 
*zález, 24 años, soltera, oriental. 

if. ¿Omar Federico Castillo, 24 años, -sOl- 
Htéro, jornalero, oriental y Dorá Anabe- 
fala Morales, 18 años, soltera, oriental”. 
¿[| «Dámaso Daniel - Rodríguez, 27 añiós, 
soltero, agricultor, oriental y Norma, Tre- 
¡tte Bonilla, 23 años, soltera, oriental. 


12.a Sección —. 


. _Fiéctor Lucas Morandi, 28 años, sol-] 
ftero, empleado, oriental y Selva Nahir | 


*Dorado, 19 años, soltera, oriental. 


7 


¿Evaristo Pérez, 31 años, soltero, em- 


- ¡pleáxo, oriental y Silvia Estela Poutet, 21 | 


-Taños, soltera, oriental. * 
+j"Osvaldo Boris Franco, 21 años, .solte- 
to, jornalero, oriental y María Angélica 
EGáyol, 22 años, soltera, oriental. 

E-i> Walter Ernesto Tourn, 


toro, mecánico, oriental y Nury Dora Pa- 
Epgálday, 26 años, soltera, oriental. 


Durazno 
2.4 Sección — 


y 


<. Eduardo Faglán Pereira, 20 años, sol- 
tero, empleado, oriental y Miriam Ofe- 
Ma Marichal, 23 años, soltera, maestra, 
Fóriental. 
FtHugo 
o, empleado, 


Hugo Zoriz Voguera, 21 años, solte-| 
estudiante, oriental y 


a 


 Sriental. 


¿ empleado, oriental y Jorgeanña Camacho, 


b 0 años, soltera, estudiante, oriental. 
Al 


icente Charlo, 27 años, divorciado, 
mpleado, oriental y Carmen Nair Celmin [ 
¡19 años, soltera, oriental. 


SS 


%.a Sección — 


. _Odilio Aníbal de. los Réyos, 34 “años, l 


28 años, soltera, oriental. 


¿Baez, 
Po 


- 5.a Sección — 

** Oronibal Martínez, '44 años, soltero, 
, 2yicultor, oriental y Amada Eugenia Car- 
'dozo, 41' años, soltera, oriental. 


y 

A 
.:¿ Rosendo Dante Figuerón, 38 años, sol- 
,fero, jornalero, oriental y Nidia Elena k 
¡ Cabrera, 35 años, soltera, oriental. 


A 


” .10.4 Sección == 


Y9.a Sección «u 


¿Hugo Paredes Ferñáncez, 28 años, sol | 
eféto,. hacendado, oriental y Zulma Gla- | 
¿Ys Martínez Santos, 21 año», soltera, 
“Oriental. o 


Do 
EE 


Wilfredo Jesús Morales, 26 años, sol- p 
A 


Pedro Santo Ramón Monraz, 25 años, | 


“Silvio Héctor Glaván, 21 años, solte-P. 


“ro, agricultor, oriental y Norma Etel | soltero, 


á _ Omar Anfbal Porley, 24 años, soltero; | Alicia Viera, | 22 años, soltera, oriental. 


¡Amanda Margot 


30 años, sol-) 


NS E 


Ruben García. 28 años, divor- 4 
oriental y Marta mi | $0tera, oriental, 


mi Cabrera, 18 años, soltera, oriental. k' 


Stella Elvira] 
*Arambillet, 20 años, soltera, éstudiante, 


quan Carlos Almada, 32 años, soltero, j 


¿Walter Uruguay. González, 44 años, di- í 

vorciado, empleado; oriental y Rita Ju- | 
Ea Arambillet, 38 años, viuda, maestra, | 
“Or : o | teros comercio, oriental y -Nilsa Esher 
f Luzardo, 21 años, soltera, oriental. 


úzenenge, 34 años, divorciada, .orlental. | najero, oriental y Evarista Aquino, 43 


- 1] 
: y El 
ld comercio, oriental y Margarita 


pEoltero, albañil, orféntal y Olga Ester f 


¿7 DIARIO OFICIAL A 


12.4 Sección => 


Flores _ í 


4.2 Sección pa 


haceridado, oriental y, Nancy 


oa, 
año, 


6.1 Sección a) 


Honorato Taumaturgo O'Nell, 53 años, 
oriental y Vicenta 
soltera, 


soltero, comercio, 
Paula 


Rodríguez, 43 
oriental. 


años, 


- Florida . 
. 2.1 Sección —=. 


Alberto Pedro Garrido 
28 años, soltero, agricultor, 
Orama 


ar. Palavés, 
años, soltera, oriental: 


Otalivio Rosajo Correa, 24 años, sol- 
itero, empleado, oriental y Zulma Gra, 
ciela Recoba Insgaurralde, 17 años, sol- 


tera, oriental. 
Ramón Efren 


La 


Luzardo 


tera, oriental 


orieñtal. 


Albérico Waldemar Frachia Posse, 22] 
años, soltero, 'agricultor, oriéntal y Jo-| 


sefina Agueda Falero Badiola, 20 afios 


4 4.4 Sección — 


Ramón Alcides Silveira, 50 años, sol. * 
¡ tero, .empleado rural,- oriental e Irma i 
Rita Hernández Sánchez, 35 años, solte.. ¡ 


ra, oriental. 
boo : : 
5.a Sección sus 


José Humberto Pérez, 30 años, sol- 


L£onel Mercadal, 43 años, soltero, jor- 


años, soltera, oriental, 
1 


“ga Sección— no, 
Willian Camarario, 32 años, soltero, 


Pizano, 
20 años, oriental. . 


9.a Sección «> 


, 


José Maria Olibéfa, 27 años, soltero, 


Ñ émpleado, oriental y Brenda Zonia So- 
l birera, 
4 Oriental. 


27 años, soltera, empleada, 


11:a Sección «—=» 


Ruben Alfredo Léma, 33 años, soltero, 
agricultor, oriental y María Nelly del 


l rio, 26 años, soltera, oriental. 


12. Sección — 


Juan Carlos Sosa Escobar, 26 años, 
“soltero, lempleado, driental 3] Luz del 
Alba López Pascual, 19 años, soltera, 


oriental. 


Gonzalo Silvera, 21 años, soltero, Co. 
mercio, oriental y Ana María Arriola, 18 
y años, soltera, oriental. 


Adolío Arístides Bourgeois, 22 años, 


Caraballo, 
oriental y 
20 


i' Pdro Gustavo Olmedo Soller, 20 .años,; 
[ soltero, agricultor, oriental y Doris Ma. 
¡ber Guerra Martínez, 21 años, soltera, 


| 


| Miguel Bentura 


Octubre 29 de 1969 | 


Lavalleja 
" la Sección — 


Luis Alberto Moreira, 22 años, s0l« 
téro, empleado, oriental y Graciela de 
León, 17 años, soltera, empleada, orien,” 
al. . 

Hébert. Hernández, 21 años, soltero, 
zapatero, oriental “y María Rosario Sil- 
va, 21 añios, soltera, oriental. 

Braulio "Muniz, 64 años, soltero, agri, 
cultor, oriental y Elba Trias, 51 años, 
soltera, criental, o 

Olinto Larrosa, 30. años, soltero, pas 
nadero, oriental e Isabel Cardozo, 17, 
años, oriental. o 

Ernestino Gómez, 41 años, soltero, 
comercio, oriental y María Elena Sil, 
voira, .38 años, soltera, profesora, Orien* 

Adolío Piano, 47 años, divorciado, 
empleado, oriental y, Blanca Celeste Fe, 
rreira, 46 años, soltera, oriental. _ 
¡ Manuel Eugenio Couso, 39 años, di- 
3 vorciado, albañil, español y  Unisalba 
Aparicio, 30 años, Soltera, oriental. 

Rojas" Iturburu, 28 años, divorciado, 
empleado, oriental y Neli Pelúa, 24 
años, soltera, oriental, O 
, Ramón Walter Vera, 20 años, soltero, 
¿dmpleado, drientel iy Loreley Sención, 
¡4 años, soltera, oriental. o 

Miguel Burgueño, 23 años, 


soltero, 


- Lentes, 388 | €mpleado, orintal y Mirta Acosta, 20 
años, soltero, agricultor, oriental y, Gre. NN 
goria Elisa Decia Birriel, 28 años, 'sol-¡ 


años, Soltera, estudiante, oriental. 
Leandro María González, 35 años, sole 
| tero, jornalero, oriental y Marina Mesa, 
31 años, soltera, oriental. . A 
Raúl Villalba, 31 años, soltero, em. 
¡ pleado, oriental y, Mireya del Puerto, 21 
l años, soltera, oriental, A 
_ Narciso Barrios, 43, años, viudo jor- 
nalero, oriental y María Milkx Pelúa, 28 
ajos, soltera, ortental. : 


2. Sección — 


j Ramón Sixto González, 20 años, sol, 
 tero, empleado, oriental y, Teresa Glas 
dys González, 19 años, soltera, oriental, 


e 


8.a Sección == 


Isabelino Peña, 27. años, soltero, jor, 


" Inalero, oriental y Sirley Daysi Ferreira, 


23 años, soltera, oriental, ' : . 
E Miguel Angel Cal, 52 años, soltero, 
comerciante, oriental y Erminda Gorgoro. 
so, 52 años, divorciada, oriental, 


| 10.2 Sección — 
f 


1 
Carlos Mendez, 24 años, soltero, jorna,, 
lero, oriental y María Nirian Frachia, 22 
afios, soltera, oriental, . 
Eloy Pérez, 22 años, soltero, herrero, 
oriental y María Teresita Torres, 20 años, 
soltera, oriental, , Ñ 
Arocena, 29 años, sol, 
tero, empleado, oriental y Rosa Elba Mar., 
tínez, 23 años, soltera, oriental. 


e e 


RECLAMACIONES POR 


“DIARIO OFICIAL” 7 


ú mesmnaneed 


ha necesidad de limitar 81 sobrante Y; 
de redutir las exigencias de números: 
atrasados eñ el Archivo, induce a la Ads * 
ministración a recomendar a los subscrip | 
tores que hagan sus reclamaciones por. 
ejemplares que puedan no Uegarles en: 
un plazo breve. 

'Al Fiismo tiempo, estas quejas trasmls *' 
tidas rápidamente, contribuyen a que la 
Administración de *“Diarlo Oficial” man+ 
tenga con la 
de reparto. 


debida estritez el servicio 


ÉN 


on, 


A EX 


SECCION AVISOS 


TORO 257 Montevideo, Miércoles 29 de Cctubre de 1969 Núm. 18182 
TARIFAS «e. | Orden de publicación 
A , 
AVISOS a EJEMPLARES 1--Apertura de Sucesiones, 


(Resolución 1106/969 —- 18 de setiembre | (Resolución 1106/569 —. 18 de setiembre 


de 1969) 
1 Edictos judiciales y avisos oficiales? 


Por cada publicación el : 
centímetro (20 palabras) $ 30.00 


Avisos particulares: . 

De una a diez publicacio» A 

nes el centímetro (20 pa: 

labras) "osas LA) ..o.. > 

De once publicaciones en - 
” 70.00 


80.00 


a Adelante, el centímetro . 
"Balance por Cada línea 
de columna chica o su 
equivalente e .ooerono 
Matrimonios de ciudad 
(percibiéndolo  directa- 
mente “Diario Oficial”) ” 
Matrimonios del Interior *” 60. 09 
SUSCRIPOLONES 

(er esolución 1106/969 — 18 de setiembre 

de 1969) 


” 60.00 


130.00 


Petras los ejemplares eñ la Oficina 


Por semestre s...... $ 720.00 
año sonora >” 1,110.00 


Reparto a domicilio o 
(Resolución 1140/969 — 25 de setiembre 
de 1969) 


: Ea distribución de ejemplares está a 
prargo de una empresa particular que 
debe percibir directamente del. guscrip- 
Etor $ 3.90 por ejemplar y por día, : 


Interior y Exterior 


$ 1.320.00 
* 2.640,00 


Por semestre 
=* año 


NA 
0090090000 


ir. 


” De acuerdo al Decreto de 2 de Octubra 
(de 1958 los avisadcres de la Capital dis- 
Ponen hasta de quince días y 103 del In- 
Serlor hasta de treinta días para retirar 

revía presentación del recibo, el diario 

c la primera y última publicación que 

és corresponda, vencido el cual los dia- 
érios son cobrados según tarifa, 


ESTATUTOS DE SOCIEDADES ANONIMAS 
(Resolución 1106/969 «— 18 de setiembre de 1969) ' 


hasta $ 1:000.000.00 .. 
2:000.000.00  :er 
5:000.000.00 
.  10:000.000.09 , 
* 20:000.000.00 
* 20:000.000.00 


-Ub capital 
1:000.001.00 ” * 
" *  23:000.001.00 * * 
PY > 5:000.001.00 ” 
lo * 10:000.001.00 ” 
De un capital mayor de 


de 1969 » 
Pór día nercererars $ 10.00. 
AtrásadOs — resorersoa P 30.00 
Do más de 15 días +... * 50.00 
De más de 1 año «e. Y 80.00 
Do más de 3 años s.. Y 150.00 
De más de 5 años «+... Y 200.00 


a sad 


' 


Copias  dactilográficis o microfilmadas 
de ejemplares agotados ; 
la página 
Hasta un año ..o.cos $ 80 . 09 
De más de un año  .w. ” 100.00 
De más de tres años uu Y 130.00 
Dó más de cinco añós . *” 180.00 
De más de diez años 0 B 250.00 
rc om ta 
REGISTRO NACIONAL DE LEYES 
AO t 
(Editado por “Diario Oficial”) 
Rústica Gi 
1924 (reeditado)  uscuso $ 500.00 
Prosa mesmo E 500.00 
-1940 a mena Y 500.00 
1945 co. - COTO a 500.00 
1 954 A A O! n 500 » 00 
1955 " * 500.00 
1969. ue 1": 500.00 
1962 mu. u. 500.00 
1963 1 “500.00 
1965 [00076070 0:00 797907079 O a 500.90 
41967 evocar Y Y :$82.00 
Encuadernados 
19 5 6 0 O-0OOE6.O 000000 dl 800 . 00 
1965 * 800.00 
1966 uu 800.00 
i 9 67 EN OA OO a 2 . 4650 . 90 


$ $8.000.00 la página - 
* 9,000.00 

* 10.000.00 e 
* 11.000.00 *% 
* 12.000.00 * 
13. 000.00 * 


eses 000 
Voeorceces 


crementándose en $ 3.000.00 el valor de la página por cada $ 10:000.000.00 


Hnás de capital o fracción. 


»- Para las Cooperativas Rurales se hará el precio a mitad dé tarifa, 
El cálculo se realiza sobre la equivalencia del centímetro; esto es7 contando 


AS palabras, , 


:|10—Incapacidad 
11—Información de Vida y Costa; 


2—Caducidad de Promesas de Coma 
pras y Ventas 

3-—Convocatorias Comerciales 

"4—Dirección de Necrópolis 

5-—Disolución y Liquidación de se 
ciedades Conyngales 

6—Disoluciones de Sociedades 

7-—Divorcios 

8—Emplazamientos 

3-—Expropiaciónes 


bres 
12-—Licitaciones Páblleñs 
13—Llamadós a Acreedoreñ 
14—Matrimonios de Montevideo * 
15-—Pago de Dividendos 
16-—Prescripeionas o 


“pr 


- 117-—Propiedad Literaria y Artística 1 


18—Qni ebrás = 


¿]19—Rectificación de Partidas 


20-—Remates e 

21-—Segundas Cópias AS 

22—Sociedades de Responsabilidad. 
Eimitada ¿ 

23—Trámites de Marcas 

24-—Trámites de Patentes de Invens; 
tión y Privilegios Industriales a 

2W5Véntas de Comercio 

26—Violación a la ley de Soñelatenelas 

27-—Variós 

27-—Varios (Competitivo Naclonaly 


28—Balances y Estatutos de Socledas, Ñ 


des Anónimas 


ora. La primera publicación de 


cualquier texto aparece en 

“AVISOS DEL DIA” que 
A Se encuentra en las últimas 
: páginas del diario. 


Los suscriptores deben reclaimar los 
ejemplares que ns se le entreguon den- 
tro de las 24 horas de efectuado el re- 


:| parto presentando el recibo, 


Los avisacores “2la Capital deben ob- 
serva: cómo apare..n sus textog correg- 
pondiendo que en el plazo de 24 horas 
indiquen los errores a subsanar. Para 
avisos del interíor el plazo se am.olía de 
acu.rdo -con la form. de realizarse el 


servicios de Correos. La demora en orde- 


mar correcciones hrce perder el derecho 
de reinserción, 


¡ 13860 


1 


se hace saber la apertura de 


CANTI y 
(S. 142/9607), citándose a los herederos, .2cre8- 
dores y demás intéresados para que comparez» 
can dentro de treinta días -.a deducir -en . Íor- 
ma sus > 
tevideo, 14 de octubre de 1969. — Luis Alber- 
“to Campodónico. Actuario. 

1) $ 1.200.00 - 10jpub. 22087 Oct.28-v.nov.10. 


PE [PXPXPXóX[P[[inS 


EDICTO. —.:Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en'lo Civil de 
. Primer Turno, se hace saber la apertura de 
la sucesión de AMERICO MARI o MARI OBER- 
. TI, (3 4/969), citándose a los herederos, acret- 
dores y demás interesados para que Ccomparez. 
can dentro de treinta días a deducir en for. 
ma sus derechos ante este Juzgado. -—— Monte. 
video, 16 de octubre de 1969, —, María Emilia 
Gleiss. Actuaria Adjunta. ' 
1) $ 900.00 10|pub. 22092 Oct, 28-v.nov.10. 


EDICTO. — Por disposición del señor Jue 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Primer Turno, se hace saber la apertura de 
la sucesión de GUSTAVO - ADOLFO DARDEL 
PRINCE, (S 368|969), citándose a los herede- 
ros, acreedores y demás interesados para que 
comparezcan dentro de treinta días a dedu- 
cir en forma sus derechos ante este Juzgado. 
-— Montevideo, 16 de octubre de 1969. — Ma» 
ría Emilia Gleiss. Actuarla Adjunta. 

1) $ 900.00 10|pub. 22100 Oct.28-v.nov.10, 


EDICTO. -—- Por disposición del señor Jus 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Primer Turño, se hace saber la apertura de 
la sucesión de CARMELO o CARMELO FELI- 
CIANO BEQUIO, (S 244]969), citándose a ' los 
herederos, acreedores y demás interesados para 
que comparezcan dentro de-treinta días a de. 
ducir en forma sus derechos ante este Juz- 
gado. — Montevideo, 16 de octubre de. 1069. 
:— María Emilia Glelss. Actuaria. Adjunta. 

1) $ 900.00 10|pub. 22101 Oct.28-v.nov.10. 


EDICTO.'-—-FPor disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Primer Turno, Se hace gaber la apertura de 


dores y demás interesados para que compa- 
rezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos ante. este Juzgado. 
Montevideo, 16 de -octubre de 1969, 
Emilia -Gleles, * Actuarla Adjunta. 

1) “$ 900.00 lOlpub. 21941 Oct.27-v.nv.7. * 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en l 
Primer Turno, se hace saber la apertura: de 
la sucesión de MARIA o MARIA JOSEFA. O 
MARIA JOSEFINA COLOMBO FERRARI. de 
GONZALEZ, -(S <310/969), citándose a los -he- 
-rederos, acreedores y demás interesados para 
que comparezcan dentro" de treinta. días. 4 
deducir -en forma sus derechos ante. este Juz- 
gado. — Montevideo, 14 de octubre de 1969. 
*— María Emilia Gleiss. -Actuaria Adjunta. 

1) $ 1.200,00 10|pub.. 21533 - Oct.22-v.nov.4. 


-— María 


o Civil de 


EDICTO. — Por-disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Primer Turno, se hace saber la apertura de 
la sucesión de ELIA TORINO de GONZALEZ, 
(S 350/969); citándose a los herederos, acree- 
dores y demás .interesados para que Comparez. 
can dentro de treinta días a deducir en for- 
ma sus derechos ante este Juzgado. — Mon. 
tevideo, 17 de octubre de 1969, — María Ernal- 
lia Gleiss. Actuaria Adjunta. Ps 

1) $900.00 1O|pub. 21542 Oct.22-v.nov.4, 


EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil: de 
Primer Turno, se hace saber la apertura de 

“la sucesión de EUGENIO MELCZER, .(S 
969), citándose a los herederos acreedores 


derechos ante este Juzgado. — Mon.. 


399] 
4 


e 


-Aperiuras de Sucesiones 
- os Le 


DIARLO- QRUENAB-. 
Primer amo. Se 


E » 


LEITON (S[316)9695, citándose. a los herederos, 


parezcam dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos ante. este ¿uzgado. 
Montevideo, 15. de octubre de 1969. — María 
Emilia Gleiss, Actuaria Adjunta. 


EDICTO. — Por disposición del señor ¿uez 


:Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 


Primer Turno, se hace saber la apertura “de 
la sucesión de ADOLFO CRUZ FERNANDEZ, 
(SI224/969), citándose a los herederos, acree- 
dores “y demás interesados para: que cOmpaA- 
rezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos -ante este Juzgado. 
Montevideo, 13' de: octubre de 1969. 
Alberto Campodónico, Actuario. - 
1) $ 900.00 l0lpub. 21319 Oct.20-v.oct.31, * 


— 


O 


EDICTO. — Por disposición del sefior Muez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Primer Turno, se hace saber la apertura de 


ula sucesión G4e PEDRO EDUARDO BUGALLO 


LABOURDETTE (S|344/969), citándose A lo3 
-herederos, acreedores y demás. interesados 
para que comparezcan dentro de trelnta días 
a deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado. — Montevideo. 14 de octubre de 


11969. — Luis Alberto Campodónico, -Actuarlo. 


la sucestón de ROBERTO CALAFA'T PISANO, 
(S 3701969), citándose a los herederos, acree- 


| 
| 
| 


| 


3 


demás interesados para que comparezcan den- | 


tro de treinta días a deducir en forma Sus 
derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 14 
de octubre de 1969. — Luls Alberto Campo- 
dónico. Actuario, l 

1) $ 900.00 10[pub. 21584 Oct.22.v,nov.4. 


EDICTO. — Por disposición del señor “uez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Primer Turno, se hace saber la apertura de 
la: sucesión de JOSE PESTARINO  BUFFA, 
(SI356/969), citándose 'a los herederos, acree- 
dores-y demás interesados para que compa. 
rezcan “dentro de treinta días a deducir .en 
forma sus derechos ante este «“uzgado.-— 
Montevideo, 14 de octubre de 19869. — Luls 
Alberto- Campodónico, Actuarto..: y 


1) $ 900.00 10|pub. 21200 QOct.20-v.oct.31. 


. EDICTO. — Por 8lsposición del señor Juez 
Letrado de Priméra Instancia en lo Civil de 


- Juzgado. 


1) $ 900.00 l0jpub. 21342 Oct.20-v.oct 31. 
: rm me 

EDICTO. — Por disposición del señor “uez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
¡Primer 'Turno, se hace saber le apertura de 
14 sucesión de CESAR SALA PINI, oltándose 
a los herederos, acreedores y demás Interesa. 
dos para que comparezcan dentro de treinta 
días a deducir en forma sus derechos ante 
este Juzgado. 
de 1969, — María Emilia: Gleiss, Actuaria Ad- 


junta. - 
1) $ 900,00 10lpub. 21343 Oct.20-v.oct.31. 


EDICTO. — Por disposición del señor “uez 
Letrado de Primera. Instancia en lo Civil de 
Primer Turno, se hace saber la apertura de 


lla sucesión' de, ELVIRA GOMEZ de PEREZ, 


(SI294]969), citándose a los herederos, acrte- 
dores y demás interesados para que comparez- 
can dentro de treinta días e deducir en for- 
ma sus derechos ante este “uzgado. — Mon- 
tevideo, 15 de octubre de 1969. — María Emil- 
lla Glelss, Actuarla Adjunta. - 

1) $ 900.00 'lQpub. 21346 Oct.20-v.oct.31. 

AI. 

EDICTO, -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Primer Turro, se hace saber la apertura de 
la sucesión de MIGUEL ANGEL SOSA VASA- 


los herederos, acreedores. y demás interesados 
.bara que. comparezcan dentro de treinta días 
a deducir en: forma sus derechos ante este 
— Montevideo, 26. de «setiembre de 
1969. — Luis Alberto Campodónico. Actuario. 
1) $ 2.400 20|pub. 19837 Oct.6.-v.oct.31. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez * 
Letrado. de Primera Instancia en lo Civil de: 


Primer Turno, se hace saber la apertura dáe 
la sucesión de PAULINO ROMANO ' VAZ- 
QUEZ o VASQUEZ,  (S-320]959), 
a los herederos, acreedores y demás interesáños 
vara que comparezcan dentro de .treinta días 
a deducir en forma sus derechos ante este 
uzgado. — Montevideo, 10 de octubre de 
1969. — María Emilia Gleiss, Actuaria Adjun- 


1)” $900.00 10Ipub. 21176 Oct.17.v.oct.30. 
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 


_EN LO CIVIL DE SEGUNDO . TURNO 


EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri- 
mera Instancia en lo Civil de Segundo Turno, 
dispuso la apertura de las sucesiones de JOSÉ 


NELSON MANGGINI PALESSE, de JOSE MAN- |. 


GGINI SASANO y de ROSA PALESE de MAN 


A A EXIT A VZCC AI 
hace saber la apertura..de., dentro. de 
la sucesión -de MARZA ESTHER CAVAZZI de 


acreedores y demás interesados para que com. 


1>-4- 900.00 10lpub. 21312 Oct.20-v.oct.31.*** 


Luis 


— Montevideo, 7 de .octubre- 


LLO o VASSALLO o ¡BASSALLO, cltándose A 


citándose * 


o . “Octubre 29 de 1969 
z a APRA IOCIX- La 2 A a 
treinta días a deducir en forma sus. 
Gerechos. — Montevideo, 14 de octubre de 1969 
— Luis E. Fontana, “Actuario. . 
: 1) $ 900.00 10lpub. 21986 Oct.27.v.nv.T. 


Ps 
EDICTO. El - señor Juez Letrado de 
-Primera Instancia en lo Civil de 
Turno, dispuso la apertura de la sucesión de - 
RAUL. ARNOLDO ACOSTA ESTADES o RAUL: 
ACOSTA o RAUL ARNOLDO ACOSTA, (Ficha' 
E 1.540/969), citándose a herederos, acreedores 
y demás. interesados para que COmMparezcan ' 
dentro de treinta días a deducir en forma sus 
derechos. — Montevideo, 13 .de octubre de 
1969. — Luls E, Fontana, Actuario. Ñ 
:1) $ 900.00 10(pub. 21858 Oct.24-v.nv.6. 


EDICTO. El “señor Juez Letrado de. 
Primera Instancia en lo Civil de Segundo 
Í Turno. dispuso la apertura de la sucesión de * 
MARIA JULIA LE¡VAS de EOZORK, (Ficha E. 
1.794/69), citándose a herederos, acreedores Y, 
demás interesados para que comparezcan dens, 
tro de treinta días a deducir: en forma sus: 
“derechos. — Montevideo, 21 de octubre de 1969. * 
—- Luis E. Fontana, Actuario, 
-1) $' 900.00 10lpub. 21860 Oct. 
— 
EDICTO. El señor Juez Letradu 48, 
Primera Instancia en lo Civil de Segundo, 
Turno, dispuso la apertura de la sucesión de, 
RAMON POSE REINO, (E 1.684/69), citándose 
a herederos, acreedorcs y demás interesados 
para que comparezcan dentro de treinta días 
a deducir en forma sus derechos, — Montevi= 
deo, 14 de octubre de 1969, — Luis E. Fontao 
na, Actuario, : 


24-v.nv.6, 


1) -$ 900.00 l0lpub. 21862 Oct.24-v.nv.6. 
. — 
EDICTO. — El señor Juez Letrado de, 


Primera Instancia” en lo Civil de Segun 
"Turno, dispuso la apertura de la sucesión de 
| MARIA VOGRINCIC de KERANCEVIC o MARIA 
VOGRINCIC -Oo WOGRINCIC VERBARIC de 
KRANCEVIC Oo RKRANCHEVICH, (Ficha E 
1.6141969), citándose a herederos, acreedores Y. 
demás interesados “para que comparezcan dentro 

de treinta días á deducir en forma sus deres 

chos. — Montevideo, 13 de octubre de 1%69. —= 
Luís E. Fontana, Actuario. 10Y 
1) $ 1.200,00 l0/pub. 21863 Oct.24-v.nv.6. _, 


do | 
CM 


AN 


nora 1; 
EDICTO. — El señor Juez Letrado de Frle ; 
mera Instancia en lo Civil de Segundo Tur - 
no. dispuso la apertura de la sucesión de * 
ZOILO PIOVAN. (E-1690'69), citándose * 
herederos, acreedores y demás interesadob. DA= 
ra que comparezcan dentro de treinta átas 8 
deducir en forma sus derechos. — Montevideo, 
15 de octubre de 1969. .—-Luís ED. Fontana, 
Actuario. E gs 
1) $900.00 1l0jpub. 21737 Oct.23-v.nov.5, 


EDICTO. — El señor Juez Letrada de 
Primera Instancia en lo Civil de Serundo 
Tumo. dispuso la apertura de la sucesión de 
ORSEP AGOBIAN, (Ficha E '1.5821969), citán. 
dose a herederos: acreedores y demás interts 
sados "para qye comparezcan dentro de treinta 
“días a deducir en forma sus derechos, — Mone 
tevideo, 13 de octubre de 1969, — Luls E. Fon» 
tana, Actuario, , 


1» $ 900.00 1O|pub. 21427 Oct.21-v.nv.3. . 


XV 


" EDICTO. :— El señor Juez Letrado 
Primera Instancia 


RA =Ez, 


á8 


SILVA Oo SILVA SMITH 
SCHMITT, -(Ficha E 1.576/69), : 
H-herederos, acreédores y demás interesados pas 
rá que comparezcan dúentro de treinta días 
a deducir en forma sus derechos. -— Montevis| 
É deo, 13 de octubre de 1969. — Luls E. Fons 
tana, Actuario. : 


A) $ 1.200.00 1Olpub. 21430 Oct.21-v.0v.3. 


O 


GGINI. (Fleha E 1.580/969), citándose a here- O nn OO, ques Letrado de 
deros, acreedores y demás interesados  PpBra-: pia d s á 
que comparezcan dentro de treinta días 2, A UR Dr Ya 
deducir en forma sus derechos, — Montevi: Í L EL CRO, € 


deo. 13 de octubre de.1969, — Luis E. Fonta- ir 


na. Actuario 


ip $ 1.200.00 10[pub, 22091 Cct.28-v.now.10. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Segundo Turno, se hace saber la apertura de 
la sucesión de PAULA BERNABELA SILVA de 


herederos, acreedores y demás interesados pa- 
ra- que comparezcan dentro de treinta días 2 
deducir en forma sus derechos ante este Juz- 
gado. -— Montevideo, 22 de abril de 1969. 
— Luis E. Fontana, Actuario. . . 
. 1) $ 200.00 1O|pub. 22110 Oct.28-v.nov.10, - * 


AGUERO, (Ficha .E 504/969), citándose a los; Primera Instancia 
ES 


EDICTO. => El: señor 


Juez. Letrado de 
Primera Instancia en lo Civil de Segundo Tur- 
no, dispuso la avertura de'la «sucesión de 
MIGUEL o MIGUEL MARIA MATOSO SOSA, 
(E 1.758]69), citándose a herederos, acreedores . 
y demás Interesados para que comparezcan 


E E 1.610/969), citándose a herederos, acreedos ' 
[res y demás interesados para que comparezcan 
k dentro de treinta días a deducir en tormá 


sus derechos, — Montevideo, 13 de octubra 
de 1969 — Luis E. Fontena, Actuario. 
1%) € 500.00 1Olpub. 21431 Oct.21-v.nv.3. 
4 EDICTO. — El -sefioor Juez Letrado de 
en lo Civil de Segunda, 
Turno, dispuso la aperturas de la sucesión de. 
IDA LEONE PAZOS, (Ficha E 


1.754169).- citándose a herederos, acreedores Yi 
% demás interesados para que cómparezcan dene 
Í tro de treinta días a deducir en forma sus 


derechos. -— Montevideo, 14 de octubre dy 
1969. — Luis E. Fontana, Actuario. - 
1) $ 900.00 10|pub. 21467 Oct.21-v.av.S. | 


EDICTO. — El señor Juez Letrado de 
Primera Instencila en lo Civil de Segunda 
Turno, dispuso la apertura de la sucesión qe 
GIL SANTENGINI o ESPERANZA” GIL SAN: 


, 


Segundo ' . 


0% 


y 


y 


nn] 


0% 


ñ al 


ES 


»” 


La 


j 


P 


a) 


' Octubre 29 de 1369 


pS 


NA A REIR e a 


MTENGINI, (Ficha E 1.536/969), eltándose a n la sucesión de JESUSA MARTINEZ de OU- 


DIARIO OFIZSIARSB 1337-49 
TA LT ERA IRE o 
 ducir en forma sus derechos ante este ¿JSuz- 
, £ado. — Montevideo, noviembre 19 de 1962, 


herederos, acreedores y demás interesados pa. :; THRELO, (Ficha 382/1969), citándose a los he- 


ra que comparezcan dentro de treinta dfas 
,a deducir en forma sus derechos. — Montevi- 
Geo. 13 de octubre de 19869. — Luis E, HFon- 


¡tana. Actuario. : 
Lp 2) $ 900.00 JOlpub, 21468 Ocb.21-v.nv.3. 
É 


[3 

Í EDICTO. — El ' señor Juez Letrado de 
¿Primera Instancia en lo Civil de Segunde 
Turno, dispuso la apertura de la sucesión 'de 
CARLOS ZAPPETTINTI ROSSI, (Ficha E 
*1.5321969), citándose a herederos, acreedores y 
¡demás interesados para que comparezcan den- 
"tro de treinta días a deducir en forma sus 
¡ derechos. — Montevideo, 13 de octubre de 
1969. — Luts E. Fontana, Actuario. 

1) $ 900.00 ¡i0ipub. 21469 Oct.21.v.nv.3, 


: - 
+ “EDICTO, -— El señor ¿uez Letrado de Pri. 
¿mera Instancia en lo Civil de Segundo Turno, 
dispuso la apertura de la sucesión de JOSE 
SALVADOR DIAZ o DIAZ DIAZ (Ficha E' 
+1678169), cltándose a herederos, acreedores y 
¿demás interesados para que comparezcan den. 
tro de treinta días a deducir en forma sur 
[Merechos. — Montevideo, 13 de octubre de 
Éd969. — Luis E. Fontana, Actuario. 

lo 1) $ 900.00 1l0pub. 21284 Oct.20-v.oct.31. 


- EDICTO. —— El señor Juez -Letrado de Pri. 
¿mera Instancia en lo Civil de Segundo Turno 
¿dispuso la apertura de la sucesión de -JORQÉ 
¿CHERNIC o CHERNIC CEl o CERNIC CEl 
fí(Ficha Ell646189),  cltándose a herederos 
tácreedores y demás fnteresados para que com. 
¡parezcan Gentro de treinta días a deducir 


en forma sus derechos. — Montevideo, 13 de 
] octubre de 1969. — Luis E. Fontana, Actuario 


Eo 1) $ %900.00 lOlpub. 21314 Oct.20-v.0ct.31, 


3 rr 
EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri. 
¿mera instancia en lo Civil de Segundo Turno, | 


dispuso la apertura de la sucesión de MA- 


FRIA ESTER o ESTHER VIÑA de COUTURE, |] 


?-(ficha E-1694169). citándose a herederos, acree., 


dores y demás interesados, para que comparez. -p 


can dentro de treinta días, a deducir en forma 
(sus derechos. — Montevideo, 14 de octubre de 


31969, — Luis E. Fontana, Actuario. 
¿. 1) $900.00 10|pub. 21052 Oct.17_v.oet.30. 
f EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri. | 


yntra Instancia en lo Civil de Segundo Turno, 
¿dispuso la apertura de la sucesión de MA: 
RIA ALBERTI de MEDOLA o MEDOLLA 
“MARIA ALBERTI PAPA. 
¿cltándose a herederos, acreedores y demás tn. 
Uteresados, 
¿ tréinta días a deducir en forma sus derechos. 
(— Montevideo, 13 de octubre de 1969, 
fiLuis E. Fontana, Actuario. : 

. 1) $900.00 10|pub. 21050 Oct.17-v.00t.30. * 

reee 

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri. 
¿nera Instancia en lo Civil de Segundo Turno, 
¿dispuso 1 apertura de la sucesión ELISA 
¿BIBTANA OYHENART de SALVO CARRARA, 
E (ficha E-1436'969), cltándose a herederos, 
¿Acreedores y demás Interesados. para que com- 
¿Darezcan dentro de treinta días, a deducir en 
pÍorma sus derechos. — Montevideo, 13 de Oc. 
¿tubre de 1969. — Luís E. 

. 1) $900.00 10lpub. 21051 Oct.17.v.0ct.30. 


O 


> 


$ 
lLetrado de Primera Instancia en lo Civil de 
¡ Begundo Turno, se hace saber la apertura de 
da sucesión de GASTON o GASTON ERNESTO 
t:MACCHIAVELLI, (Ficha E 1.060/968), citán. 
“dose a los herederos, acreedores y demás in- 
teresados para que comparezcan dentro de 


ez 


¿treinta dfas a deducir en forma sus derechos f 


fante este Juzgado. — Montevideo, 4 de no- 
¡ viembre de 1968. —— Luis BH, Fontana. Actua: 


rio. 
1) $ 1.200.00 JOjpub. 20992 Oct.16-v.oct.29. 


A ps ro cn. 


3 


Í 
ADICTO. 


ESegundo Turno. se hace saber la apertura de 
la sucesión de JOSE ALONSO MOREIRA. 
¡(Ficha E 826169). citándose a los heroderos 
pAcreedores y demás interesados para que com. 
¿parezcan dentro de noventa dfas a deductr en 


¿forma sus derechos ante este Juzgado. 
-— Luis B. 


tuarlo, 
213) 3 2.230.00 30lpub. 18417 Set.23.v.nv.3. 


e EN LO CIVIL DE TERCER TURNO 
EDICTO, 


“Tercer Turno, 
¿la sucesión de PEDRO CELESTINO TRUCIDO, 
«(Ficha 342/1969), citándoso a los herederos, 


¿forma sus derechos ante este Juzgado, 


Montevideo, 23 de octubre de 1969. — Alfro, | 


Edo L. Llugain. Actuari 


O. 
1) $ -900.00 10|pub. 22128 Oct.28-v.nov.10. 


"_ EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Tercer Turno, se hace saber la apertura de 


(ficha E-16181989), E 


para que comparezcan dentro defi 


Fontana, Actuario, Í 


-— Por disposición del señor Jue? | 
trado de Primera Instancia en lo Civil Ef | 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA j 


q — Por disposición del señor Juez | 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil def 
se hace saber la apertura def 


; Acreedores y demás interesados para que Com= 
"parezcan dentro de treinta días a deducir en f 


* rederos, acreedores y demás Interesados para ' 


7 que comparezcan dentro de treinta días a 
! deducir en forma sus derechos ante este Juz- 
gado. 

-— Alfredo L,. Llugain. Actuario. 
1) $ 900.00 10|pub. 22129 Oct.28-v.nov,10. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Tercer Turno, se hace Saber la apertura de 
la sucesión de DIONISIO BUELA SANCHEZ, 
(Ficha 180/1969), citándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados para que com- 
parezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos. ante este Juzgado. 
Montevideo, mayo 28 de 1969. — Alfredo L;, 
Dlugain, Actuario, . : 

1) $ 200.00 10|pub. 2197 Oct.27.v.nv.T. 


EDICTO. — Por disvosición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Tercer Turno, se hace saber la apertura da 
la sucesión de JOSE PASCUAL BELARDI o 
BELARDT PASTORINO, (Ficha 370/1969), cl. 
tándose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro da 
treinta días a deductr en forma sus derechos 
ante este Juzgado. — Montevideo, 22 de octu- 
bre de 1989, —— Alfredo EL. Llugain, Actuario. 

1) $ 900,00 IOjpub. 21949 Oct.27-v.nv.7, - 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Teotrado de Primera Instancla en lo Civil de 
Tercer Turno, se hace saber la apertura de 
la sucesión de MARIA ARANZAZU O ARAN- 
ZAZU MARIA FALERO de LOPEZ, (Ficha 
4 36811969), citándose a los herederos acreedores 
J y demás interesados para que comparezcan 
dentro de treinta días a deducir en forma sus 
? derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 22 
de octubre de 1969. Alfredo L. Llugain, 
Actuario. > 

mM $ U1.200.00 10[pub. 21950 Oct.27-y,nv.7. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia .en lo Civil de 
Tercer Turno, se hace saber la apertura de 
la sucesión de HERMINIA AGUSTINA CAF- 
FERA de RESTANO o AGUSTINA CÁAFFERA 
g de RESTANO. (Ficha 358/1969), citándose a los 
A herederos, acreedores y demás interesados DA 
¿ta que comparezcan dentro de treinta días 
¡9 deducir en forma sus derechos ante este 
y Juzgado. Montevideo, 16 de octubre de 
1969, —— Alfredo L. Llugain, Actuarto, 


1) $ 1.200.00 10/pub. 21434 Oct.21.v.nv.3. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en ln Civil de 
| Tercer Turno, se hace saber la apertura de 
la sucesión de MARIA CATALINA FERRARI 
o FERRARI SCARPITTA, (L.o 2, F.o 84), 
8 citándose a los herederos, acreedores y demas 
interesados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deduoir en forma sus derechos 
ante este Juzgado. — Montevideo, 16 de fe- 
brero de 1967. — Alfredo DL, Llugain, Ac- 
é tuarlo. 7 


1D) $ 200.00 lO[pub, 21435 Oct.21-4.nv.3. 
: 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera instancia en lo Civil de 
Tercer Turno, se hace saber la apertura de 
la sucesión de DOMINGO ANUNCIACION 
FREIRE, . (Ficha 250/1969), cltándose a los 
nerederos, acreedores y demás interesados: pa- 
ra que comparezcan dentro de treinta días 
a deducir en fórma sus derechus ante este 
Juzgado. — Montevideo, 16 de octubre de 1969, 
— Alfredo L. Llugain, Actuario. Ñ 

2) $ 900.00 10/pub. 21438 Oct.21.y.ny.3. 


EDICTO, -— Por disposición del señnr Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Tercer Turno, 8e hace saber la apertura de 
la sucesión de JOSEFA SIVORI de GUIDO, 
(Ficha 348/1969), citándose "a los herederos, 
acreedores y demás interesados para que com- 
parezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado. 
Montevideo, 16 de octubre de 1969, — Alfredo 


£L. Llugain, Actuario. 2 
1) $3 900.00 10[pub. 21439 Oct.21-v.nv.3. 


EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Getrado de Primera Instancia en lo Civil de 
E Tercer Turno, Se hace saber la apertura de 
la sucesión de RAMON ALVAREZ o SOCORRO 
RAMON ALVAREZ, (L.o 66, F.o 669), el- 
f uándose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para Que comparezcan dentro de 
tretnta dias a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado. -—— Montevideo, 17 de no- 
viembre de 1965. — Alda Lipovetsky, Actuaria 
Adjunta. - 1 

1) $ 900.00 lOlpub. 21440 Oct.21-v.nv.3, 


EDICTO. — Por disposición del señor Muez 
j Letrado de Primera Instancia en lo “Civil de 
A Tercer Turno, se hace saber la apertura de 
: la sucesión de MARGARITA RAVENTOS de 
¡ HASSAN "F.o 442), citándose a los 
j herederos, acreedores y demás interesados para 
que Comparezcan dentro de treinta días a de- 


si 
q 


— Montevideo, 23 de octubre de 1969.” 


— Alfredo L. Llugain, Actuario. 

1) $ 900.00 10lpub. 21283 Oct.20-v.oct.31. 
EDICTO . 
: + — Por disposición del señor Juez 
| Force de Primera Instancia en lo Civ de 


Y 
4 


5 


Tercer Turno, se hace saber la 

la sucesión de SUSANA REQUENA e CARRE: 
RA, (Ficha 338/1969), citándose a los herede. 
¿ TOS, Acreedores y demás interesados para que 
¡ Comparezcan dentro de treinta días a deducir 
'en forma sus derechos ante este Juzgado. — 
Montevideo, 13 de octubre de 1969. — Alfre- 
do L. Llugain. Actuario. 

1) $ 900.00 10lpub. 20924 Oct.16-v.oct.29 

A 

EDICTO. -— Por disposición del señur Juez 
Letrado de Primera Instanciá en lo Civtl de 
Tercer Turno, se hace saber la apertura de 
la sucesión de MARIA LABORDE de GIANNI. 
NI o GIANINI, (Ficha 35411969). citándose a 
los herederos, acreedores y demás interesa» 
dos para que comparezcan dentro de treinta 
días a deducir en forma sus derechos ante 
este Juzgado. — Montevideo, 13 de Octubre 
de 1969, -- Alfredo L. Llugain. Actuario. 
$ 900.00 l0lpub. 20922 Oct.16-v.oct.29. 

A 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Tercer Turno, Se hace saber la apertura de 
la sucesión de RUFINA PEREYRA o PEREIRA 
de BENINCASA o BENINCAZO o BENINGAZO, * 
(Ficha 16011963). cltándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados para que coma 
parezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechOs ante este Juzgado. — Mon- 
tevideo, 30 de mayo de 1968. — Alfredo Lo 


Llugajn. Actuario. 
1) $ 1.200.00 10Jpub. 20913 Oct.16-v.oct.29. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Setrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Tercer Turno, se hace saber la apertura de 
la sucesión de MANUELA VICTORIA SAN- 
CHEZ GONZALEZ, (ficha 11811969»,  citán- 
dose a los herederos, acreedores y demás In- 
teresados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado. — Montevideo, 22 de Mf- 
yo de 1989, — Alfredo L. Llugain, Actuario. 


1) $900.00s 10/pub. 21135 Oct.17.v.oct.30. 


EDICTO. -—: Por disposición del señor Juez 
jetrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Tercer Turno, se hace saber la apertura de ta 
zucesión de AGATA de SKUNCA o DABO da 
'SKUNCA (Ficha 270/1967), citándose-a lo£ n8- 
tederos, acreedores y demás interesados para 
3ue comparezcan dentro de noventa dias a de- 
Juctr en forma sus derechos ante este Juzgado. 
— Montevideo, 12 de junto de 1969. — Altredo 
L. Elugain, Actuario. — 

1) $2.250.00 30¡pub. 17992 Set.19.v.oct” 30. 
APAAXVSPXÉXPXKVXXXXPXMXP iia 


JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE CUARTO TURNO 


EDICTO. — El señor Juez Letrado de 
Primera Instancia en lo Civil de Cuarto Tur- 
no, hace saber la apertura de la sucesión de 
DOMINGO BASILIO FILGUEIRA CAMPANE-= 
LLA, (320169), citándose a herederos, acreedo. 
Tres y demás interesados para que comparezcan 
dentro de treinta días a deducir en forma sus 
derechos. — Montevideo, 21 de octubre de 
1969, — Gloria Pereda de Campalans, Actuarla,- 


1) $ 900.00 10lpub. 21987 Oct.27-v.nv.7. 


EDICTO. — El señor Juez Letrado de 
Primera Instancia en lo Civil de Cuarto Tur= 
no, hace saber la apertura de la sucesión de 
JULIA ELENA GUASQUE de LOPEZ BENI. 
TEZ, (316/69), citándose a herederos, acree. 
dores y demás inveresados para que Ccompa-= 
rezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos. — Montevideo 22 de Ot= 
tubre de 1969. — Gloria Pereda de Campalana, 
Actuarla. 


1) $ 900.009: lolvbub. 22000 Oct.27-v.nv.7. 
O nes 
EDICTO, — El -.señor Jueg Letrado de 


Primera Instancia en lo Civil de Cuarto Turno, 
hace saber la apertura de la sucesión de ELE- 
NA COSTA MOLINARI de ABRATE, (322169), 
oltándose a herederos, acreedores y demás in« 
teresados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus derechos. 
-— Montevideo. 21 de octubre de 1969, — Gloria 
Pereda de Campalans, Actuarla, 


na 


1) $ 900.00 10|pub. 21871 Oct.24.v.nv.6. 
AAA AA 
EDICTO. -— El señor Juez Letrado de Pri. 


ra Instancia en lo Civil de Cuarto Turno, 
hace saber Ja apertura de las sucestones de 
AGUSTIN FOULQUES y GREGORIA LUISA 
o LUISA GREGORIA MINETTI de FOULQUES, 
citándose a herederos, acreedores y demás 
interesados, para que comparezcan dentro de 
treinta días, a deducir en forma sus derechos. 
-— Montevideo, 22 de setiembre de 1969, —= 
Gloria Pereda de Campalans, Actuaria. 
1) $900.00 10lub. 21740 Oct.23.v.nov.5. 


13838 - 
EDICTO, — El geñor Juez Letrado de Pri- 
maera instancia en lo Ctvíi de Cuarto Turno, 
hace saber la apertura de la sucesión ae 
JOSE LUCIANO GOMEZ EGOZCUE, (278/69), 
zitándose a herederos, acreedores y demás 1n. 
teresados para que comparezcan dentro - as | 
treinta días a deducir en forma sus derechos. 
-— Montevideo, 3 de octubre de 1969. — Giu- 

ria Pereda de -Campalans. Actuaria, 
1) $: 900.00 lO¡pub. 21549 Oct.22-V.DOV.L. 


A A 


— El señor Juez Letrado de Pri- 
mera Instancia en lo Civil de Cuarto Turno, 
hace saber la apertura de la sucesión de 
ROBERTO LARGHBRO, (314/69), citándose 2. 
herederos, acreedores y demás interesados PpA- 
ra que comparezcan dentro de treinta días 
a deducir ex forma sus derechos. — Monte- 
video, 17 de octubre de 1969. — Gloria Pe- 
reda "de Campalans.- Actuaria. 
1) $ 200.00 10(pub.- 21548 Oct,22-4.n0W.%. 


Ut 


EDICTO. 


EDICTO.: — El señor “uez Letrado de Pri- 
mera Instancia en lo Civil de Cuarto “Turno, 
hace saber la apertura de la sucesión: de 
.CLEMENTINA. AMALIA GOMEZ FERNAN- 
DEZ (286169), citándoso a herederos, acreedo- 
. Teg y demás Intersados para que compares 
can dentro de treinta días a deducir en for 
ma sus derechos. — Montevideo, .15 de 0C- 
tubre de 1969, — Gloria Pereda de Campalans, ; 


Actuaria.' o o 
1) $ 900.00 10|¡pub. :21286 Ogt.20-v.ocb.32. 


EDIOTO. —"El señor Juez Letrado de Pri- 
-mera Instanctla en lo Civil de Cuarto Turno 
hace saber la apertura de la sucesión de Ni 
COLAS NAZZARI GUBITOSI, (276/69), citán- 
dose.a herederos, acreedores y demás intere- 
sados para que:comparezcan dentro de treinta 
días = deducir en forma Sus derechos. 
Montevideo, 3 de octúbre de 1969. — Glorta 
Pereda de Campalans, Actuarla. 


1) $ 900.00 1Olpub. 21337 Oct.20-7.0ct.32. | 


PP MVXóÓ$V 


b 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Detrado de Primera Instancia en lo Civil: de 
Cuarto Turno, se hace saber la' apertura de 
la sucesión de ANDRES LUIS ARZENC -0 
ARCENO o -ARSENO, (170/69), . citándose a 
los herederos, acreedores y demás Interesados, 
- para que comparezcan dentro de treinta días. 
. la deducir en forma sus derechos ante este JuZz- 
“gado. -— Montevideo, 27 ae mayo de 1969, — 
Gloria. Pereda de Campalans, Actuarta. 
1): $1,200.00 10/pub. 21053 Oct.17-v.oct.20. 


EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri, 
mera Instancia. en lo. Civil de Cuarto Tur». 
no, hace saber la apertura de ./a sucesión de 
ANA o MARIA ROSARIO ANA CANTALUPO 
-.GIARDINI, (300/69), cltándose a herederos, 
acreedores y demás interesados, para que com- 
parezcan dentro de treinta días. a deducir 
en forma sus derechos. — Montevideo, 14 de 
octubre de 1969. — Gloria Pereda de CamDPan 


pa $ 900.09 10/pub. 21470 Oct.21-v.nv.3. 


y hace saber la apertura; de la sucesión de MAR- 


O 


Letrado de Primera Instancia en-lo -Clvil de; 
Quinto' Turno, se hace saber al público la; 
apertura de lá sucesión de ALICIA BELOSO de j 
SCARINI o SCARANI, citándose a 10s 'herede- 
ros, .acreedores' y demás interesados para que 
comparezcan dentro de treinta días a dedu- 
cir en forma sus derechos ante este. Juzgado, 
— Montevideo, octubre 16 de 1269, — Batael | 
Charlo Olivera. Actuario Adjunto. 

1) $ 200.00 10lpub. 22095 Oct,28.v.nov.10, 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil dej 
Quinto Turno, .se hace saber al público la | 
apertura de la sucesión de RAFAEL PONCE; 
de LEON ROSPIDE, citándose a l0s herederos, | 
acreedores y demás interesados para que com-. 
parezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado. _- 
Montevideo, setiembre 8 de 1969, — Rafael 
Charlo Olivera. . Actuario Adjunto. ? 

21). $ 900.00 10[pub. "22114 Oct.28.y.nov.10. 


Primera Instancia en lo Civil de Quinto 
Turno, hace saber la apertura de la- sucesión 
.de JAIME LASOWSKI PFROCHT, citándose a 
nerederos, acreedores y demás interesados “pa- 
ra que comparezcan dentro de treinta dias 
a deducir en forma sus deréchos._— Monte- 
video, 15 de octubre de 1869 — Rafael Char- 


“do Olivera, Actuario Adjunto. 


EDICTO. — Ei señor - Juez Letrado de 
Primera Instancia en lo Civil de Quinto 
Turno, hace saber la apertura de -la sucesión 
de GENOVEVA MACHIN ALPERTI, citándose 
fs hefederos, acreedores y. demás” interesados 
para que comparézcan dentro de treinta días 
a deducir en forma sus derechos. — Montevi- 
deo, 15 de octubre de 1969, —- Rafael Charlo 
Olivera, Actuario Adjunto. - 

21) $ 900.00 1l0lpub. 21471 Oct.21.v.nv.3. 


EDICTO. — El «señor 
Primera Instancia 'en--lo Civil de Quinto 
“Curno, hace saber la "apertura. de “la -eucesión 
de MARIA MARIEZCURRENA de DELFINO, 
citándose a herederos, acreedores. y demás in- 
teresad0s para que. comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus “derechos. 
— Montevideo, 15.de octubre de 1969. — Ra=. 
fael Charlo Olivera, Actuario .Adjunto, 

1) $ 200.00 10|pub. 21472 Oct.21-v.nv.3, 


Juez" Letrado de 


EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri 
mera Instancia en lo Civil de Quínto Turno, 


¿CELINA ERASMA o ERASMA -GADEA, clitán. 
dose a herederos, acreedores -y demás intere. 
sados para que comparezcan dentro de treinta. 
días a deducir en forma sus derechos. — Mon- 
tevideo, 13 de octubre de 1969: —— Rafael 
Charlo: Olivera, Actuario Adjunto.' 


lans, Actuarla. 


2)” $900.00 30'pub. 21054 Oct.17-v.oct.30. 


EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri. 
mera Instancia en lo' Civil de Cuarto 'Tur-- 
no, hace saber la apertura de a sucesión de 
JOSE MARIA OLASO ASTIZ, (308169), cl- 
tándose a herederos, acreedores y demás iM. | 
teresados, para que comparezcan dentro de; 
treinta días. a deducir len formia sus derechos. 
— Montevideo, 14 de octubre de:1969,:— Glo-- 
rla Pereda de Campalans, Actuarla. 

1) $900.00 10/pub. 21055 Oct.17-v.oct.30. 

EDIOTO. -— Por disposición: del señor Juez 
Letrado dé Primeta Instancia en lo Civil: de 
Cuarto Turno. se hace saber la apertura de la 
sucesión de MANUEL BURGANTE, “(290169), el. 
tándose a los herederos; acreedores y demás y 
Interesados para que comparezcan dentro: de 


1) $900.00 10'pub. 21288 Oct.20.-7.0ct.31. 


LARLO OPLCEIAB > 


A o a O 


X EDICTO, -- Por disposición del señor Jueza * 


“EDICTO. :— El señor Juez Letrado. de | 


" Octubre 29 de 1969, : 


o SN Ñ 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera. Instancia en lo Clvil de 
Sexto Turno, se hace-saber la apertura de 
la sucesión de MARIA NOYA MUINO, citán., 
dose a los herederos, acreedores. y demás in- 
teresados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus derechos, 
ante este Juzgado, 25 de Mayo 523, sexto pi- 
s0.. — Montevideo, octubre 21 de 1969, <= 
José Tomás Pereira. Actuario, - : 

1) $ 900.00 lojpub. 22102 Oct.28-v.nov.10, 


Pm 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Sexto Turno, se hace saber la apertura de 
la sucesión de BERTINA ALCAIRE DE ACOS= 
TA, citándose a los herederos, acreedores Y 
demás interesados para que comparezcan den. 
tro de treinta días a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado, 25 de Mayo 523, 
sexto piso. —— Montevideo, Octubre 16 de 1969. 
- José Tomás Pereira, Actuario. Ñ 

1) $ $00.00. l0|pub. 22103 Oct.28..v.nov.10, 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Sexto Turno, se hace saber la apertura de 
la sucesión de JOSE MARIA RODRIGUEZ O 
RODRIGUEZ BECERRA, citándose a los here. 
deros, acreedores y demás interesados para que 
comparezcan dentro de treinta días a dedu- 
cir en forma sus derechos ante este Juzgado, 
25 de Mayo 523, sexto piso. Montevideo, 
octubre 20 de 1969. — José Tomás PeorelrBs 
Actuarlo. o 4 

1) $ 900.00 * 10[pub. 22109 Oct.28-v.nov,10, 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Sexto Turno. se hace saber la apertura de 
la sucesión de ANGELA CERA de LAFIRENo 
ZA, citándose -a los herederos, acreedores Y. 
demás interesados pára que comparezcan del. 
tro. de treinta días a deducir en forma sus 
" derechos ante este Juzgado, 25 de Mayo: 323, 
sexto piso. — Montevideo, octubre 10 de 1969, 
— Zos8 Tomás Pereira, Actuario 


1) $900.00 10[pub. 21167 Oct.22.v.nov.% ., 


*EDICTO. — Por disposición del señor Sueú 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Sexto Turno, se. hace saber. la apartura de le 
sucesión. de JUAN CARLOS MOMBRU MOREl= 
RA, citándose a los, herederos, acreedores y 
demás interesados para que- comparezcan 
dentro de treinta días a deductr en forma sus 
derechos ante este cuzgado. 25 de Mayo 3523, 
sexto piso. — Montevideo, octubre 13 de 1969. 
-—- osé Tomás Pereira, .Actuario ! 

1) $ 900.00 lOlpub.:21321 Oct.20-v.oct.31. _ 


AA 


EDICTO. — Por disposición «el señor uez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Sexto Turno, -se hace saber la apertura de la- 
sucesión de CARMELO D'ALESSANDRO, Cie 
tándose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro ás 


cr 


EDICTO. — El señor Juez' Letrado. de Pri- 
mera Instancia en lo: Civil de Quinto Turno, 
hace saber la: apertura de la sucesión á 
EDUARDO MARROCHE. citándose a hsrede- 
ros, 'acreedores y demás .interesados para que 
comparezcán .dentro de treinta: días a dedu- 
cir en forma sus derechos. —-Montevideo, 9 
de octubre de: 1969. -- Rafael Charlo Olivera. 
Actuario Adjunto. : 

1) $ .900.00 10|pub. 20994 Oct.16-v,0Ct.29. 


. e . 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Quinta Turno, se. hace .saber_al -público -la 
apertura de la sucestón de ELBIO HECTOR 
COLA MAURI... citándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados. para que ¿om.' 
parezcan dentro de: treinta «días a -defluclr en 
forma sus derechos ante “este Juzgado.” 


treinta: días a deducir en fora sus derechos 
ante este Juzgado. — -Montevideo, 1 de mayo 
de 1969. — Gloria Pereda de CamPalans. ACc- 


tuarla. , 
1) $ 900.00 10|pub. 20993 Oct.16-v.oct.29, 
“a e 


e. 


treinta días a deducir en forma sus derechos 
ante este Jurzado, 25 de "Mayo 523 sexto pis0, 
— Montevideo, octubre .15 de 1999. — Josó 


Tomás Pereira, Actuario. - ) 
1) $ 900.00 10lpub. 21330 Oct.20-v.oct.31.'_ 


EDICTO. — Por disposición «2el señor Suez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Sexto Turno. se hace saber la apertura de la 


1 sucesión de ANGEL TOGNAZZOLO o” TOGNAZ= 
| ZOLO RUGLIO, 


citándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados” para qua 
comparezcan dentro de treinta días = deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado, 25 
de Maya 523, sexto piso. — Montevideo, 0C= 
'“ubre 15 de 1969. osé Tomás Pereira, ACa 


tuario. . - 3 
1) $ 900.00 1Olpub. 21239 Oct.20-v.oct.3L. *. 


HUA 


Montevideo, octubre 13 de 1989. - “Rafael: 
Charlo Olivera, Actuário "Adjunto. -. - 
1) $900.00 10|pub. 21170 Oct.17.v.oct.30. .. 


“EDICTO. — Por disposición del séóñor Juez: 


 GUZGADO LETRADO DE PRIMTRA INSTANCIA 
EN LO CIVIL: DE QUINTO TURNO 
EDICTO, — Por disposición del señor Juez 


Letrado de Primera Instencia en lo Civil d5 
Quinto Turno, se hace saber al - público la 


apertura de la sucesión de JORGE CAMILO ; úfas, a deducir en forma sus- derechos Ante 
ARGARARAS, cltándos= a los herederos, acree-. este Juzgado. 1 
dores y demás interesados para que combparez. ; 1969. 


can dentro de treinta días a deducir en for- | 

- ma sus derechos ante este Juzgado. Mon- 
tevideo, octubre 10 de 1969. — Rpafa*l Charlo 
Olivera. Actuario Adjunto. 


h 3490 LETRADO. DE PRIMERA INSTANCIA 

1) $ 900.00 10ipub: 22093 Oct.28-v.nov.10. e O Lo CIVIL DE SEXTO TURNO . 
- EDICTO. — Por disposición. del señor Juez | 
EDICTO. -— Por disposición del señor Juezi Letrado de Primera Instancia en lo Civil. de 


Letrado de Primera Instancia en lo Civil de” Sexto Turno, 


Quinto Turno, se hace saber al público la 


apertura de la sucesión de: ENZO BALMELEI ; 
BERNASCONI, citándose a los herederos, acree--y 


dores y demás interesados para que compar2z= . 


ean dentro de treinta dfas a deducir. en for-¿ 


ma sus derechos ante este Juzgado. — Mon. j ante- este Juzgado, 25 de Mayo 323, sexto:. pi- 

tevideo, octubre 14 de 1969. — Rafael Char- so: — Montevideo, octubre 20 de.-1969. JO» 

lo Olivera. Actuario Adjunto. . sé Tomás Pereira. Actuarió. * A 
1) $ £00.00 10/pub..22092 Oct.28-v.nov.10. 1) $ 1.200.00 10|pub.' 22090 Oct.28-1.m0v.10; 


Letrado de Primera Instancia en” lo Civil de. 
Quínto Turno, se- hace saber al público la - 
apertura de- la sucesión de - ELSA O EISA | 
GLADIS CAVALIERE de RAMOS,- citándose. 
a los herederos, ¡acreedores y demás interesa- 
dos, para que comparezcan dentro de treinta. 


— Rafael Charlo O/ivera, Actuario Aú. 


junto. A . 
1) $900.00 10/pub. 21173 Oct. 17-v.00t.30. -: 
A pepe 


se hace saber la 'apertura de 
Ta sucesión de DAVID FRANCISCO -< HIOSSO- 
NI o CHIOSSONI FREIRE.. (S, 3061959), ..citán- 
dose á los herederos: acreedores - y demás, in 
terezsadloz para due comparezcan dentra “de 
treinta días a “deducir €n 


— Montevideo. octubre 6 de | 


forma. sus derechos jj. 


la apertura de la sueenón 


EDICTO, — Por disposición del señor Juan 
R.' Leltes, Cuez Letrado de Primera Instancia 
en lo Civil:de Sexto Turno, se hace saber in 
apertura de la sucesión de ¿O3R o SALVA. 
DOR. JOSÉ SPOSITO oO SPOSTTO BENGOCS 
CHEA (SI2741969), citándose a los herederos, 
acreodores.y demás interesados para que coma 
'oarezcan: dentro de treinta días a deductr em 
forma sus derechos ante este Juzmado, 25 de 
Mayo- 523, “sexto piso. -—— Montevideo, 0€= 
tubre 13 de 1969, — José Tomás Perelra, Ac> 
tuarlo. : 
1) $ 1.200 00 l0pub. 21348 Oct.20-v.oct.31. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
"Letrado de Priraera Instancia en lo Civil de 
Sexto - Turno. se bace saber la avertura “0 
la sucesión de AMELIA GUARINO de TE. 
DESCO, citándose e los herederos, acreedores 
y Gemás interesados para que comparezcan den 
tro de treinta días a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado, 25 de- Mayo 523, 
sexto piso. — Montevideo, octubre- 10 de 1968. 
— José Tomás Pereira, -Actuario. 

1) $900.00 10/pub. 21169 Oct.17.v.00t.30. 

r : HA AO 

EDICTO, =— Por Gisposición del señor Juan 
.£. Leltes,. Juez” Letrado o Primera o ] 
sen lo Civil de uto rnoc, 58 a” 
de ANGELA ROSA 


A 


A 


XA 


PO 


a 


eo 


40 


vw 


A 


lante este Juzgado, 25 de Mayo 523, sexto ple. 


:SO, setiembre 16 de 19 <— 
José Tomás Fereira, Actuario. - 
; 1% $ 2,250.00 30/pub. 181% Sey,22.v.003.$, 


— Mortevideo, 


e rm 
' 

¡JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
: EN LO CIVIL DE SEPTIMO TURNO 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
«Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
¡Séptimo- Turno, sé hace saber la apertura de 
lia sucesión de HARRY ALBERTO WEISSEL, 
t (Ficha A 570,69), citándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados para que com- 
parezcan dentró del término de treinta días 
:2 deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado. — Montevideo, 8 de setiembre de 


1969. — Horacio Caillabet, Actuario Adjunto. . 


1) $ £00.00 l0lpub. 22112 Oct.28-v.nov.10, 


: EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
¿Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
¡Séptimo Turno se hace saber la apertura de 
“la sucesión de ADOLFO ECHEBARREN o ET- 
¿CHEBARREN o ETCHEVYARREN LOUSTAU- 


¿NAU., (Ficha A 456/69), citándose a los herede.- 
TOs, acreedores y demás interesados para que 


¡comparezcan dentro del término de treinta 
+días a deducir en forma sus derechos ante 
este Juzmado. — Montevideo, 8 de agosto de 


* 


+1969. — Horacio Calllabet, Actuario Adjunto.j 


1) $ 1.200.00 l0lpub. 21847 Oct.24.v.nv.6. 
EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en la Civil de 
Séptimo Turno, se hace saber la apertura de 
la sucesión de PEDRO CAPPIS COPPO o PE- 
¿DRO CAPRIS COPPO o PEDRO CAPRIS, (Ficha 
“A 612169) citándose a los herederos, acreedo- 


res y demás interesados para que cOmMparezcan ; 


_.Gentro del término de treinta días a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado. 
«Montevideo, octubre 7 de 1962, — Horacio 
Caillabet. Actuario Adjunto. . 

3) $ 1.209.09 JOlpub. 21501 Oct.24..v.nov.6. 


EDICTO. — Por disposición del sefior Jusz 
do de Primera Instancia en lo Civil ds 
o Turno, se bace saber la apertura de 
cosones de MANUZB JOAQUIN SIETRA 


y ERNESTO SIZIRA O CIEIRA, 
acresdores 
que comparezcan 


SIBIBA 
y demás interesados para 


denira del término de. treinta días sa deducir, 


en forma sus derechos ante este Juzgado. — 
Montoviéco Octubre 7 de 1969, «——  Horacic 
CaMiahet  Artuario Adjunto. 

: 3) $ 1.200,00 JOlpub. 21500 Oct.24..v.nov.S. 


a 


sd 

EDICTO. -— Por gisposición del señor Juez 
¿Letrzóo Ce Primera Instaneia en lo Civil de 
.Séntimo Turno, se hace saber la apertura de 
la sucesión de EMILIO MAURICIO GAZZANO, 
¿(Ficha A 27869), citándose a los herederos, 
¡goresgoros y demás interesados para que com. 
«Perrzcan dentro del término de treinta «áias 
«2 deducir en forma -sus derechos ante este 
¡Juzrcedo, — Montevideo, octubre 1.o de 1969. 


ia Horacio Ceillebet. Actuario Adjunto, 


o, 000.00 ¡Oipub. 21503 Oct.22-v.nov.£. 
FE M 


> 


Do 


-- EDICTO. — Por disposición del señor Juez 


¿betrado de Primera Instancia en lo Civil de [ 


: Séptimo Turno, se hace saber la apertura de 
la sucesión de FRANCISCO, CORTABARRIA 
: OLAZABAL (Ficha A 640/69), citándose a los 
y hereíeros, acreedores y demás interesados pa- 


Ya que comparezcan dentro del término de 
' treíasa días a deducir. en forma sus derechos | 


“ante este Juzgrdo. — Montevideo. octubre 1 
. ge 1969, — Eoracio Calllabet, Actuario Ad. 
junto. 

: 2) $ 900.00 IOlpub. 21441 Oct.21-y,nv.3. 

: EDICTO. — Por disposición del señor Suez 
¿Letredo de Primera Instancia en lo Civíl de 
“Séptimo Tune, se hace saber la apertura de 
, le sucesión de gUANA MARIA DODINO de 
'DARDINI (Fichs Aj520/89), citántase a los Me. 
¿ rederos, acreedores y demás interesados para 
¿que cocmnareztan dentro del término de trein- 
, ta dias ea detuch en forma sus derechos ante 
este Juzgado, — Montevideo, 20 de 


r 


: Junto. Ñ 
: 1) £ 200.C0 iOípub. 21298 Oct.20.-y,oct.31, 


. AR 


¡ Letradc Je Primera Instancia en lo Civil 4£ 
¿BSptimo Turnu se hece sáb*r la apertura 37 
sde sucesión e MAXIMO ASEN  VASEN 
-C5ch8 A 388'80), citándose a los herederos, 
j acreedores y demás interesados para. que com- 
, Darezcan desctro del término de noventa “ías 
¡2 Geducir en forma sus 'dertchos ante este 
¡ VUZERdO, — Montevideo, 17 de setiembra Je 
84969, — Horacio Calllebet, Actuario Adjunta 


5 
:. EDICTO. — Por disposición del señor Juez 


T Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 


: Séptimo Turno, se hace saber la apertura de 
la sucesión de 


y CARMEN RODRIGUEZ de CIEL* 


agosto | 
¡de “589, — Eoracio Cailabet, Actuario Ad. 


E César Lanata Sanguinetti, Actuario Adjunto, 


2) $ 2.250.00 30'pub, 18405 Set.28.y.nv.2. AX 


FRANCISCA CARBALLO de * 


" DIARIO SF ICI AB o 


o 13310 
A 


citándose a los he. 


que comparezcan dentro del término de treinta 
días a deducir en forma sus derechos ante es- 
te “uzgado. — Montevideo. 12 de Junio de 
1969. — Raúl Trigo, Actuario Adjunto, 

y 1) $900.00 lOlpub. 21664 Oct.23-7,nov.5. 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DI OCTAVO TURNO 

í EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri. 
mera Instancia en lo Civil de Octavo Turno, 
hace saber la apertura de la sucesión de 
[AGUSTIN ANTONIO ARRARTE CORBO 0 
AGUSTIN ANTONIO ERASMO ARRARTE COR-= 
BO o ERASMO ARRARTE CORBO, (P 736), 
citándose a herederos, acregtdores y demás in. 
teresados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus derechos. 
— Montevideo, 16 de Octubre de 1969, — Al. 
herto Martínez «Irigoyen. Actuario. 

. 1) $ 1.200.00 10/pub. 22088 'Oct.28-v.nov.10. 


y EDICTO. — Por disposición del señor uez 
Í uétrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Octavo Turno, se hace saber la aperfura de 
la sucesión de MIRTA -DUHAU SANTORO de 
SERRENTINO, (716), citándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados para que com. 
barezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado. 
Montevideo, 8 de octubre de 1969, — Alberto 
Martínez Irigoyen. Actuario. 
1 1d $ 900.00 lOlpub. 21937 Oct.27.v.nv.7. 
5 A 
EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri. 

¿ mera Instancia en lo Civil de Octavo Turno, 
, hace saber la apertura de la sucesión de TE., 
: RESA CARMEN STLVERA ILOPEZ, (F 2221 
68), citándose a herederos, acreedores y de- 

más interesados, para que comparezcan dentro 
_ de treinta días a deducir en forma sus de. 
rechog. — Montevideo, 14 de octubre de 1969. 
i — Alberto Martínez Irigoyen, Actuario. 
1) $900.00 10/pub. 21755 Oct.23.v.nov.5. 


! 

da 

Í EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
í Letrado de Primera Irstanctia en lo Civil de 
¿Cetavo Turno, se hate saber la apertura de 
'ia sucesión de RAUL MONTES DEPAOLI 
(FP. 532112589), citáíndose a los herederos, acree- 
dores y demás Interesados para que comparez- 
can dentro de treinta días a deducir en for- 
ma sus derechos ante este uzgado. — Mon- 
, tevideo, 28 de agosto de 1989. — Alberto Mar. 
. tínez Trigoyen, Actuario. 

3) $ 900.60 l0lpub. 21205 Oct,20-v.oct.81, 


ñ 
Í 


i¡_ EDICTO. — Por disposición Gel señor Juez 


í Letrado de Primera Instancia -en lo Civil de 
Octavo Turno se hace saber la apertura de la 
sucesión de LEONOR BUFFONI de MARTI. 
NOTTI, (722), —citándose ca” los. herederos, 
¡ acresdores y demás Interosados para que com. 
* parezcan dentro de treinta días a deducir en 
: forma: sus: derechos ante este Juzgado. — 
; Montevideo, 8 de octubre de 1969, — Alberto 
¿ Martínez Irigoyen, - Actuario. 

Í 1D $ 900.00 '10/fpub. 21311. Oct.20-v.oct.31. 
AAA 


¡. EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
¡ Letrado de Primera Instancia en lo" Civil de 
í Octavo Turno. Se hace saher la apertura de 
La sucesión de MARGARITA HCHIGOYEN, 

(F 612'69), citándoso a los: herederos, acree. 
dores y demés Interesados, para que comparez.. 


ma sus derechos ante este Juzgado. — Mon. 
Í tevideo, 28 de setiembre de 1969. — Alberto 


i Martínez Irigoyen, Actuario, 


1) $900.00 lOlpub. 21057 Oct.17-v.o0ct.30. 


k 
i_ EDICTO, -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Octavo Turno, se hace saber la apertura de 
la sucesión de (GUMERSINDO GIL NOVAS, 
y (P-530), citándose a tos hereúeros, acreedores 


y demás toteresados, pare que' comparezcan , 


; dentro de treinta días, a dedueir en forma sus 
i derechos ante esto Juzgado, -=- Montevideo, 
. 29 de setiembre de' 1969, -—— Alberto Martínez 
i Irigoyen, Actuario; 

¿ 1) $900.00 10|pub.. 21178-Oct.17.v.oct.30. : 
AAA IA 
y JUZGADO LEDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
; EN LO CIVIL .-DE -NOVENO TURNO 


f y EDICTO.  — El señor Juez Letrado de 
¡ Primera Instancia en lo Civil d6 Noveno Tur- 


AMANDA MARTINEZ de MARTINEZ € 
¿ AMANDA MARTINEZ BELAUNZARAN, (A 
i 112167), citándose a herederos, acreedores y 


¡ demás interesados para que comparezcan :den- | 


| tro de treinta días a deducir en forma sus 
derechos. — Montevideo, 20 de octubre de 1969 


í 1) $ 900.00 JOlpub.* 22002 Oct.27-v.nv.7, 
Ñ . o 

' EDICTO. — El señor Juez Letrado de 
' Primera. Instancia en lo Civil de Noveno "Tur- 


no, hace saber la apertura de: la sucesión de 
¿JUAN ALFREDO GOMEZ BODINO, 


(260/68), 
citíndose a herederos, acreedores y demás in- 
teresados para que Gomparezcan dentro de 


A A A 


*£an dentro de treinta días, a deducir en for. * 


J 


treinta días a deducir en forma sus derechos, 
: —— Montevideo, 20 de octubre de 1289, — Cé- 
Bar Lanata Sanguinetti, Actuario Adjunto. 


3 1) $ 200.09 l0pub. 21872 Oct.24-y.nv.6. 
i a O 
¿ EDICTO, — El señor Juez Letrado de Pri. 


| mera Instancia en lo Civil de Noveno Turno, 
í hace saber la apertura de a sucesión de 

JOSE PEDRO DODERA GODOY, (474/68), cin 
; tándose a herederos, acreedores y demás in. 
teresados, para que comparezcan dentro de 
treinta días, a deducir en forma sus derechos, 
-— Montevideo, 7 de febrero de 1988, — César 
Lanata Sanguinetti, Actuario Adjunto. 

1) $200.00 10ipub. 21743 Oct.23.y.nov.5. 


EDICTO. — El señor Juez Letrado de 
Primera Instancia en lo Civil de Noveno 
Turno, hace saber la apertura de la sucesión 
de ALFREDO METTETIERI, (A 
276169), oltándose a herederos, acreedores y 
demás interesados para que comparezcan den» 
tro de treinta días a deducir en forma sus 
dererhos, — Montevideo, 13 de octubre de 
1969, — César Lanata Sanguinetti, Actuario 


Adjunto. 
,D $ 200.00 10ípub 21473 Oct.21.v.nv.3. 


As ar 


EDICTO. —' El señor Juez Letrado de 
Primera . Instencia en lo Civil de Noveno 
Túrno, hace saber la apertura de la sucesión 
de ISABELINO RIVERO o RIVERA ORGUIN 
u ORGEIR vu ORGIN, (268169), citándose a 
herederos, acreedores y demás interesados pa. 
ra. que comparezcan dentro de treinta días 
a deducir en forma sus derechos, — Montt» 
video, 26 de setiembre. de 1969, --— César Lg 
hata Sanguinettt, Actuario Adjunto. 

1) $3 900.00 10/pub. 21474 Oct.21.y.nv.S. 
O 
JUZVCADAO TTM DE PRIFTIFTRA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DA DECIMO TURNO 

EDICTO. -— Por disnosición. del señor Juta 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Décimo “Turno, se hace saber la apertura de 
la sucesión de DOLORES de BEN o DI3EN de 
ORSI, citándose a los herederos, act dores y 
demás interesados para que compare: an den- 
tro de treinta días a deducir en foma ' sus 
derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 16 
de octubre de 1969, — María Emilla Gleisg.' 
Actuaria Adiunta. o 
¡j 1) $ 200.09 10|pub. 22098 Oct.28-y.nov.10, 


Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Décimo Turno, se hace saber la: apertura de 
' la sucesión de ABRAHAM  —RKUSCANIROVW 
BRUNOW  eltándose a los herederos, acregdo. 
Tes y demás interesados para que comparezcan. 
dentro de treinta días a deducir en forma sus 
derechos ante este ¿uzgado.,— Montevideo, 
13 de octubre de 1969. — María Emilta Glolss, 
Actuaria Adinnta. . 
1) $200.00 1Ojpub. 21320 Oct.22-v.nov.%, 


EDICTO. — Por disposición áel señor Suez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Décimo Turno, se hace saber la apertura de 
la sucesión de FELIPE 'GILENE YASPER, cla 
tándose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro de 
i treinta días a deducir en forma sus derechos 
ante-esto Juzgado. — Montevideo, 18 de 0le 
tubre de 1968. — María Emilia Gielss, Actua» 
¡ ria Adjunta. 

d 1) $ 900.60 10jpub. 21313 Oct.20-v.o0t.31, 

A A e o PP A E TI TONTERIAS 
lIFZGADO ETDO. DE PRIMERA INSTANCTA 
¿EN LO CIVIL DE -DECINOPRIMER TURNO 


EDICTO. — El gefior Juez Letrado de Pri. 
¡ mera Instancia en lo Civil de Decimoprimer 
í Turno. Glsouso la envertura de la encesián de 
“ABRAHAM RUTSZTEIN. (Ficha E.1025969). 
citándnse a herederos, acreedores v demas 
interesados, para que comparezcan dentro de 
treinta días, e deducir en forma sus derechor. 
— Montevideo, 20 de octubre de 12959, —— Lois 
¡ E Fontava Actuerio, 

¡. 1) $ 900,00 10[pub, 21738 Oct.28.-v.nov.10, 


¿ EDICTO: — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoprimer Turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de OSIAS PEREZ VARA- 
LLA, (E 1.201'89), citándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados para que com=- 
parezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgrdo. 


| “EDICTO. — Por dúisposición del señor Suez 
l 
¡ 


HDICTO. — Por aAisposición del señor Jue?-; no, hace saber la apertura de la sucesión de; Montevideo, 23 de jullo.de 1959 — Luis E. 


Fontana Actuario, 
. 1) $ 900.00 10jpub. 21846 Oct.24-y.nv.S, 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil €s 
Decimovrimer Turno se hace saber la aper. 
tura de la sucestón de NORA CAROLINA 
GATETTA BOLANI de VALENTE, (Ficha E 
1.395/69), citándose a los herederos, Aacreg» 
dores y demás interesados para que compa- 
rezcan dentro de treinta días 'a deducir en 
forma sus derechos ante este ¿uzgado. —. 
Montevideo,- 7 de agosto de 1969 — Luis E, 
Fontana, Actuario. : 

1) $ 900.00 10/pub. 21859 Oct.24.y.mv.6. 


1390—G 


=- pa A 

EDICTO. .m Por disposición del señor Jmez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Dectmoprimer Turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de TIRSO BECQUER .LO- 
PEZ IGLESIAS, (Ficha E 1.085/69), citándose 
a los herederos, acreedores y -demás inveresa- 
dos para que comparezcan dentro de treinta 
días a deducir en forma sus derechos: ente 
este Juzgado. — Montevideo, 27 de junio de 
1959, — Dardo Salgado, Actuarlo. 

1) $ 900.00 lO|pub. -21261 Oct.24.v.nv.8, 


EDICTO. — El señor Juez Letrado - de 
Primera Instancia en lo Civil de Decimoprimer 
*Turno, dispuso la apertura de la sucesión de 
JOSE BARROS, (Ficha E 1.711/969),* cttándose 
a herederos, acreedores y demás interesados 
para que comparezcan dentro de trointa días 
a deducir en forma sus derechos, -— Monte- 
video, 13 de octubre 


tana, Actuarlo, : . 
1)" $ 900.00 10jpub. 21204 Oct.24.v.nv.6. 


EDICTO, —-Fl señor Juez Letrado de Pri- 
mera Instancia en lo Civil de Decimoprimer 
*PTurno. dispuso la apertura de las sucesiones 

" de BENITO MENDOZA OLIVERA y ANGELA 
OLIVERA: de MENDOZA, (Ficha E-1713'69), 
citándose a herederos, acreedores. y áemás 
interesados ' para que comparezcan dentro de 
treinta días, a deducir en forma sus derechos. 


AA A PP 


— Montevideo, 13 de octubre de 1969, — Luls ' 


E. Fontana, Actuarlo. . 
1) $900.00 10jpub. 21753 Oct.23.v,nov.D. 


A PP 


EDICTO. 
mera Instancia en lo Civil de Decimoprimer 
'Turno, dispuso la apertura de la sucesión de 


SIMOÑA RAMONA IBARRA de VAZQUEZ, (Fl- | 
citándose a herederos, acree- 


.cha E-1763969), 
dores y demás interesados, para que Compa. 
_rezcan dentro de treinta días, a deducir en 
forria sus derechos. ( 
tubre de 1969, — Luis E. Fontana, Actuario, 

1) $900.00 10|pub. “91736 Oct.23-y.nov.$. 

— . 

EDICTO.- — Por- disposición del señor Suez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoprimer 'Purno, se 
tura de la sucesión de DOMINGO GILBERTO 


HERNANDEZ, (Ficha El1521/969), citándose at 


los herederos, acreedores y áemás interesados 
“bara que comparezcan dentro de treinta días 
a deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado. — Montevideo, 
- Luis E. Fontana, Actuario. . 

1) $ 900.00 J0Ojpub. 21285 Oct.20-v.oct.31. 

EDICTO. — Por disposición del señor Suez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
* Decimoprimer Turno, se hace saber la apertura 
Ge la sucesión de RAMON ULIVE SOTO (Ficha 
F|295/969), citándose a los herederos, acreedo- 
res y demás interesados para que : COMPAréz- 
can dentro de treinta días a deducir en for- 
ma: sus derechos ante este “uzgado. — Mon- 


tevideo, 27 de marzo de 1969, — Luis ED. Fon- 


tana, A0tuario. ? 
1) "$ 900.00 lOlpub: 21341 Oct.20.v.0ct.31. 
e o 5 o 5 


JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE DECIMOSEGUNDO TURNO 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez] 
Letrado de Primera Instancia.en lo Civil de 


Decimosegundo Turno, se hace saber la apor. 
tura .de la sucesión 
CABANAS PEREZ, (Ficha 333/1969), 


dos para que comparezcan dentro de. treinta | Actuario. , 

dos para que comparezcan tro conos ante] 1) $900.00 10/pub. 21136 Oct.17.y.0ct-30. 

este Juzgado. — Montevideo, 23 de octubre 1  --__—_—_—— nn PA 
— Alfredo L. Llugain. Actuario, -— PJUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 


de -1969, ( 
1) $ 900.00. 10/pub. 22130 Oct.23..v.nov.10. 


EDICTO. -— Por disposición del señor Suez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimosegundo Turno, se haces saber la aper- 
tura de la sucesión de ANGELA BARLOCCO de 
RAPETTI, (Ficha 235/1969), cltándose a: los 
herederos, acreedores y demás interesados pa- 
ta que comparezcan dentro de treinta días 
«a deducir en forma sus derechos anta este 


Juzgado. — Montevideo, 27 de agosto de 1962 h 


“ Alfredo L. Llugain, Actuario, 
D $ 900.00 10lpub. 21948 Oct.27-v.nv.7. 


EDICTO. -- Por disposición del 
Letrado de Primera 


dores y demás interesados para que coniparez- 


can dentro de sesenta días a deducir en for- 
ma sus derechos ante este Juzg«do. (Art. 1125 
g de setiembre 
de 1969, -—— Raúl Crottogint, Actuarto Adjunto. 


O. P. Civil). — Montevideo, 


1) $ - 1,950.00 JO[pub. 17255 Set.12-v.set.25. 
: Oct, 27-y.nov.T.. 
" EDICTO. —, Por disposición del señor Juez 


Lotrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimosegundo: Turno. se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de JUAN NEGRI BO, 
(Ficha 195/1968),. citándose a los herederos 
acreedores y demás interesados para que com. 


de 1969, — Luis B. Fon- f 


-— El señor Juez Letrado de Pri- | tura 


— Montevideo, 13 de-00--4 


hace saber la aper- $ 


20 de agosto de 1969. [ 


de RAMIRO CABANAS Op 
citándose j 


señor Juez 
Instancia en lo Civil de 
Decimosegundo “Turno, se hace sarer la aper- 
tura de la sucesión de RICARDO DOMINGUEZ 
o RICARDO DOMINGUEZ ETCHEVERRY (EL $ 
cha 14911969), citándose a los herederos, acree- | 

Í chos. — Montevideo, 3 de octubre de 1969, —¿ 


"OrARIO 056018189”. 


SN AS 


parezcan dentro de treinta días a deducir .en 
forma sus derechos ante este Juzgado. — Mon» 
j tevideo, 1.o de agosto de 1968. — Alfredo L. 


Tlugain, Actuario, : Ñ 
1) $900.00 J0O¡pub.. 21863 Oct.23-v.nov.5. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 


Letrado de Primera Instancia en lo Civil dej 


Decimosegundo Turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de BLAS o BIAGIO MA- 
GGIANI O MAGGIANI VIANI, (Ficha 269/1969), 
cltándose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro de 
tretnta días a deducir en forma sus'derechos 
ante este Juzgado. Montevideo, 26 de 
¿agosto de 1969. — Alfrevo L. Llugain. Ac- 
tuario. . 

. 1) $ 200.00 10[pub. . 21504 Oct.22-y,n0vy.4, 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 


¡tura de las sucesiones de MARIA ESTERLINA 
OLIVERA de GARCIA y CLODOMIRO o CLO- 
DOMIRO MARCELINO GARCIA (Ficha 331|1969) 


treinta días a deducir en forma sus derechos 


p Eubre de 1969, — Alfredo L, Llugain. Actua- 
1) $ 1.200,00 10[pub. 21499 Oct.22-v.noy4. 


DEA A CRL 


E EDICTO. — Por disposición del señor Suez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 


de la sucesión 
(Ficha 226/1969), 

y acreedores y demás interesados para que com. 
barezcan dentro de treinta días a deducir en 
i forma sus derechos ante este Juzgado. 


de 


Á DL. Llugaín, Actuario. 


4 : 
1) $ 900.00 10|pub. 21297 Oct.20-v.oct.81. 


? 
ñ 
Y CUADRA GARCIA, 


días a deducir en forma sus derechos 


1969, — Alfredo L. Llugain, 


Actuario. 
1) $ 900.00 10/pub, 


20927  Oct.16-Y.0Ct.29. 


tura de la sucesión de 
SIS, — (ficha 321/1959), 


citándose a 


Alfredo DL. Llugain, Actuario. . 
1) $200.00 l0/pub. 21137 Oct.17-y.0ct.30. 


tura de la sucesión de 


1969), 
y demás interesados, 


EN LO CIVIL DE DECIMOTERCER TURNO 


Decimotercer Turno, se hace saber la Aper 


Í forma sus derechos ante este Juzgado. 


Actuarla, 
1) $ 900.00 lOlpub. 22096 Oct.28-v.nov.10. 


IIA AO. 


¡ reda de Campalans. 


EDICTO. — El 


de treinta días a deducir en forma sus dere 


Gloria Pereda de Cempalans, Actuaría, 
-1) $ 900.00 l0ipub. 21999 Qct.27-v.nv.Y. 


de JOSE CAION, 


deducir: en forma sus derechos, 
deo, 20-de octubre de 1969, -—'Gloria 
Campalans, Actuaria, 

1) $900.00 10'pub. 


Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimosegundo Turno; se hace saber la aper-] 


W citándose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que, comparezcan dentro dej 


ante esto. Juzgado. — Montevideo, 17 de Oc. [ 


3 Decimosegundo Turno, se hace saber la aver- pl 
¿UAN DEYA. 
citándose a los herederos, | 


Montevideo, 27 de agosto de 1969, — Alfredo f 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Olvil de] 
Decimosegundo Turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de GREGORIO MARCIAL f 
(Ficha 291/1969), citándoss f 
Y A los herederos, acreedores y demás interesa f 

dos para que comparezcan dentro de treinta j 
ante 
Y este Juzgado. — Montevideo, 27 de agosto de f 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimosegundo Turno, se hace saber la aper. 
ESPANISLAO PAP. 
¿08 1.8- 
rederos, acreedores y demás interesados, para [ 
que Comparezcan dentro de treinta días, af 
deducir en forma sus derechos ante este Juzw ; 
gado. — Montevideo, octubre 114 de 1969. —+|+ 


EDICTO.. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Dectmosegundo Turno, se hace saher la aper- 
JOSE KOPROWSKY | 
o KOPROVSKY o KEOPROWSKI, > (ficha 294] 
citándose a los herederos, acreedores 
para que comparezcan 
dentro de treinta días, a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado, — Montevideo, 14 


a los herederos. hercedores y demás interesa- | de octubre de-1969. — Alfredo L. Llugaín, 


IN EDICTO. — Por disposición del señor Juez; 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 


i tura de la sucesión de MARIA AIDA CALONE ¡ 
Í de DIOS, (187/69), citándose a los herederos, y 
| acreedores y demás interesadOs para que com- 

Ú parezcan dentro de treinta días a deducir en 


Í Montevideo, 21 de julio de 1969. — Gloria Pe- 


señor Juez Letrado de 
Primera Instancia en lo Clvil de Decimotercer |] 
Y Turno, hace saber la apertura de la sucesión y 
¡de ESTEBAN GARCIA o GARCIA ESTECHE, f 
y (281169). cltándose a herederos, acreedores y 
demás interesados para que comparezcan dentro“; 


- EDICTO. —-El señor Juez Letrado de Pri. 
mera Instancia en lo Civil de Decimotercer 
Turno, hace saber la apertura de la sucesión 
(355/69),- cltándose a he. k 
rederos, acreedores y demás interesados, Para ; 
que comparezcan dentro de treinta días a 
— Montevi. 
Pereda de y 


21739 Oct.23-v.nov.S. 4 


o 
Octubre 29 de 1969 | 


A A A ÁÉÁ A 
EDICTO. Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de | 
Decimotercer Turno, s* hace saberla «apertu. 
ra de la sucestón de MERCEDES BALADON de | 
SOCA, (347169), clitándose a los herederos, 
il acreedores y demás interesados para que coma 
parezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado. 
Montevideo, l.o de setiembre de 1969, on 
Gloria Pereda de Campalans. Actuarta. 

1) $ 900.00 10/pub. -21547 Oct.22-v.nov.4, | 


EDICTO. — Por disposición del señor uez | 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimotercer Turno, se hace saber la aper- | 
tura de la sucesión de OFELIA TERESA PER:- > 
COVICH de FRANCO (427/67), citándose a 108 ; 
herederos, acreedores y demás interesados . 
para que comparezcan dentro de treinta días .; 
a deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado. Montevideo, 12 de febrero d0., 
1968. — María A. Cohas de Sammarco, Actua y 


rl,” A 
1) $ 900.00 10Ojpub. 21318 Oct.20-v.oct 31. 


MEAR A. 


EDICTO, —' El señor Juez Letrado áe Pro: 
| mera Instancia en lo Civil de Declmotercer :1 
Turno, hace saber la apertura de la Se q 
cesión de MARIA JOSEFA VAZQUEZ de MAR=- 
TINEZ (433/69), citáíndose a herederos, acrea.. 
dores y demás interesados para que compa 
| rezcan dentro de treinta días a deducir on 
[ forma sus derechos. — Montevideo, 15 de' 064; 
tubre de 1969, — Gloria Pereúa de Campa=' 
lans, Actuarla. 4 
1) $ 900.00 10|pub. 21287 Oct.20-v.00t.31, 


Letrado de Primera Instancia en lo Civ de 
Decíimotercer Turno, Se hace saber la ] 
tura de la sucesión ds RAUL FPARACO ; 
CHIARELLI o FARACCO CHIARELLI o CIA. | 
ú RELLI, — (245/69), cltándose a los herederos, * 
Acreedores y Gemás interesados. para que coma. ; 
ll parezcan dentro de treinta días, a. deducir | 
en forma sus derechos ante este Juzgado. mel 
Montevideo, 24 de setiembre de 1969, — Glos | 
¿ rla Pereda de Campalans, Actuarla. ES: 
: 1) $900.00 l0/(pub. 21111 Oct.17.v.oct.30. 4 

H 


13 


EDICTO. — El señor Juez Letrado ds 
Á Primera Instancia en lo Civil de Decimotercer 
Turno, hace saber la apertura de las suceslos 
Y nes de SOFIA. BORREA VILLAMIL y de 
ANA MARIA BORREA de VILLAMIL, (407169), . 
A citándose a herederos, acreedores y demás in.+. 
teresados para que comparezcan dentro de 
treintá días a deductr en forma sus derechos.. 
— Montevideo, 17 de octubre de 1969. — Glo. ¡ 
ría Pereda de Campalans, Actuaria. ; 
1) $ 900,00 l0ípub. 21825 Oct.24-v.nv.6.- + 


FB 


CN 


EDICTO. -— El señor Juez Letrado de Prl.: 
mera Instancia en lo Civil de  Decimotercer * 
Turno, hace saber la apertura de la sucesión ' 
de MATBA ALEJANDRA o ALEJANDRA MATEA | 
RODRIGUEZ (de ASCURRA, (269169), citándo. 
se a herederos, acreedores y demás interese 
l dos para que comparezcan dentro 'de treinta. 
áfas a deducir en forma sus derecho. == 
Montevideo, 3 de octubre. .de 1969, — Gloria. 
Pereda -de Campalans. Actuarla., 

1) $ 200,00 10/pub. 20867 Oct.16-y.oct.29. : 

AAA e 
* í 

EDICTO — Por disposición del señor Juez; 
Letrado do Primera Instancia en lo Civil j 
Decimotercer Turno, se hace saber la aper«; 
tura de la sucesión de JUAN RAFAEL HHEs; 
RRADORA UBEDA, (255/69), 


citándose a 1091 
herederos, acreedores y demás interesados pas; 
ta que comparezcan dentro de noventa átas; 
a deducir .en forma sus É 
Juzgado, — Montevideo, 10 de setiembre 40; 
1089. — Gloria Pereda de Campalans,  Actuarió 


1) $ 2,700.00 3Ojpub. 10270 Set.29-v.nov.?. 1 
A 


JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA , 
EN LO CIVIL DE DECIMOCUARTO TURNO ' 

EDICTO. — Por disposición del señor Juea 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil d9 
Í Decimocuerto Turno, se hace saber al Públle 
co la apertura de la sucesión de DOMINGA 
BENAVIDEZ de CORNES. citándose a los he. 
redero3, acreedores y demás interesados para 
d que comparezcan dentro de trelnta días 
“deducir en forma sus derechos ante este Juza; 
gado. — Montevideo, octubre 16 de 1969, <» 
Rafael Charlo Olivera, Actuario Adjunto. ti 

1) $ “900.00 10pub. 22094 Oct.29-v.nov.10. k 


III 


EDICTO. — El señor uez Letrado de Pris 
mera Instancie en lo Civil de Decimocuarto' 
Y Turno, hace saber la apertura de la sucesión 
Á de ROBERTO MANEIRO. citándose a heredes 
ros, acreedores y demás interesados para quel 
comparezcan dentro de treinta días a dedus 
A cir en forma sus derechos. -— Montevideo, 15 
l de octubre de 1969. «—- Rafael Charlo Olvera, 
B Actuario Adjunto. : A 

1) $ 900.00 10pub. 21289 Oct,20-v.oct.31: 1 

A —— 

EDIOTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimocuarto Turno, se hace saber al pública, 
la apertura de la sucesión de GRACIANA DU. 
FAU de FRIONI, citándose e los herederss, 


ria pi 


derechus ante estoy. 


13] 


== 


A 


13) 


€ . 


j Octubre 29 de 1969 


[Vo 


| Seres” pég Y demás interesados para que com», 
deducir * 


o Í 
EDICTO, — Por disposición del señor Juez, 
¡Letrado de Primera Instancia en lo Civil de. 
¡Decimocuarto Turno, se hace saber al público 
la apertura de la sucesión de JOSE MARIA ; 
¿FRAGA, citándose a los herederos, acreedores | 
ty demás interesados para que comparezcan 
dentro de treinta días a deducir en forma sus ; 
Muerechos ante este “uzgado. -— Monteviden, : 
toctubre 6. de 1969, — Rafael .Chario Olivera, ¡ 
¡Actuario Adjunto. Ñ E 
1) ¿206.00 10ipub, 21174 Oct.17.v.oct.20 
A ; 
— Por disposición del señor Juez 


A 
4 


el - : 
¡ - EDICTO. 
[Letrado de Primera Instancia en'lo Civil de 
«Decimncuarto Turno, Se hace saber al público 
Ja apertura de la sucesión de MARGARITA 
BARRAGAN de GALEANO, —citándose a 108 
i¿herederos, acreedores y demás interesados, para 


_[pue Ssomparezcan dentro de treinta días a dedu- 


¿cir en forma sus derechos ante este Juzgado. | 
=— -Montevideo, 10 de octubre de 1969. ' 
“Refael Charlo Olivera, Actuario Adjunto. | 


Y 1) $900.00 10ípub, 21175 Oct.17-v.oat.30. 
b 

* . EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
ñ etrado de Primera Instancia en lo Civil de 
FDecimacuarto Turno, se hace saber al público 
ita apertura de la sucesión de JOSE MIGUEL 
[sercedor ALBANO, citándose a los herederos, 


eicreedores y demás interesados, para que com=- 
'Parezcan dentro de treinta días a deducir en 
-forma sus derechos ante este Juzgado. mm 
"Montevideo, octubre 6 de 1969. — Rafael Char. 
¿do Olivera, Actuario Adjunto. -* 

E 1) $900,00 10jpub. 21172 Oct.17.v,00t.30, 

lo 


O JUZCADO EDO. DE ÉRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE DECIMOQUINTO SURNO i 
? j 


EDICTO. --—- Por disposición del señor Juez; 


. Letrado de Primera 'Instancia en lo Civil de 


pDecimoquinto Turno, se hace saber la apor | 
¿tura -de la sucesión de ATILIO SIVILO'PTI,i 
AS 289/9689), citándose a lcs herederos, acree- 
dores y demás interesados para que comparez- 
can dentro de treinta días a deducir en for. 
ima sus derechos ante este Juzgado, 25 de 
[Mayo 523, sboxto piso. 3 
hbre .l6 de 1969, — José Tomás Pereira. Ac. 
uario. , : - 
bd) $ 900.00 10]pub. 22108 Oct,28-v.nov.10. 
> Ñ 


FU EDICTO. — Por disposición del señor Suez 


' para que comparezcan 
dentro de treinta áfas a deducir en forma sus 
derechos ante este. Suzgado,- 25 de Mayo 523, 
$exto piso. =- Montevideo, octubre 14 de 1389, 
=. ¿Osé Tomás Pereira, Actuarlo. Mm 

1) $ 900.00 l0jpub. 21315 Oct.20-v.oct.31.. 


— Montevideo, octu- | 


Tomás Pereira Artuario. 
213282 Oct.20-v.0ct.31, 
UA IA 7 


Cy$ 


F 
¿- EDICTO. — Por disposición del señor Suez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Docimoqguinto Turno, se hace saber la ApaBr- 


jura de le sucesión de ISIDORA DUBROCA 
¡do "LOZANO, citándoso a los hercderos, seres. 
¡dores y demás interesados para que Ccomparez- 
¡can dentro de treinta días a deducir en lor= 
¡ma' sus derechos ánte este Juzgado, 25 de 
¡Mayo 523, "sexto piso. — Montevideo, octubre 
¡15 _de 1969. — 056 Tomás Pereira, Actuario, 
:¡; 1D) $ 900.00 lOfpub. 21331 Oct.20-v.00t.31, 


non 


. 


. EDICTO. — Por disposición Gel señor Suez 
¡Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoquinto Turno, se hace saber la Aper- 4 
itura de la sucesión de ¿OSÉ TEPER o TEP= 
¡PER GURVICH, citándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados para que com. 
parezcan dentro de treinta días a deducir en y 
¡forma sus derechos ante esto Juzgedo, 25 de 
¡Mayo 523, sexto piso, 
13. de 1969, — José Tomás Pereira, Actuario, 
¡-1) $ 900.00 lOlpub.- 21336 Oct.20-v.0ct.31. 
- O IT 


| EDICTO. -—— Por disposición del señor ¿biez 
¡Letrado de Primera instancia en 16 Civil de 
'Decimoquinto Turno, se hace sabor la aperturas 
ide la sucesión de JOSH CAPRA O CAPRA 
ADORNO, citéndose- a los herederos, acreedo» 
ns y demás interesados para que comparez» 
far dentro de trointa días a deducir en forma, 


an rones 


-— Montevideo, astur |. 


DIARIO OFICIAS 


MEETS ETS IDA FOREST 


sus derechos ante este ¿Suzgado, 25 de Mayo? 


523, sexto piso. — Montevideo, octubre 14 de 
1969. — “osá Tomás Pereira, Actuario. 
2) $ 900.00 10|pub. 21345 Oct.20-Y.0ct.31. 


EDIOTO. — Por disposición del señor Muez 


Lotrado de Primera Instancia en lo “Civil de j 


Descimoquinto Turno, se hace saber la aper- 
tura de las sucesiones de JUAN BAUTISTA 
MARTINO o MARTINO CAPPELLINY, PEDRO 
ADOLFO 
ISABEL 


MARTINO BRUNO, ISABEL; o JUANA ISA- 


BEL MARTINO o MARTINO BRUNO DE VI. | 
y MARIA ESTHER o MARIA ESTER] 
RTINO o MARTINO RAPPA, citándose a los | 


Co 
MA. 


herederos, acreedores y demás interesados 


para que comparezcan dentro de treinta días . 
en forma sus derechos ante este j 
25 de Mayo 523, sexto piso. — Mon. Í 


a deducir 
“uzgado, 
tevideo, 8 de octubre de 1969. — osé Tomás 
Perelra, Actuario. 
1) $ 1.800.00 10íipub 21347 Oct.20-v.oct.31. 
CERA. z 
AS 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoquinto Turno, se hace saber la APer. 
tura de la sucesión de 
CASTRO, 


ma sus derechos ante este Juzgado, 25 de Ma. 
yo. 523, sexto 
de 1269. -— José Tomás Perelra, Actuario. 

1) $900.00 10/pub. 21168 Oct.17.v.oct.30. 


EDIOTO. — Por disposición del señor Juez 


Letrado de Primera Instancia en lo Civil del 


Decimoguinto Turno, se hace saber la aper. 
tura de a sucestón de 
NES o ARAGONES HERNEN o HERNES o HER. 
NE, _ (8-369/969),  citándose'a los herederos, 


acreedores y demás interesados, -para que Com. P 


parezcan dentro de treinta días a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado, 23 
de Mayo 523, sexto piso. == Montevideo, octubre 
10 de 1969, — José Tomás Pereira, Actuario, 
1) $1.200.00 10jpub. 21183 Oct.17..v.0ct.30. 
- TU Ñ 
EDIOTO. == Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoquinto Turno, se 


hace saber 
tura de la sucesión de LUDOVICO SOARIAN 


(S 3E3/969), citándose á los herederos, acres» f 


dores y demás Interesados para que comparez. 


can dentro de noventa días a deducir en for. | 
ma sus derechos ante éste Juzgado, .25 de 


Mayo 523. sexto piso. -—- Montevideo, setiem- 
bro 26 de 1969, Las José Tomás: Pereira, Ac- 


tuario, _ : 
1) $ 2.700.00 30lpub. 19371 Set.30-v.noy.1D. 
. .. , La - 


_ EDICTO, «= Por disposición del señor Ri 
cardo Y, Basso, Juez Letrado de .Primtra 


Instancia en lo Civil de Decimoquinto Turno. | 


£e hace saber la apertura de la sucesión de 
PASCUAL o PASQUALE GAGCERO. (8 205/69). 
citándose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan ..dentro de 
noventa días a deduo' 
ante este Juzsado,:25 de Mayo 523 sexto pl» 
$0, «= Montevideo, setitmbre -18 de 1960, «» 
José Tomás Peretra, Actuarta. : 
1) 3 2.250,00 30¡pub. 18193 Set.22-v.0ct.1l. 

a 


JUZGADO LDO. DE PRIMERA - INSTANCIA 
CIVIL DE DECIMOSEXTO TURNO | 


EDICTO. — Por disposición del señor uez | 


EN LO 


etrado de Primera Instancia -en lo Civil de 


-4 Decimosezto Turno, se hace saber la apertura 
de la sucesión de ANIBAL» LOPEZ BLANCO fp 
citándose a .los herederos, | 


(Ficha .A|685/69), 
acreedores y demás interesados para qué com- 
parezcan dentro del término de treinta días 


2 GEedwoir.en forme sus derechos ante este j 


“uzgado. -— Montevideo, 16 de. setiembre de 


1969, -- Horacio Caillabet, Actuario Adjunto. | 


1). $ 1.200.00 10[pub. 21201 Oct.20.v.oct.31. 
Ñ AAC 

- EDICTO, «<= Por disposición del señor Hue 
Lstrado de Primera Instancia en lo Civ 
Decimosezto Turno, se hace saber la aper- 


tura de la sucesión de MARIA DIAZ DE PE. 4 


LUFFO (Aj709/69), citéndose e los herederos, 


acreedorés y demás intoresados para que com. 4 
término de treinta días y 
a deducir en forma sus derechos “ante este j 


parezcan dentro del 


Juzzado. -— Montevideo, 22 de setlembro de 


1959, -—— Horacio Caillabet, Actuario Adjunto. h 
1) $ 90000 i0lpub. 21300 " Oct.20-v.00t.31, $ 


EA 
EDICTO. 
Letrado de Primera Instancia en. lo 
Decimosexto Turno, se hace saber la -apertu- 
ra de la sucesión de ANTONIO VARELA ANL 
DO,. (Ficha 4 643/69), citándose a los hered 
ros, acreedores y demás interesados para 


comparezcan dentro del término de treinta f 


días a deducir en forma sus derechos ante 
te este Juzgado. — Montevideo, 15 de setiem- 
bre de 1969, —. Horacio Caillabet, 


Adjunto, 
1) $ 200.00 10[9ub, 21502 Oct,22-7,nov.4. 


MARTINO o MARTINO BRUNO, f 
BRUNO o BRUNO MAGLIANO DE É 
MARTINO, JOSE FRANCISCO MARTINO o] 


CARMEN BRAU de É 
citándose a.los. herederos, acree- | 
dores y demás interesados para que comparez. | 
can dentro de treinta días a deducir en for- + 


piso. --—- Montevideo, octubre 10 


EULOGIO ARAGO. j 


la aper-p 


ir en forma sus. deréchos f 


N - 1) - $1.200.00 10|pub. 


n def 


Por disposición del señor Juez + 
: Civil de 


Actuarto j 
8 Lotrado de Primera Instancia en lo Olvii áe 


- 


ns 1391 
ED a AL 
ICTO, -— Por disposición del señur “ue 
Getrado de Primera Instancia en lo Civ da 
j Decimosexto Turno, se hace saber la apertura 
q de la sucesión de ELVIRA REYNO de VEIGA 
y (Ficha A/711169), — citándose a los herederos: 
y Acreedores y demás intoresados paro que com. 
p parezcan dentro del término de treinta dias 
2 deducir en forma sus derechos ante esto 
¡ Juzgado. — Montevideo, 22 de setiembre de 
B1969. — Horacio Caillabet, Actuario Adjunto. 
1) $ 900.00 Z0pub. 212d9 Oct.20-v.00t.31, 
A 


ESTEVEZ, 


f herederos, acreedores y demás 


este Juzgado. 

de 1969, Ad 

g Junto. Ñ 

1) $ 900.00 10lpub. 21301 Oct.20-v.0ct,31. 
a rr 

EDICTO, 


Letrado de 
Decimosexto 


o 
«= Por disposición del señor Juez 
Primera Instancia en lo Civil de 
se de le Sucesión de ROBERTO” BAPRICIO 
n de 1 
BROCARDO, (Ficha A 639/69), eltándose a los 
y herederos, acreedores y demás interesados, PA= 
Ta que comparezcan dentro del término de 
treinta días a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado. -— Montevideo 15 de S9. 
tiembre de 1969.. — Horacio Calllabet. Actua. 


rio Adjunto. 

1) $ 200.00, l0pub. 20928 Oct.18-Y.0ct.20. 

a 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
i Lotrado de Primera Instancia en lo Civil do 
Decimosexto 'Purno, se hace saber la apertu- 
pre de la sucesión de JULIO CESAR POITTE- 
VIN DA SILVEIRA, (A 641/69), citándose a lo3 
R herederos, acreedores y demás interesados PA= 
rá que comparezcan dentro del término de 
treinta días a deducir en forma sus derech03 
Fanté este Juzgado. —. Montevideo, 15 de Se= 
tiembre de 1969, —— Horacio Calllabet. Actua-= 


rio Adjunto. - 
1) E 900.00. 10jpub. 20928 Oct.16-v.0ct,29. 


EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decintosexto Turno, se hace saber la apertura 
de la sucesión de PASCUAT COASINI O PAS- 

COASINI GARATEGARAY, (Ficha A« 
667/59), cltándose a los herederos, acreedores Y 
demás interesados, para que comparezcan 4átn= 
“ro del término de treinta días a deducir en 
¡forma sus derechos ante este Juzgado, — MOn= 
tevideo, 15 de settembre de 19869, — Horacio 


Caillabet, Actuario unto. 
ESO -Oct.18-y.00t.29, 


EDICTO. 
Lotrado de 
Y Decimosexto 


IUZGADO. TTDO, DE PRIMERA TNSTANCIA 
EN LO CIVIL DE DECIMOSEPTIMO TURNO 

EDIOTO. -—- Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Ctrl de 
. So hace saber la aper= 


á 

Í BETISAGAZTI, (783), citándoso a los herede= 
TOS, acreedores y déemés interesados para que 
Comparezcan dentro de treinta días a dedu- 
cir. en forma gus derechos ante este Juzgado. 
ji — Montevideo, 8. de Octubre de 1969, — a 
berto Martínez Irigoyen. Actuario, 

1) $ 900.00 I0lpub. 22041 Oct.28-v.nov.10, 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
A Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
A Decimoséptimo Turno, se hace saber la aper- 
¡ tura de la_sucesión de ANGELA FA de 
Cc. A O ANGELA FACCELLI PENA de OA, 
l NEPA, - (F 605), citándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados para que coma 
parezcan dentro de treínta días a deducir en 
g forma sus derechos ante este Juzgado, o. 
Montevideo, 30 de setiembre de .1939, — Al+ 
berto Martínez Irigoyen. Actuario. 

1) $ 1.200,00 10]pub. 22089 0Oct.28-v.ncv.10. 


EDICTO. — El señor Juez Letredo de Pri- 
mera lostancia en lo Civil de Decimoséptimo 
Turno, hace saber lá apertura de la sucesión 
de ORFILIA BADO do SGUBITOSI, (809),  Clu 
g tándose a heredcros, actefdores y demúx in. 
y beresadoS, para que comparezcan dentro de 
y treinta días a deducir en forma sus derockos 
--— Montevideo, 10 de octubre da 1959, — AL 
berto Martínez Irigoyen. Actuario. 

1) $ 900.00 10|pub. 22097 Oct,28-v.nov.10. 


EDICTO. - Por disposición dáel señor ¿uez 
Decimoséptimo Turno, se hace saber la apere 


A 
= 


; 13920 e 


ss . ' .. 
"o . AA A A 2 rn a a A - - PY a 
a A E AAA AE A a e REE A A a a pr <A E E * 


KOLCEOFY' o EOLCHEV o EOLCHOF PETROP, 


tura de la sucesión de ATANAS O Pesos, 


(F 244/65), cltándose a los herederos, acree- 


rezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado. 
Montevideo, 26 de setiembre de. 1969, — Al. j 
berto Martínez Irigoyen, Actuario, l 
1) $ 1.200.00 10/pub. 21934 Oct.27-7.nv.T. 


dores y demás interesados para que an en | 


EDICTO. — Por disposición del señor Suez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoséptimo Turno, se hace saber la aper- 
tura de.la sucesión de” JOSE LUIS LAINO, 
(F 635/1969), citándose a l10s herederos, acree- 
dores y demás interesados para que compa- 
rezcan dentro de treinta días a deductr en 
forma “sus derechos. ante este Juzgado. 
Montevideo, 22 de setiembre de 1969. — Al 
“berto Martínez Irigoyen, . Actuario. _ - 

1) $ 200.00” JlOjpub. 21938 Oct.2M.v.nv.7. 


EDICTO. — El sefior Juez Letrado de 
Primera Instancia en lo Civil de Decimosépti- 
mo Turno, hace saber la apertura de la su- 
aesión de MARIA -DEL CARMEN ALONSO 
de MONTAÑO, (F 3837), cltándose a herederos, 
acreedores y demás interesados para que COolM=- 
parezcan dentro de treinta dias a deducir en 
forma sus derechos. — Montevideo, 16 de 0OC= 
tubre de 1969, — Alberto Martínez Irigoyen, 
Actuario. : 

1) $ 900.00 10|pub. 21939 Oct.27-y.nv.T. + 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoséptimo Turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de BELLA o BEILE WEIS- 
FPROT de GANS, Le 771), citándose a los 
herederos, “acreedores y demás interesados, 
para que comparezcan dentro de treinta días, 
a deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado..— Montevideo, 7 de octubre de 19€9, 
«== Alberto Martínez Irigoyen, Actuario. 

1) $900.00 lOjpub. 21754 Oct.23.v.nov.S. 


PP o 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil Je 
Decimoséptimo Turno, se hace saber la apor- 
tura de la sucesión de JUANA GRANDAL 


LUACES Oo LUAZES de LOPEZ (FP. 711) citán. 
dose a los herederos, acreedores y demás inte- 
resados, para que comparezcan dentro de trein. 
ta días a deducir ten forma sus derechos ante 
este Juzgado. -= Montevideo, 1.0 de cctubre 
do 1969. « Alberto Martínez Irigoyen,  4At- 
uarlo. : a z 

1) $ 900,00 10|pub. 21308 Oct.20-v.oct.31, 


y 


EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoséptimo Turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de SECUNDINO o SEGUN- 
DINO o SEGUNDO o SECUNDINO PEDRO oO 
SEGUNDINO PEDRO COSTA o COSTA. AICAR. 
DI (F,:681), citándose a los herederos, acree. | 
dores y demás interesados, para que compa» 
rezcan dentro de treinta días a deduclr en 
Yorma sus derechos ante este Juzgado, —«=— 
Montevideo, 30 de setiembre de 1969. == Ale 
berto Martínez Irigoyen, Actuario. : 

1) $ 1.200,00 10|pub. 21352 Oct. 20-v.0ct.31. 


EDICTO. «== Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil- de' 
Decimoséptimo Turno, se hace Saber la APBer- 
tura de la sucesión de HECTOR JULIO SILVA 
FERRER (P. 733) citándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados, para que com- 


forma” sus derechos ante este ¿uzgado. =- 
Montevideo, 2 de octubre de 1269, — Aserto 
Martínez Irigoyen, Actuarto.. o 

1) $900.00 10[pub. 21309 Oct.20-v.oct,31.; 


parezcan dentro de treinta días a deducir | 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez | 


Tetrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoséptimo Turno, se hace saber la apor. 
tura de Ta sucesión de PEDRO COLLA o PE- 
DRO COLLA BUSCA, citándose a los herede- 
ros, acreedores y demás interesados, para que 
comparezcan dúentro de treinta días a deducir 
en' forma sus derechos ante este Juzgado. — 
Montevideo, 24 de setiembre de 1989, — Alberto 
Martínez Yrigoyen, Actuario. 
, 1) $ 900.00 10/pub. 21310 Oct.20.v.oct.8l. 
-t 


Ss 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Isgtrado.de Primerá Instancia en lo Civil de 
Decimoséptimo Turno, se hace saber la apor. 
tura de la sucesión de ENRIQUE ANGEL GU. 
GLIELMI o GUGLIELMI GAZZALE, citándose 
a los herederos, acreedores y demás interesados, 
para que comparezcan dentro de treinta dtas 
a deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado. — Montevideo, 8 de setiembre de 1969, 
=- Alberto Martínez Irigoyen, Actuario. 

1) $ 900.00 10|pub.*-21335 Oct.20-v.0ct.31. 


_ EDICTO, — Por disposición del sefior Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimosfptimo Turno, Se hace saber la aper.. 
tura de la sucesión de CANDIDA CAROLINA 
MARIA SUSENA NOGUEZ de ROCCA. (IP. 621] 
1969), citándose e: log herederos, acreedores y 
demás interesados, para que comparezcan den. 


pa 


AAA 


o 


-tura de la sucesión de 


> 


VLANRIO DRIELAB 


tro de treinta días a deducir en forma  6us 
derechos ante esta Juzgado, — Montevideo, 19 


de setiembre de 1969, —— Alberto Martínez 1rl. 


goyen, Actuario. . 
1) $ 1,200.00 10|pub. 21359 Oct,20-v.00t.31, 


EDICTO, = Por disposición del señor Juez 
Lietrado de” Primera Instancta en lo Clvil de |; 
“Decimoséptimo Turno, se hace saber la apor. 


tura de la sucesión de CARMEN o MARÍA DEL 
CARMEN PENA O PENA LOZANO de BARBEI- 
TO (PF. 677/1969) citándose a los- herederos, 
acreedores y demás interesados, para que cómo- 
parezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado. — Mon. 
tevideo, 25 de settembre de 196%, — Alberto 
Martínez Irigoyen, Actuario. . 

_1).$ 1.200.00 10|pub 21358 Oct.20-v.0ct.32, 


Ps 

EDICTO. — El señor “uez Letrado de Pri- 
mera Instanciz en lo Civil de Decimoséptimo 
"Turno, hace saber la aportura úáe la sucesión de 
EUGENIA DEL AGUILA DE CURRAS (F.805), 
citándose a herederos, acreedores y demás in- 
teresados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus derechos 
— Montevideo, 10 de octubre de 1969, — Al. 
berto Martínez Irigoyen, Actuario. 

1) $ 900.00 10jpub. 21290 Oct.20-v.oct.31. 


EDICTO. — Por disvosición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en le Civil de 
Decimoséptimo Turno, se hace saber la aper. 
tura de la sucesión de MARIA ALBERTI de 
FRANQUIE (F. 879/68), citándose a los MerB= 
deros, acreedores y demás interesados para que 
comparezcan dentro de sesenta días a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado. — 
Estas publicaciones se hacen de acuerdo al ar- 
ticulo 1.125 del Código de Procedimiento Civil. 
— Montevideo, 7 de octubre de 1969, — Ál- 
berto Martínez Irigoyen, Actuario. 

1) $ 1.200,00 10jpub. 21361 Oct.20.-7.00t,31. 


A RI . 


EDICTO. — Por disposición del señor Jutz 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoséptimo Turno, se hace Saber la Aper- 
tura judicial de la sucesión de JOSE MARIA 
DIEGO de TORRES (PF, 255), citándose A Be 
rederos, acreedores y demás interesados en 
esla, para que comparezcan dentro del término 
de treinta días, a deducir en forma sus dero= 
chos ante este Juzgado, situado eh calle Cerrlto 
N.o 585, — Montevideo, 7 de junio de 1965, 
Eduardo Mattos Ramos, Actuario. 

1) $ 1.200.00 10lpub. 21353 Oct.20.v.0ct.31, 


AAA 


EDICTO. == Por disposición del señor Sue 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
Decimoséptimo Turno, se hace saber la aper- 
tura de la. sucesión de JORGE ANTONIO 
SPARANO ORTIZ (F. ,693), citándoso a los 
herederos, acreedores y demás interesados 
para que comparezcan dentro de treinta días 
a deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado. -— Montevideo, 30 de setiembre de 
1969, — Alberto Martínez Irigoyen, Actuario, 


Ds 900,00 10[pub. 21307 Oct.20-v.oct.31, 


A 


EDIOTO. «—- Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoséptimo Turno, se hace- saber la Aper- 
tura de la sucesión: de . TERESA MANES - de 
ALEMANY, (F.775), citándose a los berede. 


Tos, acreedores y demás interesados, para que | 


comparezcan dentro de treinta días a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado. — 
Montevideo, 7 de octubre de 1969, TT Alberto 
Martínez Irigoyen, Actuario. 

1) $900.00 10|]pub. 21058 Oct.17-vy.o0ct.30. 


EDICTO. — Por disposición del señor. Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoséptimo Turno, se hace saber la aper- 

. JUAN CARLOS BO 

MARTINO, —(F.735), citándose a los herede. 

ros, acreedores y demás interesados, para que 

comparezcan dentro de treinta días, a deducir 

en forma sus derechos ante este «“¿uzgado. -- 

Montevideo, 2 de octubre de 1969. — Alberto 
Martínez Irigoyen, Actuario, > ? 
1) , $900.00 l0lpub. 21058 Oct.17-v.0ct.30. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 


| Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 


Decimoséptimo Turno, se hace saber la aper» 
tura Ge la sucesión de JOSE ABELAR. 
DO MUSSIO BARRETO, (F-723), 
los herederos, acreedores y demás interesados, 
para que comparezcan dentro de treinta días, 
a deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado. — Montevideo, 2 de octubre' de 1989. 
== Alberto Martínez Irigoyen, Actuario. : 
. 1) $900.00 10lpub. 21177 Oct.17.v.oct.30, 


AAA 


- EDICTO, «—— El señor Juez Lotrado de Pri 
mera Instancia en lo Civil de Declimoséptimo, k 
Turno, hace saber la aperutra de la sucesión [; 
de JUAN NICOLAS DEMARCHI SCOTTO, (811), 
Y citándose a herederos, 


acreedores y 


| 


de | 


demás 


e 


A 
l 


e 


Í 
H 


A 


AA, 


i 
: 


y] 


eltándose a | 


interesados para.que comparezcan dentro de 


treinta días a deducir en forma sus derechos. 


-— Montevideo, 10 de octubre de 1969, =-“l. 


berto Martínez Irigoyen. Actuario. . “ '” 
1) $ 200.00 10jpub. 20997 Oct.16-v.0cb.28, 


¡4 bro 


i forma sus derechos. 


o Octubre 29 de 


1969 1 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez, 
Letrado de Primera Instancia en lo Clvil de. 
Decimoséptimo 'Turno, se hace saber la apers | 
tura de la sucesión de  MIGUlt,” CERIANIZS 
citándose a los herensrom, arrrenoren 
para -que comparazcamil 


ri0. 
lp $900.00 10!'pub. 21180 0Oct,17..v.00t.30. 


AAA 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de-; 
Decimoséptimo Turno, se hace saber la apeTe] 
tura de la sucesión de ZORAIDA BENITA- 
PONS, (785). Ccltándose a los  heredercs,,. 
acreedores y demás interesados, para que cole * 
parezcan dentro de treinta dias n deducir en, 
forma sus derechos ente este Juzgado. E 
Montevideo, 8 de octubre de 1969. — Albéra 
to Martínez Irigoyen, Actuario. El 

1) ¿900.00 10/pub, 21181 Oct.17-w.00t.30.-_53 


AO, ss 


EDICTO. — Por disposición del señor Juel y 


Letrado de Primera Instancia en-lo Civil da” 
Decimoséptimo Turno, se hace saber la apefs.; 
tura de “a sucesión de TERESA GOMEZ/| 
CAMBON de BIRAMONTES, (122), eltáncos 
se a los hereúeros, acreedores y demás interes; 
sados para que comparezcan Gentro de trein.' 
ta días a deducir en forma sus derechos ante; 
este Juzgado. — Montevideo, 6 de octubre de 
1969. — Alberto Martínez Irigoyen, Actuarios'; 

1) $900.00 I0ípub. 21182 Oct.17.v.0ct.30. 


Alberto Martínez Irigoyen. 
1) $ 900.00 l0|¡pub. 20908 Gect.16-v.oct.20. : 


EDIOTO. =— o 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil das 


10s herederos, acreedores y 
para cue comparezcan 
a deducir en ro as derechos 
Juzgado. — Montevideo, ,. 
1969. o Alberto Martínez Irigoyen. Actuario», 
3) $ 1.200.00 10¡pub, 20909 Oct.16-v.0€0t.29 RE 


O 


EDICTO. — Por disposición del , 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil sa, 
Decimoséptimo Turno, se hace saber la AS Se 
tura de la sucesión de TOMAS ANASTASIO, 0 
GUILLERMO GASTALDI ANDREGNETTE, ( Y 
cltándose a los herederos, acreedores Ara r 
interesados para que comparezcan den ro pde: 
treinta días a deducir o. 8 a: 
Dro SET Caiberto Martínez Irigoyen 
Actuario. : 
1) $ 900.00 i0lpub. 
AAA 


A 


señor pal 


20998 Oct.16-v.0ct.29 Y 
a E 
II LP 


Ñ "ue o 0 y 

DO. DE PRIMERA INSTANCIAS 

TU O, Pl DE DECIMOCTAVO TURNO e 
AE 

ncta en lo v 

o. 1 hace saber la apertura de la sucesión ¿ 
de JOSE DARDANELLI PRATTO, 
tándose Aa herederos,. 


educlr en 
treinta días a dcduc fubre de 1969. — O6s¿ 


£ 
1) $ 900.00 10jpub. 22111 Oct.28-v.nov.10. M3 

AAA ACP E 
— Por disposición del señor Juez, 
Letrado de Primera Instáneta > a. O. 
Decimoctavo Turno, se hace saber y 
ra ae lo sucesión de MARÍA LUISA GARCIA | 
WUNDERLI de OTERO, (A 237169), citándos8; 
a los herederos, acreedores y demás intere. ¡ 
sados para que comparezcan dentro de treine 
ta días a deducir en forma sus derechos ans 
te este Juzgado. Ñ : 
1959. — Raúl A. Avondet. Actuario, ia 
$ 900,00 10|pub. 22113 Oct.23-v.nov.10. > 


Pa 


EDICTO. 


señor Juez Letrado ds; 


Primera Instancia en lo Civil de Decimoctavo 


parezcan dentro de treinta días a 
octubre de 1969, — 
Actuario Adjunto. 
1) $ 900.00 1 
AA O A ra. - 

EDICTO. — El señor Juez Letífado ds 
Primera Instancia en lo Civil de Decimoctavo: 
"Turno, hace saber la apertura de la p 
de YURANDYR OLGA SAVINA .D'AGNESH? 
de RUMBO, (431/69), citándose a herederos; 
acreedores y demás interesados para que Cora. 


-— Montevideo, 28 de juld; - 


sucesión * 


K 


2 


forma -sus derechos. — Montevideo, 13 de Oc= 
tubre de 12359 -— César Lanata Sanguincttl, 
Actuario Adjunto. 

1) $ 200.00 :MOlpub. 22001 Ocíi.27-y.nv.T. + 


5 


EDICTO. — El señor Juez: Letrado de, 
Primora Instancia en lo Civil de Decimoctavo ! 
Turno, hace saber la apertura de la sucesión 
de MARTIN RIVERO, (A 45969), citándose a 
herederos, acreedores y demás interesados pa- 
ra Que comparezcan dentro de treinta días. 
a deducir en forma sus derccnos. — Montevl. 
deo, 13 de octubra de 1969, — César Lanata 
Sansuinetti, Actuario Adjunto, j : 

1) $ 9200.00 l0ipub. 22005 Oct.27-7.nv.7. ; 


7] 
A 


= 


EDICTO. — El señor Juez Letrado de 
Primora Instancia en lo Clvil de Decimoctavo 
*“Furno, hace saber la apertura de la sucesión 
de OMAR PONZONI BALAY, (A 429169), cl, 
tándose a herederos, acreedores y demás in=! 
teresados para que comparezcan dentro «de | 
treinta días a -deducir en forma sus derechos, * 
— Montevideo, 20 de octubre de 1969, — Cén¡ 
sar Lanata Sanguinetti, Actuario Adjunto, 

1) 200.00 l0jpukh. 22004 Oct.27-y.nv.7. 

e ñ 

EDICTO. — Por disposición del sefior "uez 

.. Letrado de Primera Instancia en lo Civil de! 

” Decimoctavo Turno, se hace saber la aper-: 
tura de la sucesión de FELIPE PEREZ PAIS, [ 
(A 525/967), citándose a los herederos, AcIee- + 
dores y demás interesados para que compas 
rezcan dentro de treinta días a deducir en' 
forma sus derechos ante este Juzgado. 
Montevideo, 26 de octubre de 1967, — Raúl 
A. Avondet, Actuario Adjunto. - 
-1) $ 900,00 1Cipub, 22003 Oct.27.v.nv.7. 

. a 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoctavo Turno, se hace saber la aper. | 
tura de la sucesión de MANUELA NOYA, (A 
343/69), citándose a los herederos, acreedores 
y demás interesados, para que comparezcan 
dentro de treinta días a deducir en forma sus 
derechos ente este Juzgado, — Montevideo, 17 ¡ 
de setiembre de 1969, —. César Lanata San. | 
gulnetti, Actuario Adjunto, 

31) $900.00 10[Ípub. 21746 Oct.23.v.nov.5, 

Ran 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez f 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil del 
Decimoctavo Turno, se hace saber la aptr. ; 
tura de la sucesión de MARIA GONZALEZ 
BARREIRO, (A 169/9569), citándose a 108 ht. 
rederos, acreedores y demás interesados, pa. f 


Sram 7 


ñ 


ra comparezcan dentro de treinta días a de. ( 


g a qe la sucesión de FRANCISCO BARBERO 


vrRitiIAás 


¿uzgado. 
19869. — César Lanata Sanguinetti, Actuario 
Adjunto. 

1) $ 200.00 l0jpub. 21368 Oct.21-Y.nv.3. 


— 


EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri. 
mera Instancia en lo Civil de Decimoctavo 


Turno, hace saber la apertura de la sucesión de | 


SARA ELENA DEUS VARELA (483/69), cltán. 
dose a herederos, acreedores y demás intere. 


sados, para que comparezcan dentro de treinta yy, 
días, a deducir en forma sus derechos, —— Mon. k 
tevideo, 13 de octubre de 1969, —— César Lanata : 


pl 


Sanguinetti, Actuario Adjunto. o. 
1) $ 900.00 l0jpub. 21291 Oct.20.v.0ct.31. 


EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri. 
mera Instancia en lo Civil de Decimoctavo 
Turno, hase saber la apertura de la sucesión de 
ANTONIA PERRANDO de LAFRANCHI (481/69) 
citándose a herederos, acreedores y demás 1n- 
teresados, para que comparezcan dentro de 
treinta días, a deducir en forma sus derechos, 


— Montevideo, 13 de octubre de 1969. — César P 


Lanata Sanguinetti, Actuario Adjunto. 
1) $ 900.00 l0(pub. 21292 Oct.20-v.ocb.31. . 


EDICTO. — El señor Juez letrado de Pri. 
mera Instantíia en lo . Civil de Decimoctavo 
'Purno, hace saber la apertura de la sucesión de 
ROSA LESCHI o LERRICHI MAZA (A]135/69), 
citándose a herederos, acreedores y demás in- 
beresados, para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus derechos. 
-“- Montevideo, 14 de abril de 1069, —— César 
Lanata Sanguinetti, Actuario Adjunto, 

1) $ 900.00 10¡pub. 21293 Oct.20-v.oct.31. 


EDICTO, — El señor Juez Letrado de Pri- 
mera Instancia en lo Civil de Decimoctaro 


de LEONARDO PEREZ MEDEROS, (463/69), 
citándose a herederos, acrezdores y demás in. 
teresados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus derechos. 


É — Montevideo, 13 de octubre de 1969, — Cén ¡ 
f sar Lanata Sanguinetti, 


Actuario Adjunto. 
1) ¿900.00 10/pub. 21062 Oct.17..v.oct,30. 
AEREA 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoctavo Turno, .se hace saber la apertu.. 


(A 249/68), citándose a los herederos, 


] acreedores y demás interesados, para que com- 


parezcan dentro de treinta días a deducir en 


ducir en forma sus derechos ante este Juzw b - 
a gado. — Montevideo, 24 de jullo de 1969. —| ¿pra sus derechos ante este JU2dO La 
César Lanata Sanguinetti, Actuario. Adjunto, j hato anuinettl o Adjunto. ” 
1) $200.00 10¡pub, 21745 Oct,23.y.nov.5. . | 1) $900.00 10(pub. 21059 Oct.17-w.oct.30. 
EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri. | j ; 
mera Instancia en lo Civis de Decimoctavo | EDIOTO. — El señor Juez Letrado de Pri 
Turno, hace saber la apertura de la sucesión j Mera Instancia en lo Civil de Dec e 
de EUGENIO o EUJENIO GABINO FLORES, | Turno, hace saber la apertura de la succión 
(445]60),  eitándose a herederos, acreedores y f 48 MARTA MAGDALENA casta e edo. 
demás interesados, para que comparezcan den. | 14, (377/69), citándose a herederos, acreedo. 
rot de treinta días a deducir en forma sus | 1es y demás interesados, para que bea 
derechos, — Montevideo, 6 de octubre de 1969, 1 can dentro de treinta Sfas 5 a anne 
— 6 | Sus o . 
>. César Lanata Sanguinetti, Actuario Adjun» Á de 1969. = César Lanata Sanguinetti, Acid. 
1) $900.00 l0jpub. 21744 Oct.23.v.nov.5, , P tlo Adjunto, : 
A “Eo 1) $900.00 10[pub. 21061 Oct.17-v.0ct.30. 
EDICTO. — El sefior Juez Letrado de Pri. ¡| Ñ Ñ 
mera Instancia en lo” Civil de Decimoctavo] EDICTO,-=- El señor Juez Letrado de Pri. t 
Turno, hace saber la apertura de la sucesión j mera Instancia en lo Civil de Decimoctavo 
de CARLOS DELLORO MEDINA, (413/69), j Turno, hace saber la apertura de la sucesión 
citándose a herederos, acreedores y demás in. ¡ de ESTELA BEATRIZ BOLAÑA de SCHWARZ, 
teresados, para. que comparezcan dentro de $ (447/69), citándose a herederos, acreedores Y 
sx. treinta días, a deducir en forma. sus derechos. | demás interesados, para que comparezcan den. | 
=—- Montevideo, 30 de setiembre de 1969, — | tro de treinta días a deducir en forme sus 
César Lanata Sanguinetti, Actuario Adjunto, | derechos. — Montevideo, 6 de octubre de 
1) $900.00 J0lpub. 21742 Oct.23-v.nov.5. 1969, =— César Lanate Sanguinetti, Actuario 
> A : ' Adjunto. . £.30 
EDIOTO. — El señor Juez Letrado de PM-f 1) $900.00 10[pub. 21060 Oct.17-w.oct. 3%, 
mera Instancia en lo Civil de Decimoctavo A 
Turno, hace saber la apertufa de la sucesión EDICTO. — Por disposición del señor EE ] 
e de  ALECA CARMEN BERRIEL de JOSIPO. | Letrado de Primera Instancia en lo O , . 
VICH o JUSIPOVICH, (333169),  citándose | Decimoctavo Turno, se hace saber al nr! 
. 2 herederos, acreedores y demás interesados, | la apertura de la sucesión de FELIPE Fado» | 
- para que comparezcan dentro de treinta días, Y DE LEON, citándose am los herederos, acr arezo | 
2 deductr en forma sus derechos. -— Montevl.. ; res y demás interesados para que Comp de! 
> deo, 17 de setiembre de 1969. — César Lana. ¡ can dentro de treinta días a Geducir, sus $3 
ta Sarguinetti, Actuario Adjunto. rechos ante este Juzgado. — Montez oo 
1) $000.00 10[pub. 21741 Oct.23-v,nov.5. de octubre de 1965, «- Clementina D. Colombo, 
Actuaria Adjunta. 20999 Oct.16-v.oct,29 
EDICTO. = El señor Juez Estrado de Pri. 1) $ 900.00 Joipub, 20009 € - a 
mera Instancia en lo vi! de cimoctavo - 
2 Turno, hace saber la apertura de la sucesión EDICTO. — Bl señor Juez Letrado, a Fa 
de CRISTOBAL RAMOS MARTINEZ o CRIS. | Mera Instancia en lo Olvil de  Declimbciaro 
TOBAL RAMOS PEREZ, (44969), eitándose ¡ JUlmo hace Saber la AVANT de MARTINEZ 
32 herederos, acreedores y demás interesados, ! ána herede ' acreedores y demás É 
-- para que comparezcan dentro de treinta días, | inter O ara a 'comparezcan dentro def 
a deducir en forma sus derechos, — Montevi. O de en forma sus derechos | 
r deo, 6 de octubre de 1969, -—— César Lanata $' Montevideo, 8 de octubre de 1969, — César | 
Sanguinetti, Actuario Adjunto. Lanata Sanguinetti. Actuario Adjunto. 
1) $900.00 10|pub. 21747,0ct.23-v.nov.5.. 1) $ 900.00 10jpub. 20998 Oct.16.v.oct.29, 
ore. 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez EDICTO. — El señi Juez Letrado de Pri- 
Letrado de Primera Instañcia en lo Civil de [mera Instancia en lo Civil de  Decimoctavo 
G Decimoctavo Turno, fe hace saber la eper- ¿ Turno, hace saber la apertura de la sucesión 
A de la sucesión de FLORINDA VENE-Mde JUAN ANGEL VISCARDI, (A 461/69), citán- 


tura 
Z[ANO de GRICO, (A 341/69), citándose a los Y dose a herederos, acreedores y demás intere- 


— Montevideó, 17 de setiembre de ¡Lanata Sansuinstti, 


d mera, Instancia en lo Civil de 


3 Y 
Turno, hace saber la apertura de la sucesión do, ARISTIDES SERAFIN 


f César Lanata “Sanguinetti. 


Y mera Instancia en lo Civil de 
j Turno, hace saher la apertura de la sucesión 


f caratulados: ADOLFO CARDOSO GOMEZ, 
bro 10, F.o 494, N.o 835), 


1959  —— César 
Actuario Adjunta, 
1) $ 900.00 lOlpub. 21539 Oct..2-v.nov4, 


A AR 


EDICTO. — El señor Juez Lotraau de Pri. 
mera Instancia en lo Civil de Derimoctavo 
Turno, hace saber la apertura Co .. sucesión 
¡de LAUDELINA ISAURA SILVA de “ATO 0 
i¡MÁTTOS, citángose a hercderos, acrocdores y 
idemás interesados, para que compar -an dens 
¿tro de treinta días a deduelr en tcrma $us 
derechos. — Montevideo, 17 de octupre -de 
269, — César Tenata Sanguinetti. actuario 
Adjunto 


D $ “900.00 10|pub. 21568 Oct.22%-1.nov.£. 
EDICTO. — El señor Juez Letradu de Pri 


y mera Instancia en lo Civil de  Decimoctavo 
¡ Turno, hace. saber la apertura de la sucesión 
[de CARLOS RETANA, (405/69), citándcia a 
| herederos, acreedores 'y demás interesados Pie 
ra que comparezcan dentro, de treinta días, 
8 deducir en forma sus derechoz. Monte. 
| video, 26 de setiembre de 1969. — vVésar La- 
bata Sanguinetti, Actuario Adjunto. 
1) $ 900.00 10jpub. 21554 Oct.22.7.no0Y.4. 


1 
EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri. 
: Derimoctaro 
i Turno, hace saber la apertura de la sucesión 
¡de LUDOVINA RODRIGUEZ de MENDEZ, (381/ 
159), -cttándose a herederos acreedores y df 
más Interesados para que comparezcan dentro 
ide treinta átfas a deducir en forma sus des 
rechos. — Montevideo, 20: de setiembre de 
1969. .—- César Lanata Sanguinetti. Actuario 


Adjunto. 
1) 900.00 1Cipub. 21535 Oct.22-v.nov.4. 


tu 
$ 


EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri. 
mera Instancia en lo Civil de  —Decimoctayo 
¡ Turno, hace saber la apertura de la sucesión 
FULCO, «(4 401/69), 
cltándose a herederos, acreedores y demás ÍM. 
teresados para que comparezcan dentro de 
f treinta días a deducir en forma sus derechos. 
Í — Montevideo, 26 de setiembre de 1809,  «=- 
Actuarlo Adjunto. 


1) $ 900.60 lO[pub. 21553 Oct.22-1.n0y.4. 


EDICTO. —' El señor Juez Letrado de Pri= 
Decimoctavo 


de AMANDA DEVOTO de ARRAMBJIDE, (4211 
69), citándose a herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus derecho. 
— Montevideo, 30 de setiembre de 10969. = 
César Lanata Sanguinetti. Actuario Adjunto. 


1) $ 900.00 l0lpub. 21551 Oct.22-7.nov.. 


EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri. 
mera Instancia en lo Civil de  Decimoctávo 
Turno, hace saher la apertura de la sucesión 
de RICARDO ENRIQUE BRITOS, (385/69), Cl, 
tándose a herederos, acreedores y demás 1M« 
teresados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus derechos. 
-— Montevideo, 29 de setiembre de 1969, «= 
César Lanata Sanguinetti. Actuario Adjunto. 


TI) $ 900,00 10[pub. 21550 Oct.22-v.nov.l. 
e 
EDICTO. — El señor Juez Letrado de 
Primera Instancia en lo Civil de Decimoctavo 
Turno, bace saber la apertura de la sucesión 
de JUAN CARLOS REBUFELLO MAMBERTO, 
'(469/69), citándeze a herederos, acreedores Y 
demás interesados para que cozaperezcan den. 
tro de treinta días a deducir en lormf£ sus 
derechos, -— Montevideo, 13 de octubre de 1969, 
— César Lanata Sanguinetti, Actuario Adjunto, 
D $ 900.00 10/pub. 21875 Gct.24-v.nv.6. 


EDICTO. — El señor Juez Letrado de 


É Primera Instaneía en lo Civil de Decimoctavo 


Turno, hace saber la apertura de la sucesión 


[de ALBERTO TOBLER LAPEYRIGNE O 


PEIRIGNE, (457/69), citándose a herederos, 


acreedores y demás interesados para que COM 


á parezcan dentro de treinta días a deducir en 


forma sus derechos, -— Montevideo 13 de 0C« 
tubre de 1989. — César Lanete Sonsminetti, 
Actuario Adjunto, 1 
1) $ 909.00 10[pub. 21876 Oct.2£-v.nv.6, 
o 5 4 A, 
JUZGADO DE PAZ DE LA DECINOCUARTIA 

SECCION DE MONTEVIDEO na 
EDICTO, -— Por disposición de la señorita 


úJuez de Paz de la Decimocuarta Jección del 


Departamento de Montevideo, en los autos 


se empliza A SUB 
sucesores a título particular o universal y él: 


A cualquiera que Se considere con derechos en: 


la misma, a que comparezcan « estar 8 dl. 
recho en estos autos, dentro del plazo de 
treinta días. — Montevideo, octubre 15 de 
12969. — Nela Daguerre Vallarino. Actuarla. 


1) $ 900.00 10jpub. 21650 0Oct.22-17.n0v.4. 


DE PRIMERA INSTANCIA: 
ARTIGAS - 
EDICTO. =— Por disposición del sefinr yuezs 

Letrado de Primera Instancia de Artigas, 60, 

hace sber la apertura de las sucesiones de: 

don MANUEL PEDRO DA ROSA y RAMONA 


JUZGADO LIDO. 
DE 


e 


interesados para que comparezcan dentro de 
Creinta días e deducir en forma sus derechos. 
“— Artigas, 23 de setiembre de 1968. — Orestes 
J. Pallestrino, Actuario, 


1) 3 1.200.00 10/pub. 21437 Oct.2i-v.nv.3, 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Artigas, Se 
hace saber la apertura de ¿a sucesión de don 
'TOMAS POLITO BRIGNARDEL.LO, citándose a 
log herederos, acreedores y demás interesados, 
para que comparezcan dentro de treinta días 
Q deducir en forma sus derechos. — Artigas, 
octubre 8 de 1969,. — Orestes /. Fiallestrino, 
Actuario. : . y - 

1) $ 900.00 1Opub. 21196 Oct.20-v.oct.31, 

EDICTO. — Por disposición del séñor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Artigues, Se 
hace saber la apertura de la sucesión de don 
DOMINGO TRIVEL: MONTERO o DOMINGO 
TRIBEL. citándóse a los herederos, acreedo. 
“Res y demás interesados para que comparez- 
can dentro de treinta días a deducir en for- 
ma sus derechos, — Artigas, octubre 3 de 
1969, — Orestes J. Ballestrino. Actuario, 

- 1) 5 900.00 10jpub. 20871 Oct.16-v.oct.29. 


Pr 5 5 A PPP 
" JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
o " DE CANELONES . - 
.- EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia del Departamen- 
to de Canelones, se hace saber la apertura de 
la sucesión de FRANCISCO PEDRO. SANTU. 
RION o CENTURION, (L.o 46, F.o 411, núme- 
yo 1.533), citándose a los herederos, acreedo, 
“Tos y demás interesados para que. comparezcan 
dentro de treinta días a deduclt en forma sus 
derechos ante este Juzgado. -— Canelones, 9 
de abril de 1969, — Emma N. Barceló . de 
-Quagllata. Actuarla, ca Ñ 
1) $ 900,00 10jpub. 22047 Oct.28-v.nov.10. 


Letrado de Primera Instancia del Departa- 
mento de Canélones, se hace saber la apertura 
de la sucesión de NIDA O ANIDA o NILDA 
DE SIMONE Oo de SIMONE MARTINEZ de 
.BENTANCOR, eltándose n.los herederos, acres- 
dores y demás interesados: para que. compa- 
rezcan dentro de treinta días a: deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado. 
Canelones, 30 de setiembre de 1960. — Emma 
'N. Barceló de: Quagliata, 'Actuarla. - 

1) $ 1.200,00 1JOipub. 21833 Oct.24-v.nv.6. 
CPP Po. 

_EDICTO.' -- Por disposición del -señior Juez 
Letrado de Primera Instancia del Departamen- 
fo de Canelones, se hace saber la apertura de 
da “sucesión: de JOSEFA CABRERA AMARO de 
PEREZ, citándose a los herederos, acreedores 
Y demás interesados para que comparezcan 
dentro de treinta días a deducir en forma 
sus derechos ante este Juzgado. — Canelones 
8. de octubre de 1969. — Emma N, Barceló 
ás Quagllata. Actuarla. “. 
..1).$ 900.00 _10]pub. 21585 Oct.22.v.n0v4. 


A A - 


¡ . E es . 
«EDICTO, == Por álsposición del señor Juez; 


Letrado de Primera Instancia del Departamen- 


to de Canelones, sé hace saber la apertura def 


la sucesión de JOSE ANASTASIO BELLO. MA- 


CHIN, citándose e -los herederos, Acreedores - y |; 


demás Interesados para que comparezcan den- 
1 de trelnta días a deducir en forma Sus 
fleréchos ante este Juzgado. —' Canelones, 16 
de octubre, de: 1959 , 
Quagliata. * Actuaria. o 

Ds .900.00 10|pub. 21586 Oct.22-v.nov.é; 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia del Departamen- 
to de Canelones, se hace saberla apertura de 
la sucesión dé NOE LEON FRANCO LARRA- 
ÑAGA, cltándose a los herederos... acreedores 
Y demás interesados para que comparezcan 
dentro de treinta días a deducir en forma. sus 
fierechos ante este Juzgado. — Canelones, 8 
de octubre de 1969, —. Emma N. Barceló. Ge 
Quagllata. Actuaria,. 

; 1) $ 900.00 10/pub. 21587" Oct.22-y,noy.f. 


EDIOTO. -— Por disposición del señor Juez 


Letrado de. Primera Instancia del Departamen- 
to de Canelones, se hace saber la apertura de 
la sucesión de ANGEL PEDRO 'TINAGLINI 
BASTERO, (Ficha clvil N.o 299.- año 
citáéndose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado. — Canelones, 20 de junio 
de 1969, — Nelly- Wins Go - Ubilla, —Actuaria 


Adjunta. . . . 
1) $ 900.00 -10/pub. 21588 Oct.22-v.noy.f, 
= , A 


EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia del Departamen. 
to de Canelones, se hace saber lá apertura de 
la sucesión de TEODORA MARIA o MARIA 
FERRARI FERRARI de OCROSA, citándose. a 108 
herederos, acreedores y” demás interesados para 
que comparezcan dentro de treinta días a de. 
Gucir ed forma sus derechos ante este Juzgado. 
-=— Canelones, 8 de Octubre de 1989, — Emma 
Mi. Barceló de Quaglata,. Actuaria. 

MY $ 900.00 10|pub. 21234 Oct.20-v.0ct.31. 


- 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez. 


..— Emma: N. Barceló de 


1969), 


4 


ENEE PR < rd ca E dr a PE O TORO OE! ña na : E 
DIAZ o DE LOS SANTOS. de DA ROSA, cl-ff_ EDICTO. — Por disposición del señor Juez T 
fándose a 103 herederos, acrecdores y demás 


AAA 


"DIARIO OPFICIAR 


Letrado de Primera Instancia del Departamen. 
to de Canelones, se hace saber la apertura de 
la sucesión de.RAMON ROSSO NOTTE (Ficha 
Civil N.o 283, Año 1969), citándose a los he- 
rederos, acreedores y demás Interesados para 
que comparezcan dentro de treinta días a de- 
ducir en forma sus derechos ante este Juzgado. 
— Canelones, 6 de junto de 1969. — Emma 
N. Barceló de Quagiata, Actuarla. 

1) $ 200.00 10]pub. 21235 Oct.20-v.oct.31. 


EDICTO, — Por disposición del señnr Suez 
Letrado de Primera Instancia del Departamen- 
to de Canelones, se hace saber la apertura de 
la sucesión de AGUSTINA RONCIO GANDUG- 
LIO -de ZUNINO o SUNINO, citándose a los 
heroderos,. acreedores y demás interesados para 
que comparezcan dentro de treinta días a de. 
ducir- en forma sus. derechos ánte este Juz- 
gado, -— Canelones, 8 de octubre de 1969, — 
Emma N, Barceló de Quagliata, Actuaria. 

1) $ 900.00.10/pub. 21238 Oct.20-v.0cb.31. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia del Departamen- 
to de Canelones, se hace saber la apertura de 
la sucesión de DOMINGO DAMIAN VOLONTE 
LALINDE, citándose a los herederos, acreedo- 
res y demás interesados, para que comparez»- 
can dentro -de treinta días a deducir en forma 
sus derechos ante este Juzgado. — Canelones, 
8 de octubre de - 1969. -— Emma N. “Barceló 
de Quagliata, Actuarla, os 

1) $ 900.00 l0jpub. 21237 Oct/20-v.oct.31. 


EDICTO.. -- Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia del Departamen- 
to de Canelones, se hace saber. la apertura de 
la sucesión de JOSE IMPERIALE BSARDI, cl- 
tándose a .1og herederos, acreedores y demás 


Ti Interesados para que comparezcan dentro Ge 


treinta días a deductr en forma sus derechos 
ante este Juzgado. —— Canelones, 8 de octubre 
de 1969. — Emma N. Barceló de Quagllata, 
Acutarla. . 7 . 

1) $ 900.00 10jpub. 21238 Oct.20.v.006.31. 


Letrado de Primera Instancia del Departamen- 
to de Canelones, se hace saber la apertura de 


.de 1969; — Emma N. Barceló de. Quagliata, 


Actuaria, o. o 
1)_$ 900.00 10|pub. 21239 Oct. 20-v.0ct.31. 


EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia del Departamen- 


to de Canelones, se haca saber la apertura de l 


la sucesión de MARIA GUARDIA CAZULLA 
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> 


de RONCHERA, citándose a' los” . herederos, 
«acreedores y demás interesados para que conm- 


parezcan dentro de treinta dfas a deducir en | 


- 3) $-900.00 10lpub. 21240 Oct.20-v.oct.3L.- 


“EDICTO, — Por disposición del sefcr Juez 


to de Canelones, se 'hace-saber 18 apertura de 
la sucesión de.JOSE MARIA LOPEZ COTELO, 
¡citándose a los herederos, acréedores y. dem 


-ante este Suzgado. .—- Cantlones, :8 de -octubre 
de 1969, — Emma N, Barceló .de Quagllata, 
Actuaría, a : o: = 

1). $ 800.00 --10]pub,. 21242 Oct.20.v.0ct.31, 

- . EOI A z . 5 

EDICTO. -— Por disposición del sefior Juez 
Letrado de Primera Instancia del Departamen= 
to de Canelones, se hace saber la apertura de 
la sucesión de: JUAN DE ANTONI RAMON o 
JUAN DE ANTONIO RAMON, citándose a los 


ll. herederos, acreedores y demás interesados, para 


que comparezcan dentro de treinta (30) días, 
a deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado. — Canelones, 8 de octubro de 1969. 
— Emma N. Barceló de QuagHlata, Actuarla. 
1) $ 900.00 10lpub. 21241 Oct.20-v.oct.31. 


JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LAS PIEDRAS 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Las Piedras, 
se hace saber la apertura de la sucesión de 
VICTOR MODESTO FERNANDEZ, (Ficha Y 
191/69), citándose a los herederos, 
y demás interesados para: que comparezcan 
. dentro de treinta álay a deducir en forma 
sus dorechos ante este Juzgado, e Las Ple- 
dras, agosto 15 de 1969, — Escribana Clemen- 
tina D.- Colombo, Actuarla, ! : 

3 


EDICTO.: — Por disposición” del señor. Juez 
Letrado de Primera Instancia de Las-Pieáras, 


PEE ET 


EDICTO, - Por disposición del señor Juez : 


la sucesión de GERVASIO ROBAINA PIROTTO, f r 
citándose a ¿os herederos, acreedores. y demás | 

interesados, para que comparezcan dentro de [ 
treinta álas a deducir en-forma sus derechos ki 
í ante este Juzgado. — Canelones, 8 de octubre j 


Letrado de Primera Instancia del Departamen- $ 


iñiteresados para «que comparezcan dentro de 
|| treinta días a deducir en forma sus derechos 


acreedores || 


$ 900.00 1Ó[pub. 21809 Oct.24-v.nv.B. - 


] ll SARA. NELIDA FERNANDEZ NIEVES de RO-= 
JAS, (Ficha- V. 190/69), citándose'a los -herede- 


. mem Octubre'-29 de 1969 

AA == 

ros, acreedores y demás (interesados para que 
comparezcan dentro de treinta días a deducir 

. en forma sus derechos ánte este Juzzado. = 
Las Piedras, agosto 15 de 1969. — Escribana 
Clementina D. Colombo, Actuarita. 

| 1) $ 900.00 JOlpub.. 21810 Oct.24-v.nv.6. 


>. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Las Piedras, 
se hace sabor la apertura de la-sucesión de 
JOSE 'TEOFILO ETCHEVERRY ERRAMUN, 
(Ficha V 181/69), cltándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados para que comas 
parezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado. — 
¡ has Piedras, agosto 11 de 1969. — Escribana 
Clementina D. Colombo, .Actuarla. 

1) $. 900.00 1Ojpub. 21811 Oct.24-v.nv.6. 


TA 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Las Piedras, 
se hace saber la apertura de.la sucesión de 
MARIA FLORINDA o FLORINDA DEMARIA 
de GALARZA, (Ficha Y 287/69),  citándose 
a los herederos, acreedores y demás Interesados 
para que comparezcan dentro de treinta días, 
a deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado . — Las Piedras, octubre 13 de 1969, 
-— Esc.Clementina D. Colombo, “Actuarla, 

1) $200.00 1JOjpub, 21758 Oct.23.v.nov.5. 


EDICTO. -— Por «disposición del sefior Juez 
Letrado de Primera Instancia de Las Pledras, 
se hace saber la apertura de la sucesión dé 
[LORENZO PICCO VALLARINO, (Ficha V 272[ 
H 69), citándose a los herederos, fcresdores Y 
demás interesados para que comparezcan den, 
tro de treinta días'f deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado. — Las Piedras, 
setiembre 30 de 1969. — Nelly García de Go 
mez. Actuaria “Adjunta, 
" 1) $ 900.00 10lpub. 21802 Oct.22-v.nov.f. 
A 
EDICTO. — Por 'dispostción del seflor Juez - 
Letrado de Primera Instancia de Las Pleáras, 
se hace saber la apertura áe la sucesión de 
HIGINIO DIAZ LOPEZ, (Ficha V)266/69), Cie 
Ktándose a los herederos, acreedores y demás 
y Interesados para que comparezcan dentro do 
treinta días a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado. — Las Pledras, setiembro 
y 30 de 1969, —- Nelly García de Gómez, Actuse' 
p 


18, 
1) $ 900.00 10|pub. 21261 Oct.20-v.0ct.31. 


. 


. 


Y EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Les Pledras, 
-6e hate saber la apertura de la sucesión de 
MIGUEL” SEREDIUK o $ UÚIE MACKAR_ 
CHUE o BACHUXK (Ficha V. 220/69), citándose 
a los herederos, acreedores -y áemás interesados 
para que comparezcan dentro de treinta dias 
a deducir en forma sus derechos ante este JuZz,, 
gado. — Las Piedras, Lo de setiembre do 
ES - Nelly García de Gómez, Actuaria A0, 
unta. o o 
1) $900.00 lI0|pub. 19580 Oct.20-v.oct.3ls 


Las Pleáras, 
“la sucesión ús 
FILOMENA - 'ESTEVAN Oo ESTEBAN, 
(ficha V..125/69),  citándose a los herederos, 
E acreedores y demás interesados, para que comas 
Y parezcan dentro de tretnta días a deduclr -en 
Y forma sus derechos ante este Juzgado. — Las 
) Piedras, Junio 20 de 1969. -— Marta Elhordoy de 


ás”! Peluffo, Actuaria Adjunte, - 


1) $900.00 10/pub. 21162 Oct.17.v.oct,30. 


EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letredo de Primera Instancia de Las Pledras, 
4 Se hace saber la apertura de la sucesión de 
¿“OSE O PEDRO JOSE PIERONI, 
143169), citándose a los herederos, acreedores 
y demás interesados, para que comparezcan 
dentro de treinta días a deducir en forma sus 
derechos anta este Juzgado. — Las Piedras, 
junio 20 de 1969, — Marta E-hordoy de Pelús 


ffo, -Actuaría Adjunta. 
1) “$900.00 10/pub. 21161 Oct.17-v.oct.30. 


2 


EDIOTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera instancia de Las Pledras, 
so hace saber la apertura de la sucesión de 
MARIA ANGELICA GAYDON de FERRARI, 
' (ficha V.138/69), - citándose. a 10s herederos, 
acreedores y demás interesados para que como 
parezcan dentro de treinta días, a deducir em 
“forma sus. derechos “ante este Juzgado.  -=> 
Las Pledras, junio. 20 de 1969. —— Marta Elhordoy 
de Peluffo.. Actuaria Adjunta. . 

1) - $900.00 10|pub. 21180 Oct.17.v.0ct.30. 

- z z e 4 

EDICTO. -—- Por disposición del señor Juez. 
Letrado--de Primera Instancia de Las Piedras, 
Se hace saber la epertura de la sucesión de 
CARLOS PEDRO :DINYI, (VERGILI o Lo 
LLE-o VERGILE o BERGILE)», —(flcha Vo 
124/69), - citándose a los herederos, acreedOs. 
.res y demás interesados, pare que comparezcan 
.dentro de treinta dias, a deducir en forme 
sus derechos ante esto Juzgado. — Las Ples 


Peluffo, Actuarle. Adjunta .- 
2) $900.00 10[pub, 21159 Oct,17-y.oct.3. 


7” 


se hace saber la apertura de- la sucesión o: | áras, junio 20 de 1969, — Marta Elhordoy de 


ro 


(ficha Vs . 


—« 


mi 


A pa 


. Letrado de 


Octubre 29 de 1969 


EDIOTO. -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Las Piedras, 
se hace saber la apertura de la sucesión de 
JOSE PEDRO o PEDRO CABRERA, (CABRE- 
RA). citándose a los herederos, acreedores y 
demás interesados para que comparezcan den- 
tro de treinta dias a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado. — Las Piedras, 


junio 20 de 1969. — Marta Elhordoy de Pe- [ 


luffo. Actuaria Adjunta. 

2) $ 9260.00 l0jpub. 21158 Oct.17.v.oct.30, 
, cc 

EDICTO. — Por disposición del señor Juer 
Letrado de Primera Instancia de Las Piedras 


£e hace saber la apertura de la sucesión del ¿po 1969), citándose a los herederos, acree. 


dores y demás interesados para que compa- 
¡ rezcan dentro de treinta días 4 deducir en; 
d forma sus derechos 
Pando, agosto 14 de 1969, — Celina PF, de d 


LUCIA HAYDEE CORTIZO de CORCHS 


(Ficha V 192/69), citándose a los herederos, f 


acreedores y demás interesados para que com. 
parezcan dentro de treinta días a deducir en 
orma sus derechog ante este 
Las Piedras, agosto 15 de 1969. — Escribana 
Clementina D. Colombo, Actuarla, 
1) $ 900,00 10ipub. 20954 Oct.16-v.oct.29, 
a 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 


Letrado de Primera Instancia de Las Piedras P 


se hace saber la apertura de la sucesión de 
MARIA DEL CARMEN LARMINI PEREZ dae 
RAMAGLI, (Ficha V 205169) citándose a los 
herederos, acreedores y demás interesados pa- 
Ta que comparezcan dentro de treinta días 
Aa deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado. — Las Piedras, agosto 15 de 1969. 
— Nelly García de Gómez, Actuarla Adjunta, 

1) $ 200.00 10ipub. 20955 Oct.16-v.oct.29. 
» O 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
letrado de Primera Instancia de Las Pledras 
se hace saber la apertura de la sucesión de 
ALFREDO MUSSO, (Ficha V 279/69), citándo. 
se a los herederos, acreedores y demás fnte- 
tesados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado. — Las Piedras, octubre € 


de 1969. —— Nelly García de Gómez, Actuaria | 


Adjunta. 
1) $ 200.00 10ípub. 20956 Oct.16-v.oct.29. 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
y DE PANDO ] 


EDICTO. 
Lotrado 


EDICTO. — Por disposición del señor -Juez 
Letrado de Primera Instancia de Pando, 


se hace saber la apertura de la sucesión del 


GIRALDO NEME O NEMB 


NEME (Ficha 238, 
letra V, año 1969), 


citándose a los herederos, 


acreedores y demás interesados para que com-' 


parezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado. — 


Pando, sttlembre 17 de 1969, — Celina F, de | 


Maceira. Actuaría Adjunta, 
1) $ 900.00 10[pub, 22027 Oct.28_v.noy.10, 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Pando, 
Se hace saber la 


DE AMBROGGIO o DEAMBROSIO o 


ROSA DHO DE DEAMBROGGIO o DE AM- 


BROGGIO o DEAMBROSIO o DEAMBROZIO 01 
o DE AMBROGIO, (F 290 vi] 


DEAMBROGIO 
1969), citándose a los herederos, acreedores y 
demás interesados pare que comparezcan den. 
tro de 30 días a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado. — Pando, octubre 21 de 
1969. — Esc. Eduardo. Lay Alvez, Actuarto, 

1) $ 1.500.00 10/pub. 22025 Oct.28.v.nov.10. 

a 

EDICTO. — Por disposición del señor ¿Juez 
C Primera Instancia de Pando. ee 
hace saber la apertura de la 
CATALINA CZERNIAWSKA o CHERNIAWSKA 
de KOZAK, (Letra V, año 1989, Ficha 248). el- 
tándose a lOs herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro de 
treinta «días a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado. — Pando, setiembre 29 de 


1969, — Celina F. de Maceira, Actuaria Adjunta. 


15 $ 1.200.00 1Oloub, 21911 Oct.27.v.nv.7, 
rs 


EDICTO. — Por disposición del señior Suez | 
_Letrado de 


Primera Instancia de Pando, se 
hace saber la apertura de la 
VICENTA GONZALEZ de VIGNOTTI, 
278, Letra V. año 1969), citándose a los here. 


deros, acreedores y demás interesados para que | 


comparezcan dentro de 
en forma sus derechos 


treinta días a deducir 
ante este Juzgado. — 


Pando, octubre 9 de 1969, — Celina Y. de Mar É 


ceira, Actuaria Adjunta. 


, Dd $ 900.00 10pub. 21912 Ocb.27-v.nv.7. 


o 


EDICTO. — Por disposición del sefior ¿uea | 


Letrado de Primera Instancia de Pando, se 


E A AA 


A Letrado de Primera 
f hace saber la apertura de 


“uzgado. — $ 


Pando, | 
se hace saber la apertura de la sucesión def 
TAN. O. ] 


¡a deducir 


sucesión del 


By demás interesados para que 


sucesión def 
(Ficha [ 
isiafn. Actuario Adjunto 


DIARIO CFLEIAG 


hace saber la apertura de la 
NESTOR PIOLI SANSIBIERO, (Ficha 249, Le. 
tra V, año 1989). citándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados. para que com- 
parezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado. — 
Pando, setiembre 30 de 1969, — Celina F. de 
Maceira, Actuarla Ldjunta, 
1) $ 900.00 10lpub. 21913 Oot.27.v.nv.7. 


EDICTO. — Por disposición del señnr Juez 


JUAN CARLOS SERRES, (Ficha 183, Letra V 


ante este 


Maceira, Actuaria Adjunta, o 
1) $ 900,00: 10ípub, 21375 Oct.21.v.nv.3. 


EDICTO. — Por disposición' del señor Juez 
Letrado da Primera Instancia de 
se hace saber la apertura de la sucesión de 
ANTONIO SUMSKAS, (Ficha 4, letra V, año 
1969), citándose a los herederos, acreedores y 
demás interesados para que comparezcan den. 


tro de treinta días a deducir en forma sus| 


.derechos ante este Juzgado. — Pando, febre- 


ro 19 de 1969. — Esc. Eduardo Lay Alvez. Ac- : 


tuarlo, 
1) $ 900.00 10pub. 21048 Oct.17-v.0ct.30, 


Letrado de Primera Instancia de Pando, 
se hace saber la apertura de la sucesión de 
HIPOLITO CURBELO, 


res y demás interesados para que Comparez» 
can dentro de treinta días a deducir en for- 


ra. Actuaria Adjunta, 
1) $ 900.00 10jpub. 21047 Oct.17-v.0ct,30. 


EDICTO. «— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera . Instancia de Pando, 


se hace saber la apertura de la sucesión de' 


EVARISTA BERNAL DB BARRETO, (Ficha 257, 
letra V, afio 1969), citándose a los herederos, 


acreedores y demás interesados para que com- | 


parezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado. _— 
Pando, setiembre 30 de 1969, — Celina EF, dl 
Maceira. Actuaría Adjunta. : 

1) $ 900.00 10|pub. 21046 Oct.17-v.oct.30, 


Y í 
. g no de Cerro Largo, se hace saber al público 
¿la apertura de la sucestón de ADEMAR Bale 
LON ARAUJO PELETEIRO o ADEMAR ARAU. 


JUZGADO LIDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
DE PRIMER TURNO DE CERRO LARGO 


EDICTO. — Por disposición” del señor ¿Suez 


[ Letrado de Primera Instancia de Primer Tur. 1 
no de Cerro Largo. se hace saber al público la | 
p avertura de la sucesión de SILVIO SILVA 
FONSECA O SILVIO SILVA, citándose a los! 
| tterederos, acreedores y demás interesados Da- 


Ya que comparezcan dentro de treinta áfas 
en forma sus derechos ante este 
Juzgado, — Melo, 14 de octubre de 1969, «— 
Tmis A. Mazzei Saslain_ Actuario Adjunta, 


DD) $ 1.200.00 10lpub. 21928 Oct.27-v.nv.?. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 


Í Letrado de Primera Instancia: de Primer Tur. 
no de Cerro Largo, se hace saber al público f 


¿la d est 
apertura de les sucesiones | apertura de la sucesión de 


de VIRGILIO o VIRGINIO DEAMBROGGIO o| 
( DEAM- 1 
BROZIO o DEAMBROSIO DE AMBROGIO y| 


MARIA —PE. 
TRONA OLIVERA, citándose a los herede- 
ros, acreedores y demás interesados para que 


comparezcan dentro de stsenta días, a dedu. f 
cir en forma sus derechos ante este Juzgado, | 
[ bajo apercibimiento de declarar yacente la 
herencia. — Melo, 4 de setiembre de 1969. —i 


Luis A. Mazzei Sasiain, Actuario Adjunto, 
1D) (D.21/7/34) 20|pup. '32040 Set. 24.v.0ct.7. 

. Oct.24-y.nov.6. 

¡e z 


EDIOTO, — Por dispostción del señor Juez] 
Lotrado de Primera Instancia de Primer Tur- |! 


no de Cerro Largo, se hace saber al público 


la apertura de la sucesión de OLIVERIO CAR- ¡ 
BALLO, citándose a los herederos, acreedores Í 
BY demás interesados para 


que comparezcan 
dentro de treinta días a deducir en 
sus derechos ante este Juzgado. 
de octubre de 1989, — Luis A. 
Actuario Adjunto. . 

1) $ 1.200.00 10[pub. 21573 Oct.22.y,nov,4. 


EDICTO. 


Letrado de Primera Instencia de Primer Tur- 
no de Cerro Largo, se hace saber al público 4 
acreedores t > 
i ante este Juzgado. — Colonta, 13 de octubre 


la apertura de la sucesión de CARLOS 
MARCO. citándose a los herederos 
comparezcan 
dentro de treinta díes a deducir en forma 
sus derechos ante este Juzgado, 
de Setiembre de 1969. 


1) $ 1.200.00 10¡pub. 21572 Oct.22-v.nov.4, 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez ) 


Letrado de Primera Instancia de Primer Tumo 


| de Cerro Largo, se hace saber al público la 
ROBUSTIANO | 
ALVAREZ, citándose a los herederos, acreedo.. ] 
í Hugo Nelson Odriozola. 


apertura de la sucesión de 


res y. demás interesados, para que comparezcan 


' dentro de treinta días a deducir en forma sus 


A 


Instancia de Pando, sej 
la sucesión def 


Suzgado. — y 


Pando, |] 


¡ LERA, citándose a los herederos, 


(Ficha 265, letra V,P 
afio 1969), citándose a los herederos, »creedo. | 


forma ¡ 


—'Melo, 6j 
Mazzej Saslaín. k 


h Letrado de Primera Instancia de 


ke] 
— Por disposición del señor Juez! 
S ( JOSE' ALDAYA o JOSE ALDAYA FRIEDRICH, 


— Melo, 216 
— Luis A. Mazzel Sa. ]. 


Í Letrado de Primera Instancia de 


13950 | 


A A A AR O 


sucesión de foierechos ante este Juzgado, 
¡ setiembre de 1969, — Luis A, 


«- Melo, 22 de 
Mazzel Sasiaim, 
Actuario Adjunto. 

1) $ 900.00 10¡pub. 21323 Oct.20.v.0ct.31. 

A 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera" Instancia de Primer Turno 
de Cerro Largo, se hace saber al público la 
apertura de la sucesión de MANUEL FLOREN.« 
CIO PEREZ, citándose a los herederos, Acrles 
dores y demás interesados para que comparéze 
can dentro de treinta días, a deducir en fore 
ma sus derechos ante este Juzgado. — Melo 
30 de setiembre de 1962, — Luis A. Mazzel 


y Sasiain, Actuario Adjunto. 


1) $ 900.00 10'pub. 21322 Oct.20.v.00t.31. 
(€ a a 
JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 

DE SEGUNDO TURNO DE CERRO LARGO 

EDICTO. — Por disposición del señor ¿uez 


E Letrado de Primera Instancia de Segundo Tura 
Eno de Cerro Largo, se hare saber al público Ja 
apertura de la sucesión de CARLOS MARIA 
AMOR, citándose a los herederos, acreedores y 


demás interesados pará que comparezcan den. 
tro de treinta días e deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado, — Melo, 14 de 


Cctubre de 1969, — Mario V. Ventimiglia, Ac. 
f tuarlo. Ñ 


1) $ 800.00 10loub. 21927 Oct.27-v.nv.?. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juea 


. i Letrado de Primera Instancia de Segundo Tur= 
EDICTO, — Por disposición del señor Juez | 


no de Cerro Largo, se hace saber al público 
la apertura de la sucesión de ROSAURA AGUL. 
acreedores 
comparezcan 


y demés interesados para que l 
forma 


dentro de treinta días a deducir en 
sus derschos ante este Juzgado. — Melo, 20 


¿-de agosto de 1969, — Mario V. Ventimiglia, 


ma sus derechos ante este Juzgado, — Pan. [ Actuario 


do, octubre 6 de 1969. — Celina FP. de Macel. | 


1) $ 900.00 jOjpub. 22060 Oct.28-v.nov.10, 
A al 


EDICTO, — Por disposición del señor ¿Suek 


Letrado de Primera Instancia de Segundo Tur= 
no de Cerro Largo, se hace saber al público la 


apertura de la sucesión de PEDRO GARMEN. 


TIA SILVEIRA o SILVERA, citándose a los 
herederos acreedores y demás interesados pl= 
k.Ta 
a deducir en forma 
Juzgado. — Melo, 15 de octubre de 1969. »n 
Mario V, Ventimielia, Actuario. 


que comparezcan dentro de treinta días 
sus derechos ante este 
1) $ 1.200.00 JOloub. 21929 Oct.27-v.nv.7. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Segundo Tu.» 


JO o ADHEMAR o ADEMAR BAILON ARAD: 
O, citándose a los herederos, acreedores Y 
demás interesados para que comparezcan dens 
tro de tretnta días a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado. — Melo, 9 4e 
octubre de 1869. — Mario V. Ventimiglla, Acs 
tuarlo. : 

103 $ 1.200.009 lO0Jpub. 21324 Oct,20-v.0ct.31, l 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 


E Letrado de Primera Instancia de Segundo Tur= 
E no de Cerro Largo. se hace saber al púbico 
* la apertura de las sucesiones de PAULA FALIU 
¡ de FERNANDEZ y CARMEN FERNANDEZ de 


HERNANDEZ (F, 1931969), citándose a 108 


E herederos, acreedores y demás interesados, pas 


ra que comparezcan dentro de treinta días, A 
deducir en forma sus derechos ante este Juzs 
gado. — Melo, 11 de agosto de 1969. — Marlo 
V. Ventimiglia, Actuario, : 

1) $ 1.200.00 10lpub. 21325 Oct.20-v.0ct.31. | 
——— aa Na 


A JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 


DE COLONIA 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Lotrado de Primera Instancia de  Colonía, 
se hace saber la apertura de la sucesión de 
ANSELMO . MEDINA BIEGA, citándose a 108 
herederos, acreedores y demás interesados pa- 
Ta que comparezcan dentro de treinta días a 
deducir en forma sus derechos ante este Juz.« 
gado. — Colonia, 15 de octubre de 1969, 
Hugo Nelson Odriozola, Actuario. 

1) $ 200.00 10/pub. 22037 Oct.28-v.nov.10. 


— sición del señor Juez 
EDICTO. Por disposi onto, 


se hace saber la apertura de la sucésión de 


cltándose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro da 
treinta días a deducir en forma Sus derechos 


de 1969. -— Hugo Nelsow Odriozola. Actuari0, 
1) $ $800.00 1J0jpub. 22075 Oct.28-v.nov.10. 


— disposición del sefior Juea 
ne Colonia, 


se hace saber la apertura de la sucesión de 
IDA SCHLUEB de ACKERMANN, citándose a 


EDICTO. 


d los herederos, acreedores y demás interesados 
í para que comparezcan dentro de treinta días 


a deduclr en forma sus derechos ante estg 
Juzgado. — Colonia, 13 de octubre de 1£69, «e 
Actuario, 

1) $ 900.00 1l0lpub, 22074 Oct, 28-v.nov.10, 


Y 


—_BIARIE SFIEINAS. 


r 138960 ore : > Y? A _ Octubre 29 de 1969 

m0 . - A — 7 - A [AZ AAA ECT 
EDICTO. — Por disposición del señor Jusz¡” "EDICTO. — Por disposielán del “señor Juez EDICTO, --— Por disposición del señor Juez 
Tieetrado de Primera Instancia de  Colonta,¡Tetrado de Primera Tostancia” de. Carmelo, ss | Letrado. de Primera Instancia de  Rurazmo, 
Ge háce saber la apertura de la sucesión de! haco saber la aperímia de la sucestón -de; se haco saber la apertura do la sucesión de 


JUAN RAMON ALFOÓNSIN, citándose elos: he. LASTRA. ELIDA ARCD CAMIO de RODRIGUEZ, i MAXIMA ROSA DEMARCO de RODRIGUEZ, 

rederos, acreedores y demás interesados para y (Ficha 291 .Cl262), etrándose ea los herederos, | citándose a los herederos, acreedores y demás 
q A sento o das qu: acresdares y demás interesados para que CQm- | 
eáducir en forma sus dere . apte. este - A parezco; 19 4 e días a -deductr ) 
Sado. — Colonia, 13 de octubre de 10%. —;| parezcan dentro de tretuta días a derines Si 

Hugo Nelson Oariozola. Actuar 

¡ 


$ coma sus derechas ante este Juzgado. —: 
1) 8 500.00 10ipub. 22073 Qct.28-v.nov. 10. ermelo, 6 de octubre de 196% < Escribana 
e . > 


Esther Stabllito de Eattó, Actuaria Adiunta. Ñ 
EDICTO: -— Por disposición del señor Juez: - ¡ 


$ 200,00- 10'puh. 21892 Oct.24-v.nv.6. 
Letrado de Primera Instancia de Colonia, sf | ¿UZGADO LETRADO DE PRIMERA NSVANCIA EDICTO. — Por dispostetón del segur Juez 
hace saber la apertura de le sucestón. «2; : - DE ROSARIO LY Letrado de - Primera Instancia de Durazno», 
EDERMIDIO ESTEBAN BERGERO' CORTELA, [| EDICTO. — Por disposición del señor Juemj ES “hace saber ls apertura de la sucesión de 
citéndose a tes herederos, acreedores Y demás Letrado de Primera instancia de Rosario, DOMINGA MACEHIN de MESA, citéndose a 103 
interesados para que comparezcan dentro de!lse hace saber la apertura de la sucesión de “herederos, acreedores Y demás interes. 109 
treinta días a deducir en forma sus derechos | GREGORIO AQUILINO HERNANDEZ, citándoss ¿. Para que comparazcan dentro de treinta ¿as 
emte este Juzgado, — Colonta, 18 de settem- 'a los herederos, acresdores y demás interesa” A deduele en- forma sus derechos ante esto 
bre. de 1960, — Hugo Nelson Odriozola, Ac- ¡dos para due, comparezca dentra de treinta | Juzgado. -— Durazno, -£3 de setiembre de 1969. 
Guarlo. - días a deductr en forma Sus «derechos ante | —, E. Landont de Rodríguez. Actuaria, 
- 1) $ 290.00 10[pub. 21891 Oct.24-1.nv.6. | este Juzgado. — Rosario, 25 de: setiembre des DD $ 500,00 10dpub, 20354 Oct.16-.00t.22, 
- Ñ 1969. — Esc. Hugo Wallusche, Actuario.. : : , 

EDICTO. — Por dispósición. del señor Suez 1) $ 900.00 1Opub. 21577 Cct.22-v,10Y.4, EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Y: Primera Instancia d colonia, se o 
ner a ortura de la o cesión" Se 1 EDICTO. — Por disposición del señor Juez) se. bace saber la apertura de, la sucesión de 
ANA PONS de DOVAT, citándose a los he- Letrado de Ertmera” instancia de Rosario, | VEDULIA BAEZ de GONZALEZ, citóndose 2 
Lederos, apreedores' y demás interesados para se hace saber la apertura de la cucesión ae | los herzderos, acreedores Y demás interest 
“que comparezcan dentro de treinta - días, 2 CASTO SECUNDINO VELAZQUEZ. o SEUGUN-] dos para que comparezcan -dentro de treinta 
deducir E á hos ante este Juz DINO VELAZQUEZ O RAMON -VELAZQUEZ, cl- días a deducir en forma sus derechos ente 

educir en forma sus derechos Ante es0,492 [interesa a los herederos, acreedores y demás; este Juzgado -— Durazno, 23 do setiembre de 


treinta días a deducir on forma sus dezrechos 
ante esto Juzgedo,. — Durazno, 20 do setlemo 
| bre- de: 1984, — R, Landoni de Rodríguez. 
Actuaria. - 
-2) $ 200/00 10(pub, 20353 Oct.16-v.o0ct.29. 


gado. — Colonia, 10 de octubre de 1969. — ¡interesados par: he comparezcan dentro de 1969. — R. Enndont de Rodrisuez. Aectuarid. 
fiugo Nelson. Odriozdla, Actuario. treint o en forma Su AOS" $ e00.do IOipub. 20853 Oct.16.v.038.28. 
1) $900.00 10ípub. 21770 Oct.23.v.nov.5. ante cesto Jugga do de o Ds : pS ó l 
; - . o e 9. — Esc. Hugo WaMusche; Actuario. _ . disposición del señor Juez 
“y BnIGTO- pd disposición gel geñor, Jues | 1) $ 900.00 lOipub. 21576 Oct.22-7.NOV.4. LaPIeTa ancla DE Duraznos 
Tetrado-de” mera JInstanc e Colonia, Ñ . cn z Pos se hace Sab la Apertura de la sucesión de 
hace sehor la apertura de. 1 sucesión 08 | EDICTO. — Por disposición del señor Juez! A ARDONA, CORREA do. CORBO, Clu 
PABLO EMILIO OVIEDO u OVIEDO GIENES, | Letredo de Primera Instancia de  Hosixio, | tándoss a los herederos, acreedores y demás 
eittándoso -a los herederos, acreedores y JYe- [se hace saber la apertura de la sucesión de y -Interesados paro qué comparezcan dentro de 
fmás interesados para que comparezcan dentro [ANGEL AMED ESTEVAN, citándose.2a los be. ' treinta días o deducir en forma sus EsTrechos 
- de treinta días, a deducir en forma sus de ¡rederos, acreedores y demás interesados para ante asto Jungado, — Durazno, 29 de setiena- 
rechos ante este Juzgado. — Cozonta, 10 de ¡Que comparezcan otro de treinta. dias 4 bre de 1:50, —-R. Londont de Rodríguez. A0- 


octubre de 1969. — Flugo Nelson Odriozola, ; y tuaria. o 
: ieado — Rosario, 25 de setiembre de 1205. 7] 13 $ 200.00 2pub. 20857 Oct.18-V.93t. 29. 
y ES : . 
1 
1 
t 


A o. - 


lActuatia. - q 
1) $200.00. ¿0ipub. 21769 Qet.23.v.nov. de. Esc. EHugo Walusche. Actuarío.. E A e 
”. EDICPO. — Por disposición del señor Juez 
: o dl Letrado de Primera Ynstancia de  Eurazno, 
EDICTO. — Por disposición del señor amo, | «e hace saber la epertura de la sucesión de 


ems. 


: A. 7 
- EDISTO. — Por disposición del señor qez 
Letrado de Primera Instancia ds Colouia, Y. . 1 
se hace saber la apertura de la susesión qe ; Eotrado -de Primera Instancia Ge Rosario, 
JUAN RAMON BARRETO O BARRETTO RO- ¿se hace- saber la apertuta de la sucosión dei GONZALEZ CROSA. citándose a los herederos, 
DRIGUEZ. citéndose a los herederos, acres  GIPRÍANO LA LUZ.o La CRUZ ILLADA VD-¡ scesgoes y demés interesados para que £om= 
dores y demás mteresados para que compa- :LAZQueEz, oltándose 4 las. hercderos, aeorec= | parezcan dentro de treinta efes e :doducir en 
rezcan” dentro de treinta dias a S*duelr en Jores y démás intercsados para euo compares- ¿forms sue derechos obte esto Juzgado. 
forma sus derechos ante este Juzgado. — Co. ¿can dentro de treinta dias “a deducir en_ter- | Durazno, 18 de satiembro do 1989, — E. Lan” 
Jonia, 25 de setiempre..de 1939. — Hugo Nel-. ma sus derechos ante este Juzgado. -— Kus2. 7 Sani do Rotrícuez, ¿£stunria. 

son Odriozola. - Actuario, Yrio, 25 de setiembro de 1909. Eso. * HUs0 y: 1 8 900.07 1Cpub. 20858 Qet,16-v.0ct. 25. 

4) $ 840.00. 10púb. 21618 Ozt.22.v.n0v.4,  Wailusche. Actuario. o A. e 
LA opub. 21612 O ÓN [> 1) $ 900.00 10pub, 21813 -Cvt.22-1.n0v,4. | Enore. por eigpostoión de soñar Fuez 
FO .- “A : Y rd Ñ : E os 'etrado de Primsra Instancia” €a: Durazno, 
perO: q ¡isposición del o, JOTO. — Bar dimasición del señor Jusz' o hose saber 11 apertura de la cuccsión de 
redo de Brimcra instancia de Opleids, ¿$ ! Letrado de Primeta a Rosario, : ROBLETO STBRA ON ROBERTO SIERRA OLA. 
a a PORLEY in O > ES paro caber la, a sutura de la sucesión dé: 50 o ROETRTO SANTIAGO SIERRA OLASO, 
Loy ERA eltánduse a redoras, CDS E E LBITTO de COR- citándcse a los herederos, aerecdores y demás. 
a crocdores y demás E LSTesados para qus com.” TIVAEZZI, citéndose a los herederos, ACI8S- l interestács pare que comparezcan Cmmiro de 
can donen de treinta días o deducit en "dores y demás interesodos para que  COmpls' treinta días a deducir en- forma sun dertenos 
emma sus derechos .ante- este Juzgado. — C0- 4 pomean centro de Et Actur en | ante este ra — Durazo2, de ge setiema 
a, OS se 7 Y ech ante ez Fuz 2 — 1 bre 1069. — K,- LOErcueZz? 

lonia, 1.0 de octubre de 1969. — Hugo Nel$oR . Rosarta, 25 de setiembre de 1909, Pc. Hu l Act n no es Ñ 


E ; uaria . : 
o O ro Ipio 21875 Oct.22-v.nuv,é. [co Wellosche. Acuario. 1) $ $06.00 10pub, 20852 -Qct.16-v.oct. 20. 


SILVERIO CONZATEZ O SELVIRIO AFANACIO 


A 


1) $ 980.00 10]pub. 21611 Oet.22-v.nov.£ ll _ Á _ __ ——. 
EDIero. — dor disposición, del señgr Suez | PDIerO. Sa A O 
' . «== Por disposición de o: 24 EDICTO. — For disposició el señor Juez i Letrado de Prímera Instancia TZNO, 
Letrado de Primera Instancia de Cotunía. ¡Letrado de A posición de de “Rosario, ¿se hace saber la eperturo de-fa sucesión áe 


go hace saber la Apertura de la sucesión Ctise hace saber la eper Le cesi adi ATANASIO CREARLO SAPPIA, -cirándose a 108 
ISIDORO o ISIDORO. BENJAMIN aa 1 os e e a LIO, ose <1 herederos, acreedores y demás interesados Pas 
citándose a los herederos, ¡acreedores y dencár tos heroderes acreedores Y demás interesados | Ya qUe comparez2an dentro de treinta. dias 6 


interesados -para que comparezcan dentro (2% para que comperezcan dentro de treinta dias | deducir en forma sus derechos ante este Jue - 


treinta dias a deducir en torma sus dertchos'a deducir en forma sus derechcs ante este | 8260. — Durazno, 18 de aestiembre de 196% 


ante este Juzgado. — Culonia; ? úe' actunre i juzgado. — Rosario el e. [— B. handoni de Rudríguca. Actuaria. 
do 1969. -- Hugo Nelson Mdriómota: Actuarió [— Esc. Hugu orto. 3 de setiembre de e ms $00.00 <Opub. 20841 Oct.16=woct. 22. 
$ 00.00 10pub. 20805. Oct.16-".oct.29,- [| 1)- $ 000.00 10¡pub. 21616 Oct.22.1.nov.% - : 


a ES | ÉDTOPO. — Por disposición del señor Juez 
EDICMO. — Por disposición del señur mel EDICTO. -. Por eismosición del señor Jue, hetrado de Primera Instonela de Durazno, 


totrado de Primera Instancia de Colonia. Letrado de Primera irstarcia de Rosario, + se hace sabsr la cuertura de la sucesión ds 
so hace saber la apertura decia eucestón de ise hace saber la ¿pertura ce le sucesión de DOMINGO HOBINCHET. citándose a los bes 
MIGUEL FONTANA VIÑA, citándose 2 los hO- ] ANCELA VITALIS, citánduss a los herederos, | Tederos, -“uercadores y Gemás interesados . pura 
rederos. acreedores y demás interesados * pará | acreedores y demés interesados para que Ccum- - 
«que comparezcan deutro de treinta dias a de- ¿parezcan dentro de treínta días a deducir en y decucir en forma sus derechos ante esta JuZzs 
ductr en forma sus derechos anto este uz. ¿forma sus Gerechos ante este Juzgado. —-isade. — Durazno, 23 "de setiembre Ge 196%. 
gado. — Colonia, 1 as uctubre ae 1965. — Su- | Rosarto.. 9 de setiembre de 1969, — Esc. Suso fi — E. bandoni de Rodríguez. Actuaria. . 

- go Nelson Qartozoli. Actuario. Walluscho. Actuario | DD) $ 900.00 20pub. 20843 Oct.16.7.006.29. .. 

1] 


1) $ 900.00 10ipub. 21007 Oct.16-0.0ct.28. $ 900.08 16, pub. Z1J15 Oct.22>V.290%.4. 


A fl - E EDICTO. — For diepustrción del señor Juez 
-- EDICTO. — For. disposición del señor Juez ; IBZGADO LTEO. PR ERICA EXSTANCIA | Lotredo de Primera Instancia de Durazno; . 
Letrado de Primera Instancia de Calonía £ . DI DUNAZNO ise hice saber le apertura de la sucesión .de 
so hate Sabor la apertura de la egucesión: ae EDICTO. —-Por disnasto"i.re € señor Juez SINPA o VICENTA SABINA GONZALEZ de 


VIE 

BDALTOE. citándura a los hercáeros, acreedOn 
“os y Gemás intorciados paro qus COMParezcan 
entre de tretate días a deguctr en forma 
sus dcrecros ento este Juzgado. Durazno, 


CLEMENTE GUIGOU FLORIN, citandose 2 1 Letrado de Primera Instencia a: E 
los hamieros, acreedores y demás 10tcresados ” hogo saber la RN Y RAT de 
paro que comparezcan dentro de tremta 018: don ANCEL ROBERTO TARIGO BRIENZA, 
5 dedfcir en, forma Sus dersehos o eltántoso a los herederos, cereedores y eomás 4 
Juzgado. — Colonta, € ubre de 196%. — (1 , ra aque CUmOps tro de, 
A A eS 


Rodrigu?tz. £otuaria. 


> 4100: co - h treinta días. a deduelr en forma sus 20hos » 4 os 
Ds 800.90 1Opub, 21008 Qet.16-1.00t. 27. | nte esto Juzgado. — Duraznc 2d do sotieno 2) S 900.00 l0'pulb. 20849 Oet.16-" not-88. 
AA | bre de 1980, — Ro ¡ddoni de An 4 mr . 
JUZGADO IDO. DE PRIMERA INSTANCIA * fuaria, e A, ds $ a stacia ds e rannos 
. . By LA Q 1 CDA vd o e 22 . 
o DE CARMELO - ' 1D) .9 900.00 10lpub. 21872. Oct. 2%y.nv.8. de hace saber la apertura de la sucesión ds 


: " . M A | -BUFEMIA. DE SOUZA FACCIO. de SEQANB, Clio 
EDICTO. — Por disposición del señor JUtZ,-. EDICTO. — Por disposición del señor Juez Ptándose a los hsrederos, acreedores y aemás 
Letrado de Primera Instancia de Carmelo, se, isttrado de Primera Instancia de Durazno, ss interesados mata que comparezcan dentro de 
hace saber la. aportura de la sucesión de OLIN 

DA SAECMON CAFL, (Ficha 313 (, 238), ci- don JUAN RAÁMON, FERRIN o JUAN RA-, ante este Juzgada. — Durazno, 9 de 8 tiem. 
tandose-a los herederos, acreedoras y demás MON -FERREN BOMERO, citándose a 1os he. Fore de 1969, — R. Landoni ú4e Rodríguez» 
interesados para que comporeztam dentro de tederos, acreedores y demás Interesados para y -Lotuaria - - Ñ . 

treinta días a déducir ex forma Sus derechos .que comnarczcan dentro de treinta días a de. 1) $ 900.007 10lpub. -50350 Oct. IG-v.oct 25 
ante ests. Juzeado, — Carmelo, 13 de octujte. fTucir len forma sus. Merechos ante este Juz= > ONO : 

do 1969. = Esther: Stabil!to de Brttó. Actua- gado. — Durazno, 30 «¿e setiembre de 1969. j * EDICTO. — Por dispostcióa del señur Juez 
He Adiurte. mo e E R. Landoni de Rodríguez, ActunrMa, - Getrado de Primera instancia de Durazno, 
-D:8 500.00 to|pub. 22057, Oct.28.v.nov, 10, 1) $ 26.00 16jpub. 21889 "Ocv,24-v.nv.6. se hace saber la apertura. de la sucesión de 


Interesados para Que eomperezcon úentio de . 


Letrado «de -Primera Instancia de Duraznos . 


que comparezca Gentru do treinta días 8- 


18 de cetiembre de 1960, — -R. Landon! dé. 


t hace -.sober la Apertura de la” sucesión de treinta dtas a deducir en foma Sus derechos z 


Ss) 


EA 


Octubre. 29 de 1969 


a ETS EAT AO DA 
CARLOS ALEERTO PALMA A PAL JAROTAS, cl: 


tándose a los herederos, acresdores y aemár 
interesados para que compartztan centro a: 
tretota días a deducir en forma sus derecboz 
ante este Juzgado. — Durazno, 23 23 setitm- 
bre «de 1989, — R, Landon de  «udfiguez. 
Actueria. 

1) $-900.00 10¡pub. 20852 Det.26.v.1et. do. 


O 


EDICTO. — Por disposición del Señor. Juez 
Letrado de Primera Instancia de  Durezno. 

. se hace saber la apertura de la sucesión de 

o SABINO GASTAMBIDE o APOLONIO SABINC 

> GASTAMBTDE ARANAGA. citángdoss a 10s he- 

: .rederos, acreedores y demás interesados par 

o rá que compafezean dentro de treinta días 2 
deducir en forma sus derechos ante esté uz, 
, gado. — Durazno, 29 de 'setiembro de 1869 
y *- R. Landoni de Rodríguez. Actuafa. 
D $ 900. 600 1IOjpub. 20343 Oct.13-r. set, 29. 
e 
SN EDICTO. -- Por disposición ¿al señor” Juez ; 
? Letrado de Primera Instancia as” Dnrazno. 
se hace saber la apertura de la sucesión de 

“ DOMINGO LIS PEREIRA, citángose a TO£ 
- herederos, acreedores - y demás. : interesados 
' Para que comparezcan dentro de treinta: días 

: 2 deducir en forma, sus derechos. ante este 
Juzgado. — Durazno, 29 de setiembre 

- — E. Landon] de NodHanes, Actuatla. 

0, Ds 900,00 * ) doipad. 203% Ost. 16-v. oct ,29, 

- EDIOTO. — Por disposición del señor Juez: 
*Letrado de Primera Instancia -.de Durazno. 
se hace Saber la .epertura .de la sucesión. 

- : JUAN ANTONIO AMARO PEREZ, citándose MA 
los herederos,- acreedores y demás” interesados 
para que comparezcan dentro de treinta días] 

«deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado, — Durazno, 29 de. setieinbre de 
Landoni de Rodríguez, Actuaria 
EN $ 200.00 10'pub. 20845 Oct.16-v. ast.2. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez. 
Letrado de Primera Instancia de” 
se hace saber la apertura de la sucesión de” 
LASARA MARIA O LAZARA MARIA CAMINO 
citándose a -los Herederos, acreedores. y demá: 
interesados para que comparezcan dentro 
treinta días a deducir en forma: sus derechos. 
“ante este Juzgado, — Durazno, 29 de Setiem. 

7 bre dá 1969, — R, Landon! de. «Rodríguez. 

e Actuaria. 

7 1) 38 500.00. 10[pub, 20846 Q0t-16. v.0ct. 29. 


. EDICTO. — Por disposición del señur “Juez 
Lewrsdo de Primera Instancia .de. Durazno 
se, .hace saber la apertura de - -18 sucesión de 

MAS EULOGIO IDIARTE BESSONART. cl 

e tantos a los herederos, noreedoles y demás 

interesados para que comparezcan dentro de 


tretata días an deducir en forma sus derechos, 


ante este Juzgado. — Durazno. 29 de Setiem- 
bre de 1969. — R. Landoni de - Rodríguez 
Actuaria 
, $ 900.00 10[pub. 20342 DOct.16-v. oct. 29... 
4 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez: 
Letrado de Primera Instancix de Durazno, : 
se hace saber la apertura de la sucesión de 
. PAULA o JUANA PAUTA GONGORRA de ARI-, 
ZANDI, citándose a los herederos, 
y demás interesados para que comparsecan 
dentro de treinta días a deducir en . forma 
- sus derechos ante este Juzgatio. — Durazno, 
20 de setiembre de 1969, — R, Landont de Bo” 
dríguez. Actuaria. 


Ds 900.00 10lpub. 20841 Oct, lé-wv. Oct. 29, 


EDICTO. — Por disposición del señor J“ez 
Letrado de Primera Instancia. de — Durazno, 
se hace saber la apertura de las sucesiones de 
VENTURA TABAREZ de FORNARI y VICEN- 
"TE FORNARI. citándose a los -herederos, 
acreedores y. demás interesados Para que Com. 

" parezcan dentro de treinta días a Geducir en, 
forma sus 
Drrazno; 18 de setiembre de 1989. — R.: 
doni de Rodríguez. Actuatia, 

1> $8 900.00 I0/pub.. 2081 Det. 16. Gut.29. 


EDICTO. — Por disposición del señor Faer 
Derrañio de Primcra Instancia de 
SN se hace saber la apertura de tas sucesiones de 

7 RAYMUNTO LONGINO CARRERAS y LUCIA- 

$ NA BULAELTA CARSAJAL de CARRERAS, c+: 
- tándose 8 logs herederos, acreedores y demás, 
intrresados para que <ómparezcan dentro ue; 

tronta días a deduclr-en forma sus ¿derechos 
ante este Juzgado. — Durazn 
bro de 1939, — ER, Landont de 


A Actnarla. 
20858 Oct.16=v. vet. 29. 


12 $ 200.00 10'pub. 
Tm: e tr, 


. Rodríguez. 


JUZGADO LETRADO PE PRIMERA. INSTANCIA * 
EDICTO. -— Por disposición: del señor Juez 
Encargado. del Juzzado Letrado de - Florida 
Goctora doña Raquel Alonso Eloy.. se hace sa: 
ber la apertura de la sucesión de MERCEDES 
JOSEFA MASTROPAOLO, citándóse.a los he- 
rerloros, acreedores y demás interesados parao 
que compareztan dontra de noventa días 4 de. 
E Cucir en forma sus derechOs ante este: Juzga-- 
do. — Florida, 10 de octubre de 1969. —— Ye,.' 
A Etcheverry áe Taranto. Actuaria.- Ad-:' 
u 
- 1) $ 2.700.00- 30pub. 22050” Oct.23-v.dic.D. 


de 1968 - 


Durazno | 


Acreedor? ; 


derechos ante _ este -Juagado. ——¡ 
Lan. 


Durazno. ¿ MANUBL GARCIA, 


razno, 29 de Setiem-: 


DIARIC o SiZiAR 
A O E O 
EDICTO. — For úlsposición €cl señor Juez 


Letrado de Primer Instancia de Florida, doe- 
tor don Francisco Jarái Abella, se hace saber 
+ la apertuta de la sucesión de 
. TAÑO de-TSAZA O CELINA, ANDREA MON. 
¡ TAJO, 


tro de treintá dins a decgucir .en' forma Sus 
derechos ante este Suzsado. — Worida, 20 de 
agosto de 1959; 
ronto, Actuaria Adjunt 

1) $900. 00 1£inub. 21402 Ort. 23. V, novid,' 


O 


E GA a 


-— Por disposición del señor Juz 


AO pEorida 


¡Encargado del Juzgado Letrado de: 
“doctor doña Raquel Alonso Eloy, se 
Der la apertura de la sucesión 

RCELINO MILAN MILAN, 
dora acreedores y demás interesados pas 
"tra que -comparezcan dentro de treinta dias 
¡a deducir en forma sus derechos ante- ; este ll- 
Juzgado. — Florida. 10 de octubre de '1D39. 
DA Es cheverty de Taranto. Actuaris 
1) EX 200.60 10/pub,* 21607 Oct. 22- y. 107.4. 


ÉDICTO: e Por, «disposición del señor Juez 
Encargado del” Juzgado Letrado de Florida, 
¿tioctor. doña Baquel Atonso: Eloy,:se hace Sa- 
l88o la apertura de la sucesión de RAMONA 


JRODRIGÚEZ o) RODRIGUEZ de RODRIGUEZ, 


citándose a Jos herederos, acreedores y demás 
+interesados pata que comparezcan dentro: de 
treinta días a deducir en forma sus, derechos 
ante este .Juzzado. — Florida, Octubre Y de 
[1905 . — Teresita Etcheverry de Taranto, Ac- 
tvarila Adjunta. 
D $ 900.00 i0[pub. 21626 '0ct.22-9,009.4 


EDICTO. — Por disposición del señor Jutz 
Encargado del Juzgado Letrado de - Florida, 
doctor. doña Raquel Alonso: Eloy, se hac» Sa- 
¿ber la apertura de la sucesión “de JOSE TE- 
¿¡JERA O QUINTANA, citándose a los hertúágros 
acreedores “y demás interesados para que como. 
parezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado, . 

¡ Plorida, octubre 9 de 1969, — Teresita -Etche- 
rry- de Taranto.- Actuaria Adjunta. 
MEE $ 900.00. 10¡pub. 21626 Oct 22>v «ROT. 4 


j” EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Encargado del Juzgado Letrado de, Florida. 
dbctor dal Raquel Alonso DY, Se 5d 
¡e la anertura fe la suresión de LAUREANC 
Oo LAURIANO VILAR  citándose a los .herede- 
*ros, acreedores y demás interesados para que 
comparezcan dentro de treinta días a dedu 
en forma sus derechos ante este Juzgado. — 
Florida, 10 de octubre de 10969, — Teresita 
Etcheverry de Taranto. Actuaria Adjunta. 
1D $ 900, 00 10lpub. 21624 Oct.22-v.nov.t, 


- EDICTO. 


— Por «isposición del señor Juez 

Encargado. del Juzgado. o de panorida. 
doctor doña Raquel AlO oy, se hace 8% 
jber in apertura de la «sucesión de. DIONISIC. 
¡LEONCIO oO DEONISIO LEON o ALFREDO CA. 
:BREBA FALERO, citándose a los herederos. 
acreedores y demás tnteresadós para -Qque com». 
«parezca dentro de treinta días e deducir en 
forma sus derechós añte este Juzgado. — . 
¿Tida, 14 de octubre de 1969, — “Terestta Et- 
as de -Taranto, Actuaría Adjunta. 


1) $ 200.00 l0lpub. 21623 Oct.22-v.nov.4. 


EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de 


¡ber la apertura de la sucesión de TOMAS | 
'AQUILEO CLARAMUNT BOUTON éitándose. a * 
¿lOs - heregeros : acrecicres y demás interesaGos 
para que compsrozean dentro de treinta dias” 
ja deducir en-forma sus derechos arte 
Juzgado. — Florida, 7 de octubre da 1969, — 
| Teresita Eteheveriy de Taranto, Actuarla Ad- 


“funta, 
1 1) $ 200.00. 10lpub. 21628 02t.22-7,n07,4.. 


EDICTO. — Por discosición del señor Jus 
Letrado de -Primera Instancia - de 
doctor don Francisco Jardi Abella: ge hace ta: 
ber la- apertura: de la sucesión de ELADIC. 
citándoso » los hereñeros 
¡ acreedores” y demás interesados para qué com- 

parezcan dentro de "treinta días a deducir: 

“en forma sus derechos ante este Juzsado. 
¿¡ Florida, octubre Y de 1059, — Teresita Etene. 
¿verry de Taranto. Áctuuria Adjunta. * 

1 $ 900.00 10/rub, 21622 Ccs.22-v. Lov.d, 


EDICTO. —= Por disposición del señor Juez 
Letrado * de” Primera Instancia de Florida 
Groetor den FPranciscc Jardi Abella, se hace 
saber la apertura de la sucesión de PEDRO 
RODRIGUEZ PEREYRA, citándose a los” 
herederos, acreedores y demás interesados pa- 
Ta que COTAPpAara: zcan dentro de treinta día” * 
a «deducir en forma sus «derechos canje este 
«Juzgado, — Florida, 8 de setiembre de 1089 
Hao Teresita Etcheverry - de 'Taranto,- Aci varia, 
- DD; eS 909.09 10/pub. 20826 Cot, 16-v., oct. 29. 


omo 


j EDICTO. “o Por: disposición" del señor Juez. 
!' Letrado de - Primerá.- Instancia de Florida, 
doctoz don Francisco. Jardl Abella, se -hact 


4saber la apertura de la sucesión de RAMON* 


GUMERCINDO * o ¿ERE INDO | BARREIRO 


CELINA MON- - 


citánsiose a los herederos, acreedores / 
y demés interesados para que ccrmnar2zcan den- 


— Teresita Etcheverry de Tu- * 


Piorida . 
1 doctor don Francisco Jardí Abella, se hace Sa- 


Fiorida. + 


132 0 
o E EI AA - 


SANCEEZ, cltándose a los Perederos, ACTES 
¿ dores y demás interesavos pere que compas 
y TEZCAn uvatro «8 treinta diad u “decuclr en 
¿orma sus derechos unte este cusguda, eb. 

Miorida, 24 de setiermbre de ¿969 — Teresita 
Enchovárry de Tararto, Actuirie Adjunta: 
-D $ 230.00 20¡pub. 20887 Uct.16-9.00t.29. 

E o e nm, 
: EDICTO, — Por dispusición del señor Juez 
Letrado de Primera instancia de Florida, 

» doctor don Francisco Jardi Abella, se hace 

y Saber lá apersura de la sucesión de US -FA» 


_—¿GUNDEZ GUERRA, cltánduse u los herederos, 


acreedores y demás interesados para que COM 
barezcan dentro de treinta días a deúucir en 
. Torma sus, derechos unte este JSUZ2a.o. 


“de CARMELO ; Florida, :24 de setiembre de 1969, — 'rerosita 
citéndose' a 105 


usa de Taranto, Actuaria «Adjunta. 
3 200.60- 10/pub. 20888* Oct. 187. -0c0t.28. 
A 
“EDICTO. a Por disposición del señor 30ez 
Letrado . de Primera Instancia de' Florida, 
doctor don Francisco Jardi Abella, se huca 
saber la apertura de la sucesión de DORILA 
VICTORIA CACERES o CASERES o CACERES. 
de- ELIAS: vitándose a los -NOTTHeros, ALTRE» 
dores y demás interesados para que ' compas 
rezcan .dentro. de treinta días a dedur en 
forma' sus derechos ante este ¿UZSAdo. 
Florida, 30 .de diciembre de- 1968, — Terestis . 
e de Tarento, Actuaria. Aúfunta, 


1) - $ 300.00 10ipub, 20889 Oct. 16-V.00%. 25, 


EDICTO, == Por. -dispusicién da) señor Juez. 
Letrado de Primera Instancia de Florida, 
doctor don Francisco Jardi Abella, se hace 
saber la apertura de la sucesión de SECUN.w: 
DINO MARCELO MIGUEZ o MIGUES, 
tándose a los herederos, acreedores y demés 
interesados pata Que comparezcan dentro des 
treinta días a deducir en forma sus Cerechos 
ante este Juzgado, — Florida, octubre 7 de 
1969, — Teresita Etcheverry de Tarans O, AG- 
tuaria Adiunta.- 

1) '$ 900.009 10[pub. 20390 Oct. iSey. 00t.29, 
A A A 


JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA ' 
DE LAVALLEJA . 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de : Lavalleja, - 
se hace saber la apertura de la sucesión de 

ROLANDO WALTER WITT GONZALEZ O RO= 

DO WITT, citándose a los herederos, acreen 

dores demás interesados para que compa 

rezcan Vuentro de treinta días a dedurir en 

forma. sus derechos ante este Juzmado, . 

Minas, 28 de jullo de 1969, 

Vemmengo, Avtuario. 

900.09 101 Dub. 


-— Héctor Raúl 
22010 Oct,27.y.nv.?, 


ÉDICTO.. -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Lavalleja, 
$e hace saber la apertura de la sucesión de 
¡| RAMON -RUFINO JUSTO SENCION O RAMON. 
RUFINO «JUSTO SENCION BERROGORRI, Ci. 
tándose a -l0s herederos, sdcreedores.y demás 
luteresados pará que' comparezcan dtntro de 
treinta días a- deducir en form su: derechos 
ante. este Juzgado. — Minas, 23 de Julio de 
12969. — Héctor Raúl Vernengo. Actnario, * 

1) $ 250.00 lOfpub. 22011 Oct.27-v.Dv.7. 


EDICTO. — Por disposición del señor “uez 
Letrádo de Primera Instancia de. Iavallcla, 
se. haces saber la apertura do la enmcosión de 
$ AGUSTINA FILLASTRE de GARATEGUY 68, 
AGUSTINA FILLASTRE, citárdose .9.-los here. 
ideros, ecrecúbres y demás Interesé4cs para que 
comparcztan usatro de treinta días a deducir 


este. en forma sus derechos ante este Jvriado, — 


¿Minas, 29. de cEnSto de 1969 — HSotor Radí . 
y Vernengo, Actuar 


1 ES 00. ud algun. 27012 Oct.27.v.nv.7. 


ho ' EDICTO. < Por disposición del srfior ¿uez 
Letrado de Primera Instancia de Lavalleja, 
se hace saberla apertura de la sucsslón de 
'“MACARIA ANGELITVA QUEVEDO de RICUEIL- 
RO Oo ARGELICA QUEVEDO de RTIURTRO, 


? cltándose a los herederos, acreedorsa y demás 
 interesaños para que comparezcan antro qe 
— ftreinta días a deducir en forma “us Gerechos 
ante esto Juzgado, — Minas, 3 de soaMembro 


de 1980, — Háctor Raúl Vernenro. Actuario, 
1) + 900.00 10lpub. 22013 Oct.27-7.nv 7. 


EDICTO — Por disposición del señor «uez 
q Letrado. de Primera Instancia de Lavalleja, 
se hace sáber la apertura de la sucesión de 
* BARTOLO ROSSI o BARTOLO ROSSO VILLUA,. 
“citéndose a los herederos, acreedores y demi 
interesados para que comporezcin dentro de 
i treinta días a deducir en forma sus derechos, 
'ante este. Juzgado, — Minas, 3 de srtiembra 
e 1969. — HEisctor Raúl Verneneo, Actuario, 
pa $909.00 10jpub. 22014 Oct.27-v.nv:7, 
E 
AR EDICTO. * — Por disposición del señnt Juez 
Letrado de Primera Instancia de Lavalleja, 
| se hace saber la apertura de la sucesión de 
¿ AMBROSIO  TELLECHEA, eltándose 2 los 
berederos acreedores v demás tnterestdus DA- 
a que. 2omparezcan dentro de treinta diag 


Cl 


1 
E 
4 
4 


p 


- DORVAL SAN MARTIN. citándose a los here-| 


' : Y Ñ 
| 1398—0 CARIO ESICEIAS Octubre 29 de 1969 


- AA A A A A A O IAN AR ER O a 
(A deducir en forma sus derechos ante este ¿ 105 herederos, acreedores y demás interesados? la sucesión de don VICTORIANO APESETCHE 
Juzgado. — Minas, 3 de octubre de 1969. — ¡a que concurran dentro del término de treln- ¡o APECECHE, (L.o 26, Y.o 262), citándose e 
Hécur Raúl Vernengo, Actuario. . ta díasia deducir:em forma sus derechos an- 


1 3 o ste Juzgado ado octubre 2 de los herederos, acreedores y demás interesndos 
. ¿21.v.0V.d. _—_ , ara que comparezcan dent rel días 
1) $ 200.00 10|lpub. 21395 Oct.2 15 — “Mario Figoli Guerra. Actuario Ad- p q p ntro de treinta al 


e a deducir en forma sus derechos ante este 
- 1) $ 900,00 10Ipub. 2126 Oct,20-w.oct.3L. 


a a 


1] 


Juzgado. — Paysandú, 6 de octubre de 1969, 
— Escribana María E. Taboada de Sancassano, 
¿ Actuaria, 

1) .$ 900.00 10[pub. 20945 Oct.16.v.0c6.29. 


KO 


EDICTO. —_Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera instancia de Lares 
; ape: de la sucesión de 

O PARA BIRIZ S GILBERTO Ma. | EDICTO. — Por disposición del señor Suez 
RIA PIRIZ FERRANDO, citándose a los Letrado de Primera Instancia de Maldonado, 
herederos. . acreedores y demás interesados pa- ¡$e eS saber 19 apertura, dela Sucesión Qe 
fa que comparezcan” dentro de treinta alas tónd los ner 9 r acreedo d: más | Letrado de Primera Instancia de Primer Tur. 
A deducir en fofma sus derechos ante este] Interocados os e rre nio AS ino de Paysandú, se hace saber la apertura de 
Juzgado. — Minas, 3 de octubre de 1969 — mino relata Sas a deducir en forma sus | la sucesión de don JUAN AMADEO MENA= 
Héctor Raúl Vernengo, Actuario. «| derechos ante este Juzgado. — Maldonado ¿ FRA, (L.o 26, F.o 264), cltándose a los hg= 
1) $ “900.00 10jpub, 21296 Oct.21-v.nv.3. mayo 19 de 1969. — Alberto Márques Rimoldi; rederos, acreedores y demás interesad0s para 
Actuario * a "k que, comparezcan dentro de treinta dias a de» 
| ; - ll ducir en forma sus derechos ante este JuZe 

1) $ 900.00 10|pub. 21263 Oct.20-y.oct.31. E Paysenda, odo 1068. 
. : Y Escribana Mar . Taboad Ss Ano, 

- EDICTO. —' Por disposición del señor Juez | a Taboada de Sancassano, 


Actuarla, : - 

Letrado de Primera Instancia de Maldonado, $ 1) $ 900.00 10|pub. 20947 Oct.16-v.0ct.29. 
se hace saber la apertura de la sucesión «e : 

HECTOR ¿UAN: BULLRICH BIBILONI, citán- | 
dose a los: herederos, acreedores y demás .in- 
teresados a que, concurran dentro del término. 
de noventa. días a deducir en forma sus de- 
j rechos ante este “uzgado. -— Maldonado, Se- 
i tiembre 29 de 1969. — Alberto Marques Ri- 
y moldi, Actuario. r 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 


e ida 


EDICTO. — Por disposición del señor ¿uez 4 
Letrado de Primera Instancia de Lavalleja, 
de hace saber la apertura de la sucesión ||. 
tostamentaria de PABLO DOLORES oO PABLO] 
RAMON MARTINEZ, citándose a 105 herederos, [ 
acreedores y demás interesados para que Corm- 
parezcan dentro de treinta días a deducir en f 
forma sus derechos ante este Juzgado, — 
Minas, 12 de setiembre de 1969. — Héctor 
Raúl. Vernengo. Actuario. 

1) $ 900.00 10¡pub. 21197 Oct.20-v.oct.31. 


i Letrado de Primera Instancia de Primer Tur. 
no de Paysandú, se hace «saber la apertura de 
¿la sucesión de don CARTOS FALLINI OPER- 
TI, (L.o 26. FP.o 263), citándose a los herederos, 
i acreedores y demás interesados para que com-=- 


. me. - “ ¿uez , : a 
EDICTO, Por- disposición “del sefior Juez 1) $ 2.700.00 SOlpub. 20049 Oct.8-v nov.18. a o o dias Az en 


Letrado de Primera Instancia de Lavalleja, $ E 
se hace -saber -la apertura de la sucesión : A" ' Paysandú. 6 de octubre de 1969. — Escribana 
de MARIA APOLONÍA -DEL PUERTO de IN- 4 JUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA ¿María E. Taboada de Sancassano, Actuarla. 
ZAURRALDE, citándose a los herederos, acree- | DE PRIMER TURNO DE PAYSANDU. [ 1) $ 900.00 10/pub. 20948 Oct.16-v.oct.29. 
EDICTO, — Por disposición del señor Juez f A 


dores y demás interesadOs para que comparez: [ 
-can dentro de treinta días a deducir en for. Letrado de Primera Instancia de Primer Tur- | 


j ' Y EDICTO. — Por? disposición del señor Ju*2 
ma sus ¡derechos ante este Juzgado. -— Minas,i no de Paysandú, se hace saber la apertura de fp . > 
3 de octubre de 1989. — Héctor Raúl Vernen- ¡la sucesión de doña MARIA .LUISA BIAN- | RI o A tara. “es 
go. Actuario. FCH de SAFFONS, (L.o 26, F.o 253), cltán- [ja sucesión de don DARIO BRUM ANCEL 

1) $ 900.00 10|pub. 21198 Oct.20-v.oct.32. Ñdose' a los herederos, acreedores y demás 1n- . 


Í(L.o 26, F.o 249), citándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados para que CoM= 
parezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma: sus derechos ante 'este “Uuzgado. <= 
[ Paysandú, 23 de setiembre de 1969 — EsCri. 
bana María E. Taboada de Sancaszano, Ace 
B tuarla. - 

1) $ 900.00 l0(pub. 20950 Oct.16-v.oct.29. 


o PP 


 Ñ —_—_ —_u e €Q€XE Á teresados para que comparezcan dentro dé 
JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA f trelnta días a deducir en forma sus derechos | 
- DE MALDONADO hante este Juzgado. — Paysanda, 23 de setlem- 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez ore de 1969. — Escribana María E. Taboada 
Letrado de Primera Instencila de Maldonado, de. Sancassano, Actuaria, Y . 
so hace saber la apertura de la sucesión de | 1) $ 200.00. 10'pub. 20937 Oct.18-Y.0cb.29. 
CASTO SECUNDINÓ RODOLFO NUÑEZ DU-y. 
'CROSSE, citándose a los herederos, acreedores Ñ 
y demás interesados a que concurran dentro ; 
del término de treinta días a deducir en 
forma sus. derechos ante este Juzgado. — 
- Maldonado, agosto 20 de 1969. — Marto Figol | 
Guerra, Actuarlo Adjunto. 
1y $900.00 10|pub. 21671 Oct.23-v.nov.5. 


EDICTO, —- Por disposición del señor Jue2]. 
Letrado de Primera Instancia de Primer Tur- | 
fino de Paysandú, se hace saber la apertura de j 
la sucesión de don LUIS CRISTINO BASSA.- f 
DONE, (L.o 26, F.o 253), citándose a los 
y berederos, acreedores y demás interesados pea- 
i Tra que comparezcan dentro de treinta días 
a deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado, — Paysandú, 23 de setiembre de 1969. j 
— Escribana María E. Taboada de Seancassano, | 


Act na O b 93 29 treinta días a deducir en forma sus derechos 
J $ 200.00 10lpub. 20938 Oct.16-v.0ct.á9. anto este Juzgado. — Paysandú, 13 de octu. 


-——__mn— cd . 
EDICTO, — Por disposición del señor Juez | Pre de 1969.:— corge Pérez Soremint, Actua. 


Letrado de Primera Instancia de Primer “Cur- 


—» 


JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA. 
DE SEGUNDO TURNO DE PAYSANDU 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado. de Primera Instancia-de Segundo Tur= 

i no de Paysandú, se hace saber la apertura 

ide la sucestón de BERNARDO KREIMER= 

MAN KOPEIEA (L.o 17, Fo 36, N.o 591), Cl= 

tándose a los herederos, acreedores y demás 

interesados para que comparezcan dentro da 


o 


EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Maldonado, | 
se hace saber: la apertura de la sucesión de á 
MARIA TERESA CATALINA SCORZA CARLE, 
cltándoso a los herederos, acreedores y demás | 
interesados a que concurran dentro del tér- E 
mino de noventa días a deducir en forma susy 


derechos ante este Juzgado. Maldonado, | no de Paysandú, se hace saber la apertura dej 1) $ 200.00 l0lpub 21900 Oct.24-v.nov.b, 
mayo 16 de 1969, .— Alberto Márgues Rimoldi. f la sucesión de don CARMELO AGUSTIN o - 


Í AGUSTIN MILANO. (L.o 26, F.o 261), citán- EDICTO. — Por disposición del señor Juez 


" o [aereedores y qemás 10 Letrado de Primera Instancia de Segundo Tur- 
¿ parezcan de bh 1 rt e 
EDICTO. — Por disposición del señor Suez | treinta días a deducir en forma sus derechos po de Paysanda, ABTA. IS Ey RRE 
Letrado de Primera Instancia de Maldonado, f ante este Juzgado. — Paysandú, 6 de octubre | PONCET de BOTTINO (L.o 17, F.o 36, No 591) 
se hace saber la apertura de la qucesión del de 1969. — Escribana María E. Taboada del eltándose a los herederos, acreedores y de. 
DOROTEO PEDRO LAUREIRO MANZL o PE-/sSancassano, Actuaria. más interesados para qué comparezcan den= 


DRO LAUREIRO, citéndosé a los herederos, Ñ 

acreedores y demás isteresados a que concu-j 1) $ 9200.00 10/pub. 20939 Oct.16.v.oct.29. tro de treinta días a deducir en forma sus 

rran dentro del término de treinta días. 2 derechos ante este Juzgado. —. Paysandú, 13 

deducir en forma sus derechos ante este Juz.]j y de oetubre ¡de 1969, — ¿“orge Péreg Scree 
min?, Actuario, z 


ado. — Maláonado. setiembre 24 de 1969, — . 
1) $ 900.00 lOlpub 21899 Oct,24-v.nov.B. 


1) $ 2.700.00 30[pub. 21269 Oct.20-7.nov.28. 


EDICTO. — Por Gtisposición del señor Juez 
Í Letrado de Primera Instancia de Primer Tur] 
Y no de Paysandú, se hace saber la apertura de 
-4 la sucesión de doña REGINA DOMINGA LA 
CAVA de UBIEDO o REGINA DOMINGA LA] EDICTO. — Por disposición del señor Jutz 
CAVA de DURE, (L.o 26, F.o 248), citándose j Letrado de Primera Instancia do Segundo Tur= 
a los herederos, ucreedores y demás interesa. j no de Paysandú, se hace saber la apertura 
dos para que comparezcan dentro de trelnta [de la sucesión de SANTIAGO ESTEFANELD 
días a deducir en forma sus derechos ante] (L.o 17, Fo 34. N.o 587), Oltándose a loz he- 
dercs, acreedores y demás interesados a quejeste Juzgado. — Paysandá, 6 de octubre del rederos, acreedores y demás interesados pata 
concurran dentro del término de treinta - días | 1969. —--Escribana María B, Taboada de San- | que comparezcan dentro de treinta ' días 4 
a o en a orma sus, dercchos 9 cassano. Actuarla. . a ¡deducir en forma sus derechos ante esto Juze 
Mario. Fígol Guerra. “Actuario Adjunto. - $ 900.00 10/pub. 20040 Oct.18-v.0ct.29. 

1) $ 900.00 10lpub. 21267 Oct.20-v.oct.31. 


g 
Mario Fígol Guerra. Actuario Adjunto, 
1) $ 900.00 l0¡pub. 21268 Oct.20-v.oct.31. 


EDICTO. -— Por disposición del señor Juez j 
Letrado de Primera Instancia de Maldonado, 
ge hace saber la apertura de la sucesión ds| 


Pr rta. - 


. lo Jorge Pérez Scremini, Actuario. 
EDICTO, — Por disposición del señor Juez] -1)" $ 9200.00 l0ipub. 21901 Oct.24-v nov.6. 
. y Letrado de Primera Instancia de Primer Tur- o : 
. EDICTO. — Por disposición del señor Juez ] 00 de Paysandú, ze hace saber la apertura det 
Letrado de Primera Instancia de Maldonado, j le sucesión de doña DOMINGA TARANTO 
se hace saber la apertura de la sucesión de|de DANTAZ, (L.o 26, P.o 263), citándose a los 
VITAL ROBERTO PLADA GONDORA, citándose j herederos, acreedores VA demás interesados _o- 
os herederos, acreedores y demás interesados j Ta que comparezcan dentro de treinta días | Ss RRES_ de 
a que concurran dentro del término de trein-f] 4 deducir en forma sus derechos -ante este Er e o eo 5680), 
ta días a deducir en forma Sus derechos an-f Juzgado, — Paysandú, 6 de octubre de - 1969. | citándose a los herederos. acreedores y demas 
te esto Juzgado. — Maldonado, setiembre 18] -— Escribana María E, Takoada de Sancassano. | interesados para que comparezcan dentro de 
o —_ Marlo Fígoli Guerra. Actuario i Aotuarla. o. Í treinta días a deducir en forma sus derechos 
1 $00.00 10! 4 1) $ 900.00 lOjpub. 20942 Oct. 16-v.oct.29. ante este Juzgado. — Paysandú. 8 de octubre 
DS . l0¡pub. 21266 | Oct. 20-9,00t.31, A de 1969. — Jorge Pérez Scremini, Actuario. 


> A A E . 
EDICTO. — Por disposición del señor Juea | EDICTO. = Por disposición del señor Juez f 1) $ 900.00 iOipub, 2094! Qot.18-v.00t-23 

Létrado de Primera -Instancia de Malfonado, | Letrado de Primera Instancia de Primer Tur»: 
ce hace saber la apertura de la sucesión d6( 00 de Paysandí, se hace saber la apertura de | 
ARMANDO GONZALEZ SOSA, citándose a loa la sucesión de doña LUDOVINA TOGNOLA de 
herederos acreedores -y demás interesados aj E ACCHIN, (L.o 26, F.o 260), cltándose a los 
que concurran dentro del término de treinta herederos, acreedores y demás interesadie Da- 
días a deducir en forma sus derechos antej"a que comparezcan dentro de treinta áfas 
este Juzgado. — Maldonado, setiembre 24 de| A deducir en forma sus, derechos ante este 
EA — Marto Fígoll Guerra, Actuario Ad. Juzgado. — Paysandú, e de octubre de. 1969. 
¿ . — Escribana María, E. 'Taboada de Bancassano 

, Y $ 900.00 10ípub. 21265 Oct.20-v.oct.31.  H Actuarla. 


1) $ 200.00 20[Sub, 20943 . Oct,16-7.oct.29. 


EDICTO. — Por dispostctón del señor Juez 
i Letrado de Primera Instancia de Segundo Tut= 
no de Paysandú. se hace saber la apertura de 
las «sucesiones de EUGENIO "TITO CANNONIE= 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Segundo Tu?= 
no de Paysandú. se hare saber a apertura de 
la sucesión :de AGUSTIN MALDONADO, 
(L.o 16, F.o 291, N.o 301). cltándose a los 


Tra que comparezcan dentro de treinta días 
da deducir :en forma sus derechos ante este 
B Juzgado. — Paysandú, 14 de agosto de 1969. 
'4 — Jorge Pérez Scremini, Actuario. 

1) $ 900.00 10ipub. 209%4 Oct.16-V.0c6.29. 


EDICTO.: — Por disposición del señor Juez - - 
Lotrado de Primera Instancia de Maldonado, EDICTO. — Por disposición del señor Juez fp 
A la apertura de la sucesión de; Letrado de. Primera instancia de Primer Tur- fi 
RTINEZ ARANA, cltándosa 4 no de Paysandú, se hace saber lá apertura de 


. a ——— 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Segundo Tur- 


Y 


EDICTO. — Por disposición del señor Juta' 


Veado. — Paysandú, 13 de octubro de 196%. 


Y herederos ¡ acreedores y demás interesaduze "Mu. - 


y 


de 


% 


Á 


Octubre 29 de 1969 
A 
no de Paysandú, se hace saber 


PE 


rtura d 


NR 


AR 


la ape 
(L.o 17, 
Ta que comparezcan' dentro de treinta días 


¿2 deducir en forma sus derechos ante este y 
Juzgado. -—- Paysandú, 29 de setiembre de 1969. E 


=- Jorge Pérez. Scremini, Actuario. . 
, D $ $00.00 10/p1b. 20948 Oct.16-7.0ct.29, 
a 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez j 


Letrado de Primera instancia de Segundo Tur- 
¿Do de Paysandú, 
«la sucesión de 
FP.c 28, No 565), 


RAMON LOPEPE, (L.0 17. 


forma sus derechos ante este Suzgado. 


“Pérez Seremini' Actuario. Ñ - 
1) 3 900.00 10|pub. 20949 Cecb.16-v.oct.29. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 


Letrado de Primera Instancia de Segundo Tur- | 


ho de Paysandú, se hace saber la apertura de 


«la sucesión de doña VALERIA o BALERTA | 
(L.o 17, F.o 26,| 
acree- ll 
¡dores y demás Interesados vara que compa. k 
'rezcan dentro de treinta días a: deducir enl 


"MORENO de ROTUNDO, 
No 556), citándose a los herederos, 


forma sus derechos ante este Juzgado. 
“Paysandú, 11 de setlembro de 1969, — Jorge 
Pérez Scremint, Actuario, 

1) $ 900.00 10/pub. 20931 :Oct.16-v.0ct.29. 


Mar rm 


JUZGADO LETRADO DE ERIMERA INSTANCIA f 


DE RIO NEGRO - 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Rfo Negro, 
se hace saber la apertura de la sucesión tes- 


tamentaria de SANTIAGO MANUEL ROMERO $ 
emplazándose a los herederos, y demás inte. | 


resados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus derechos 


ante este Juzgado. — Fray Bentos, octubre 13 


de 1969. — Jorge Walter Calllabet. Actuario. | 


1) $ 900.00 10jpub. 22055 Oct.28-v,nov.10. 


a] 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez | 


Letrado de Primera. 
se hace saber la 
¡VALENTIN GASPERINI CREAZZI citándose a 


Imstancia de Río “Negro, 


los herederos, acreedores y démás “interesados | 
Para que comparezcan dentro de treinta días $ 
en forma sus derechos ante o E 


a deducir 
Juzgado, — Fray Bentos, agosto 19 de 
m” Jorge Walter Calllabet, Actuario Adjunto. 
- 1)- $ 900.00 10[pub, 2089 Oct.16.v.oct.29, 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez] 
de Primera Instancia de Río Negro, k 
- se hace saber la apertura de la sucesión e E 
GUABURO, citándose a los herederos, acree- $ 


Letrado 
JULIO SERVANDO QUINTIN ARBIZA 


dores y demás interesados para que compa- 


“Fezcan dentro de treinta días a deducir en -N 


— Jorge 


forma sus derechos ante este “uzgado. 
Fray Bentos, setiembre 4 de 1969, 
Walver Caillabet Actuario Adjunto, 

1) $ 200.00 1l0jpub, 20897 Oct.16-v.6ct.29. 
mis stare - = 


JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA Í 


DE PRIMER TURNO DE RIVERA 
EDICFO, — Por 


no de Rivera, se hace saber la apertura de 
lo sucesión de ELVIRA FERNANDEZ de FER. 
NANDEZ o ELVIRA FERNANDEZ de REYES, 
citándose e los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus derechos 


ante esto Juzgado, — Rivera, 24 de setiembre Y 


Ge 1969. — Amelia Da Rosa, Actuarla. - 
1) $ 900.00 10/pub, 21419 Oct.21.v.nv,3, 


EDICTO, -— Por disposición del señor Juez 


Letrado de Primera Instancia de Primer Tur- | 
se hace saber la apertura dej 
FELIX RODRIGUEZ ALVEZ.] 


no de Rivera, 
la sucesión de 
citándose 
Interesados 
tretnta días a deducir en forma sus derechos 
2nte este Juzgado. — Rivera, 16 de setiembre 
de 1969, — Amelia Da Rosa, Actuarla.. 
D $ 900.00 1Olpub. 21420 Oct.21-.v.nv.3. 


a los herederos, acreedores y demás 


deraz, acreedores 
que comparezcan 


deducir en forma sus derechos 


$ $800.09 JOipub. 21421 Oct.21-v.nv.3. 


JUZNADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA | 


DE SEGUNDO 'FURNO DE RIVERA 
EZICTO, — Por dispostelón del señnr Juez 
Letrado de Primera Instancia de Segundo Tur- 
¡ho de Rivera, se hece saber la apertura de 
la sueesión de RIVADAL MOREIRA oO RI. 
BADAL MOREIRA, citándose a los hercderos, 
Zcreedores y demás interesados para que com. 


“parezcan dentro de treinta días a deducir en 


er 
la sucesión de GASPAR OSCARIS u OSCARIZ, Ñ 
F.o 17, No 520), cttándose a los] 
herederos, ecreedores y demás intorosados pa. k 


citándose a los herederos, || 
.Rercedores y demás interesados para que Com- 1 
parezcan dentro de treinta días a deducir en 


Paysandú, 29 de setiembre de 1969. — Jorgei 


apertura de la. sucesión de! 


disposición del señnr Juez P 
Letrado. de Primera Instancia de Primer Tur- 4 


para que comparezcan dentro del 


ED'CTO. — Por disposición del señor Juez É 
Ietrado de Primera Instancia de Primer Tur-k 
po de Rivera, se hace saber la apertura de] 
la sucesión de CARMEN CONCEPCION FER» | 
NANDEZ de PRATES, citándose a los here-K 
y demás interesados para | 
dentro de treinta días aj 
ante este] 
Juzzado. — Rivera, 16 de setiembre de 1962. 
= Amella Da Rosa, Actuarlaz Ñ 


A 


ISIAS 
< z ETICA ED 
forma sus derechos ante este Juzgado. 
Rivera, 1.0 de octubre de 1969 —-Alvaro M 
Fernández, Actuario, 

1D) $ 200,00 30[pub. 21418 Oct.21-v.nv.3. 


EDICTO, — Por disposición del señor Juez 


¿ho de Rivera, se hace saber la apertura de 
la sucesión de MANUEL CHAPITEL GON'Z7. 
y citáíndose a los herederos, acreedores y demás 


ante este Juzgado. — Rivera, Lo de octubre 

¿de 1969. .—. Alvaro M. Fernández, Actuario. 

1) $" 900.00 10lpub. 21422 Oct.21-v.nv.3. 
z A o 


Í FAGUNDEZ 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 


ho de Rivera, se hace saber la apertura de 
la sucesión de SIXTO FLEITAS o FREITAS, 
k cltándose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro de 
j treluta días a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado. — Rivera, Lo de octunre 


1) $ $00.00 1lO[pub, 21425 Oct.21-v.nv.3, 


JUZGADO LETRADO DE 


DE PRIMER TURNO DE LT 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
¡ Letrado de Primera Instancia de Primer Tur. | 


nes de MARTA MAR 


treinta 


mcr 
EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Primer Tur- 


de CASIMIRO SILVA, cltándose a los herede. 
cir en forma sus derechos ante este Juzgado. 
-—— Salto, 2 de octubre de 1969, —— Manuel Fe: 


rreira. Actuarto, 
1) $ 900.00 JO/pub. 21100 Oct.17-v.o0ct.30. 


JUZGADO 
DE 
EDICT 


LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
SEGUNDO TURNO DE SALTO 
O. — Por disposición del señor Juez 


no, 


3 se hace saber la apertura de la sucesión 
e 


MARIA JOSE ALVEZ de IBARROLA, el- 


interesados para que £omparezcan dentro de 
treinta -días a deducir en forme 
ante este Juzgado. — Salto, junio 24 de 1969 
— Pedro M. Lorenzeli. Actuario Adjunto. 
1) -$ 900.00 10[pub. 21101 Oct.17-y.0ct.30. 


A e e rr 


JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
j DE SAN JOSE 
] EDICTO. — Por disposición. del doctor Juez 
d Letrado de Primefa Instancia de ese Depar.. 
mento se hace saber la apertura de la suce: 
sión de ISIDRO BONILLA o ISIDRO BO- 
NILLA REYES, citíndose a los herederos, 
acreedores y demás Interesados, para que 
comparezcan dentro de treinta días a “deducir 
en forma sus deréchos ante este Juzgado. 
San José, setiembre 2 de 1969. — Isabel C. 
Pedret, Actuaria Adjunta, - 
1) $900.00 l0ipub. 21726 Oct.23.v.nov.5, 
. A. 

EDICTO. — Por disposición del doctor Juez 
Letrado de Primera Instancia de ese: Depar.. 
mento se hace saber la apertura de la suce- 
sión de JOSE ANGELILLO, citándose a los 
herederos, acreedores y demás interesados, pa- 
ra que comparezcan dentro de treinta días a 
deducir en forma sus derechos ante este Juz- 
gado. — San José, octubre %9 de 1088 
Isabel €. Pedret, Actunria Adjunta. 

1) $200.00 20'pub, 21724 Oct.23.v.nov.5. 


y. EDICTO. — Por disposición del doctor Juez 
4 Letrado de Primera Instancia de ese Depar. 
mento se hace saber la apertura de la” suce- 
sión de -LOUIS DOROTEO GERIBON BAGNAS. 
CO,  citándose a los herederos, acreedores y 
demás interesados, para que comparezcan den- 
tro de treinta días a deducir en forma sus de. 


23 de 1968, — Isabel O. Pedret, Acruarla Ad- 


-Junta. . : ! 
1) $900.00 ICipub. 21725 Oct.23.v.nov.S. 


FE 


pnpresados para que comparezcan dentro, de | 
h treinta día e r en form s derechos f 
se hace saber la apertura de É SA Geducir en forma su 


pa los herederos, acreedores y demás interesa. h 
dos para que comparezcan dentro de treinta f 


E sucesión de ROBERTO ANTONIO NEGRO 
¡ LLORENS, 
Edores y demás interesados pata que compa- 
y rezcan dentro de treínta días a deducir en 
.forma sus 


Letrado de Primera Instancia de Segundo Tur. | 52n José 


O A 
PRIMERA INSTANCIA ; 
SALTO San José, agosto 18 de 1969. — Isabel C. 


eltándose a los herederos, acreedores y demás $ 
Interesados para que comparezcan dentro def 


no, se hace saber la apertura de la: sucesión A 


TOS, acreedores y demás Interesados para que k 


comparezcan dentro de treinta días a dedu- l Letrado de Primera Instancia de ese 


, 


Letrado de Primera Instancia de Segondo Tur», 


tándose a los herederos, acreedores y demás? 
sus derechos f 


«laa re > 


El 
A 


ñ 
i 


h 


la 


de 1969, — Alvaro M, Fernández, Actuario, | s 


no, se hace saber la apertura de las sueesto» | ' 
P FER- 


| 


5 


rechos ante este Juzsado. — San J056, mayo Ñ 


[GONZALEZ HERNANDEZ, 


1398—C * 
RR - 


EDICTO. — Por disposición ¿el señnr Juez 
roo de Eriniera Instancia de 288 LBepar- 
vto, se hace saber la apertura de 1a Se 
resónm de. JUAN FRANCISCO BN ANCUR 
“Elida, citándose a los heregerss, uevtegores 
y demás interesados, para que COmprozcan 


. y 2entro de treinta dias a deducir cn formn sus 
Letrado de Primera Instancia do Segundo Tur- j nhos. : lo ! 


dersekos ante este Juzgado. — San Jus. 
tubra 3 de 1989, — Isabel €. Pedrat. 


Aájunta. 
1) $. 200.00 l0[pub. 21276 Oct.20.0.uet 31. 


oc- 
Astuaria 


EDICTO. 
Letrado de 


— Per disposición gel señor Juez 
Primera Instancia de €se Depar- 
tamento, se hace saber -la apertura de la Sua 
cesión de CARMEN] DELFINO de CARRACI, cL, 
tándose a los herederos, acreedores y demás 


m 
o 
a 


9 — Isab 


. EDICTO. — Por disposición del doctor Juez 
Lstrado de Primera Instancia de ese Depar. 
tamento se hace «saber la apertura de la 


citándose a los herederos, acre. 


derechos ante este Juzgado. 
¿Setiembre 4 de 1969, — Isabel C. 
Pedret, Actuaria Adjunta, a 
1) $ 900.00 10[pub. 20972 *Oct.16.v.oct.29, ñ 
A 
. EDICTO. — Por disposición del doctor Juez 
Letrado de Primera Instancia de ese Depar. 
ftamento se hace saber la apertura de 


¿uzgado. 


Pe. 


EDICTO. — Por disposición del doctor Juez 


¿ Cotrado de Primera Instancia de ese Depar. 
¡tamento se hace 


saber la apertura de Td 
jucesión de VICENTE PEREZ AFONSO o VI- 
CENTE EUSTAQUIO PEREZ AFONSO. citán. 
dose a los herederos, acreedores y demás 1n= 


E toresados para que comparezcan dentro de 
treinta días a dedicir en forma sus derrchos 
pante este Juzgado. =— San José setiembre 4 


de 1969, 
funta. 
DO 


EDICTO. — Por dispostelón del doctor Juez 
Depar». 
btamento, se hace saber la apertura de la 
sucesión de SANTOS GONZALEZ O SANTOS 
citándose a los 
herederos acreedores y demás tnterosados VA. 
ra que comparezcan dentro de treinta días 


— Isabel C, Pegret, Actuarla Ad. 
200.00 10[pub.: 20974 Oct.16-v.0ct,29. 


fa deducir en forma sus derechos anto este 


Juzgado, — San José, setiembre 5 de 1969, == 
Isabel C. Pedret, Acguarla Adjunta. 


1) 3 900.00 10|pub. 20975 Oct.18-v.oct.29. 


JUZGADO DE PAZ DE LA SEGUNDA SECCION 
. DE SAN JOSH 
EDICTO. -—- Por disposición del suscrito 
Juez de Paz de la Segunda Sección del Dee 
partamento de San José, se hace saber la 
abertura de la sucesión “de doña CARMEN 
PEREZ de MOREIRA, citándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados para que 00M= 
parezcan a deducir en forma Sus derechos 
ante este Juzgado dentro del término de 
treinta días. En fe de elo, siento el presen- 
te, que sello y firmo en Villa Rodrígucz, a 
los tres días del mes de octubre de 'mil n0e 
veclentos sesenta y nueve, — Juan A. Mora» 
les Ferro, Juez de Paz. - 
1) $ 1.200,00 l0Ojpub. 21400 Gct.21-v.nv.3, +4 
A o iid A 
EDICTO, +. Por disposición de la suscrita 
Juez de Paz de la Primera Sección, de San 0. 
ace saber la apertura de la: estos 
des de ES O INEZ NES IUANA ROLDRI. 
GUEZ CURBETO de IRIBARNE, QUINTINA 
RAMONA RODRIGUEZ CURBELO y ATANA. 
SIO RODRIGUEZ GUTIERREZ ce GUTIERRES, 
emplazándose a quienes se consideren con de. 
recho en o contre la misma, a deducirlos en 
forma ante este Juzgado en el plazo de nO. 
venta dias. — San José, 14 de mayo de 2269, 
— María Mercedes López de Mariño. Juez de 
2. 
de $ 2.230.008 20'pub. 129% Sot 05 io 
mr. 


JUZGADO LETRADO DE PRTMERA INSTANCIA 
DE SOR 

EDICTO. -—- Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancda dao Sc:riano, 
se hace saber lo anertura úe la sucesión de 
ROMAN VIÑO!LI, citándose y emplazndoso, a 
los herederos, nero; s y Comés. ip*crezadosb 
para cue comparcocen dentro de trointa días 
a áeduele en forma rus derochos ante  csta 
Juzgado. — Morcedos, nctutra 2 do 1032, «—» 

. Horacio A. Cacolás. Actuario, Ñ 
ES; ES 890.60 ¿O 'peh, 22012 Ort,28-v.nov.L0, 


Le 


. 


t 


y 14000 


Gi . > A A AA AE 2 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez gen forma sus derechos anta este Juzgado, — 


metrado de Primera Instancia de Soriano ss 
hace saber la apertura de la sucesión de 
PEDRO SERVANDO CAVALLERO, : cltándose 


y emplazándose A los herederos, atreedores y Í 


demás interesados para que comparezcan den- 


tro de treinta días e deductr. en torma Susi 


derechos ante este “uzgado. — Mercedes, 0Cc- 
tubre 10 de 1969, -—- Esc. Horacio A. Cazalás, 
'¡Actuarlo. ! 


1 


“EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Soriano, 


Be hace saber la apertura de la sucesión ús | 


MARIA JAUREGUIBERRY de SELIOS, citán- 


foso y emplazándose los herederos, acree- f 


dores y demás interesados para que “compa- 
fescan dentro de treinta días a deducir en 


gorma sus derechos ante este suzgado. —| 


Mercedes, setiembre 30 de 1969. — Esc. Ho- 
tacilo A Cazalás, Actuario. ] 
1) $ 900.00 10|pub.' 21863 Oct.24.v.nov.6. 


AS 


- EDICTO. — Por disposición del señor Juez Y 
* Letrado de Primera Instancia de Soriano, $84 eya 
hace saber la apertura de la sucesión de |[ 

JOSE LUIS GIOIA o GIOIA ANDINO, . citán.- f. 
flose y emvlazándose e los herederos, acree- | 
: Bores y demás interesados: para que compa. k 
tezcan dentro de treinta días z deducir en f 
forma sus derechos ante este Juzgado. —k 
Mercedes, . octubre 10 de 1969. — Esc. Horacio k 


'A.. Cazalás, Actuario. 
1) $ 900.00 lO/pub 21867 Oct.24-v.nov.8. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Lotrado de Primera Instancia de Sorlano, se 


hace saber la apertura de la sucesión de'AL- 


FREDO AMODIA FERNANDEZ, citándose y 


- emplazándose 2 los herederos. acreedores Y hp 
demás interesados para que comparezcan don. y 


tro de treinta días e deductr en forma sus 


derechos ante este ¿uzgado. — Mercedes, [ 


-Bgosto 13 de 1969. — Esc. Horacio A. Caza- 
“4dás, Actuario. 


hace saber la apertura: de la sucesión de PAL» | 


y D $ 900.00 10[pub. 21866 Oct.24.v.nov.8. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Liétrado de Primera Instanciá de Suriano, £8 


¿MIRA STUINER de SANTOS, citándose y em- 
:¡blazándose a los herederos, acreedores y de- 


más interesados para que comparezcan dentro fp: 
"Ge treinta días a deducir en forma sus de- h 


¿Techos ante este Juzgado. — Mercedos, o0C- 


. 


“Subre 15 de 1969. — Esc Horacio A. Cazalás, 


. Actuario 


1) $ 900.00 10/pub. 21865 Oct,24-v.nov.8. 

. + BDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia . de Sorlano El 
hace saber la apertura do la eucesión de 


BRAULIO MANUEI CABRERA, 'cltándose y | 


embplazándose a los herederos, acreedores y 
demás interesados para que comprezcan den- 
hro de treinta días a deducir en forma 8uS 
Gierechos ante este Juzgado. —— Mercedes, 0C- 
tubre 8 de 1969. —- Escribano Horacio _A. Ca- 
galás, Actuario, : PAE 
.. 1) $ 900.00 10(pub. 21448 Oo0t.21.v.nv.3 
to - —_— . 
1 B . . 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
¡Letrado de Primera Instancia de Soriano.” se 
+Bace caber la aperqura do la sucesión de 
MARIA FRANCISCA GUERRERO de MACHU- 
CA, cltándose y emplazándose a los herederos. 
,Bereedores y demás interesado: para que com- 
¡parezcan dentro de treinta días a deducir en 


A 


“forma sus derechos ante este “Juzgado. ==] 


Mercedes, setiembre 17 de 1969. — Escribano 


:'Horacio A. Cazalás, Actuario, 


4) $ 900.00 10[Ípub, 21449 Oct.21-v.Dv.3. 
MI : rr rr ' 
*. EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Sorlano, se 
¿hace saber la apertura de la sucesión de 
“PEDRO ANICETO PEREZ, citándose y empla- 


“gándose a 105 herederos, acreedores y demés| 
interesados para que comparezcan dentro del 


"treinta días a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado. — Mercedes, octubre 6 de 
105, — Escribano Horacio A. Cazalás, Ac- 
tuarlo. : 


f — o o ed hor 


demás interesados para que tomparezcan den- 


«tro de treinta días 2 deducir en forma Sus k 
xderechos ante este Juzgado, — Mereedes, 0C- y 
-tubre 8 de 1969, — Escribano Horacio A. Ca- 


valás, Actnario. . 
3) '$ 200.00 10jpub. 21451 Oct.21-v.nv.8. 


j 
EDICTO. — Por disposición del señnr Juez 


Letrado de. Primera Instancia de Sortano, se 
hace saber la apertura de la sucesión de 


“¡ANTONIO o * ANTONIO LEOCARIO RODRT- | 
GUEZ, cltándose y emplazándose 'a los herede- k 


Tos, acreedores y demás. interesados para que 
eomparezcan dentro de treinta días a deducir 


p GA, citándose y emplazándose a los herederos, | 
1) $ 900.00 10/pub. 21869 Oct.24-v.nov 6. 

: ———_—  f parezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado. «—+ 


K plazándose a los herederos, pcreedores y demás p 


1) $ 900.00 1O|pub. 21450 Oct.21-v.mv.S. .. 


i 
*. EDICTO. — Por disposición del señor Juez f 
Letrado de Primera Instancia de Soriano, se] 
hace saber la apertura de la sucesión de] 
¡CELINDA ESTEVEZ CAMADER, citándose Y | 
émvlazándose a los herederos. acreedores YP 


DIARIO OFICIAB 


Mercedes, octubre 8 de 1969, — Escribano Ho- 
racio A. Cazalás, Actuarlo. E 
1) $ 900.00 10|pub. 21452 Oct.21-v.nv.3. 
- A z 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez ; 
Letrado de Primera Instancia de.Sorlano, .8e 
hace saber la apertura -de la sucesión del 
ADELA RODRIGUEZ de FERNANDEZ BRA-Í 


acreedores y demás interesados para que Com- 


Mercedes, setiemore 17 de 1969: — Escribano f 
Horacio A. Cazalás, Actuario. -. 
1) $ 900.00 10jpub. 21453 Oct.21-y.nv.3, 


A PS 


| EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia de Sorlano, .se f 
hace saber la apertura de la sucesión dell 
ALFREDO FELIX ROCHON, citándose y em-j 


interesados para que comparezcan dentro def 
i treinta días a deducir en forma Sus derechos y 
ante este Juzgado. -— Mercedes, octubre 3 del 
Í 1969. — Escribano Horacio A. Cazalés, Ac- j 


110. 
1) $ 900.00 i0O[pub, 21454 Oct.21-v.nv.3.. 


AVIV 


ÍÁLERO, CAVALLERO o CABALLERO, citán 
ó dose y emplazán:lose. a 1os herederos, .ACIee- 
l dores y demás interesados para que compa- * 
 rezcan dentro de treinta dálas 4 deducir. en 
d forma sus derechos ante este Suzgado. -»í 
l Mercedes, octubre..3 de 1969 — * Escribano j 
q Horacio A. Cazalás, Actuario. : 

1) $ 1.200.00 10jpub. 21455 Oct.21.v.nv.3. 


A ÓV['[PE 


EDICTO, — Por disposición del señor Juez | 
Letrado de Primera Instancia de Soriano, sey 


MARTIN CORNELIO ARAMBURU, citándose Y É 
h emplazándose a los herederos, acreedores y de- 
más interesados para que comparezcan den- 
Á tro de treinta días a deducir en forma su$¿ 
E derechos ante este Juzgado, — Mercedes, 0C- 
tubre 2 de 1969, — Escríbano Horacio A. Ca. y 
zalás, Actuario. 

1) ' $ 900.00 10[bub. 21456 Oct.21-v.nv.3. 


A 


El 


ó tada en autos: MIGUEL ANGEL BENTANCOR. j 
“Pieza mandada forma”, (L.o 37, F.o 264), 68 f 
Í hace saber que por resolución de fecha 18 -del E 
corriente. se mandó hacer saber el fallecimien» ; 
Í to de Miguel Angel Bentancor, emplazándose y | 
Á citánaose a los que se crean con derecho a he-? 
redarle, para que dentro de sesenta días com- + 
parezcan ente este Juzgado con los justificati- 
vos de su parentezco, (artículo 1.125 del Có- $ 
dizo de Procedimiento Civil). — Mercedes, St. ( 
| tiembre 26 de 1969, — Escribano Horacio A. | 
IS 000.00 20! ub, 21457 Oct.21-v.nv.3. ' 
1 9 3.000.00 =P NV. 20-v.dic.3. 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCI 
DE TACUAREMBO - z 


EDICTO. “— For disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Dn de Tacuaremno: 4 
se hace saber la apertura judicial de 2 - á 
sión de IGNACIA CLEOFE o CLEOFE GONZA- 4 
ÁLEZ “de VIERA, celtándose a los herederos, f 
l acreedores y demás interesados para que cora» | 
parezcan ante este Juzgado, dentro del térmi- 
no de treinta días, a deducir en forma BUS f 
Í derechos, bajo apercibimiento. — Tacuartnm. t 
 b6, marzo 19 de 1969. —— Ma. 8. López Mo- y 
í ránd. Actuarila Adjunta. , 


1) $ 1.200.00 lojpub. 22058 Oct.28-v.nov.10. 


APAPAVIAÉX[VAXÉXÉÁ 


y 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó, 
se hace saber la apertura judicial de la suce- ft 
sión de DARIO BONIFACIO GOMEZ GRANA- f 
DA, clitándose a' los herederos, acreedores yf 
demás interesados, para que comparezcan an”- y 
te este Juzgado, dentro del término de  trein- 
lía días. a deducir en forma sus derechos. ; 
bajo apercibimiento. — Tacuarembó, octubre 
A A 1969. — Ma. 3. López Morand. Actuaria 

unta. 

1) $ 900.00 10jpub. 22066 Oct. 28-y.nov.10. 


te este Juzgado, dentro del término de trein- $ 
ta días. a deducir en forma sus derechos, + 


bre 23 de 1969. — Ello E. Bessonart. Actuario. 
1) $ 1.200.00 10¡pub. 21088 Oct.17-v.oct.30. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juezf 
Letrado de Primera Instancias de Tacuarembó, 
se nace saber”la apertura judicial de la Suco. 
sión as MALVINA COSTA, citándose a los 4 
herederos, acreedores y demás interesados, Par 


e 


a 7 Octubre 29 de 1969 


EA TA TSE . 


hace saber la apertura de la sucesión de ] 


bajo apercibimiento. — Tacuarembó, setiem- +. 


ra que comparezcan ante este Juzgado, den» 
tro del término de treinta días a deducir en 
forma sus derechos, bajo apercibimiento. - 
Tacuarembó, setiembre 26 de 1969, — Ma, S. 
López Morand. Actuaria Adjunta, 

1) $ 200.00 10]pub. 21087 Oct.17-v.00t.30. 


EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó, 
se hace saber la apertura judicial de la Suce., 
sión de BERNARDINA MELLO de FARIAS, Ci. 


tándose a los” herederos, acreedores y demás * 


interesados. para que comparezcan ante este 
Juzgado, dentro del término de treinta días 
Aa deducir en forma sus derechos, bajo APtT. 
elbimiento. — Tacuarembó, setiembre 26 de 
Freno «— Ma. S. López Morand. Actuaria Ad- 
unta. 

DE 200.00 10¡pub. 21088 Oct.17-v.oct.30, 


__ EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó, 
se. hace saber la apertura judicial de la Suce. 
sión de CARLOS PRATTO, citándose a los 
herederos, acreedores y demés interesados, 
para que comparezcan ante este Juzgado, den. 
tro del término de treinta días a deducir en 
forma sus asrechos, bajo apercibimiento. 
Tacuarembó, setiembre 25 de 1969. — Ma. Se 
López Morand. Actuaria Adjunta. 
1) $ 900.00 10¡pub. 21085 Oct.17-v.0ct.30. 


XX XP o PP o Po PV 


| JUZGADO FDO. DE PRIMERA INSTANCIA 


E PASO DE LOS TOROS 
EDICTO. — Por Gisposición del señor Juez 
Letrado de Primera Irstancila de Paso de los 
Toros, se hacé Saber la apertura de la suce 
sión de doña ANTONIA ORTIZ de LALLANA 
O. LAYANA, citándose y emplazándose a los 
herederos, acreedores y demás interesados 2 


j comparecer ante este Juzgado, a deducir en 
A forma sus derechos dentro del término legal 


— Paso de los Toros, 8 de octubre de 1969, = 
Yolanda R, de León de Díaz, Actuarla. 
1) $ 1.200.00 10ipub. 21794 Oct.24-v.nv.6. 


JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
DE TREINTA Y TRES : 


as 


EDICTO. — Por disposición del señor ez 
Letrado de Primera Instancia de Treinta y 


A Tres, se hace saber la apertura de la sucesión 


de VALENTIN LEON MACHADO, citándose a 


llos herederos, acreedores y demás interesados 
para que comparezcan dentro de treinta días 
fe deducir. en forma sus derechos. -—- Treinta y 


“res, 20 de octubre de 1969. — María Inés 
Muniz Llano, Actuaría Adjunta. wega 
EN , 


1) $ 900.00 J0[pub. 21963 Oct.27-v.nv, 


A rr ci. 


Ú - EDICTO. -—— Por disposición del señor Suez 
i Letrado de Primera Instancia de Treinta Y 


*Tres, se hace saber la apertura de la sucesión 
de LEON ELEUTERIO O LEON MARTINEZ, 
cltándose a los herederos, acreedores y demás 
Interesados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus derechos, 


== Treinta y Tres, 21 de octubre de 1969, 


María Inés Muniz Llano. Actuaria Adjunta, 
1) $ 200.00 10jpub. 21964 Oct.27-y.nv.?. : 


EDICTO. — Por. disposición del señor Juez 


Í Letrado do Primera Instancia de Treinta y- 


Tres, £e hace saber la apertura de la sucesión 
de ARTURO FELICIANO GRAÑA URIBE, 
citándose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus derechos. 
-— Treinta y Tres, 26 de setiembre de 1989, «>» 


3 María Inés Muniz Llano, Actuarla Adjuntas 


- 1) $000.00 TO[pub, 21775 Oct.23.v.nov.5. 


. a 4 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 


Á Letrado de Primera Instancia de Treínta y 
d Tres, se hace saber la apertura de la sucesifn 
ide BERNARDO MELITON TECHERA, Cl 


tándose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro de 
treinta días, a deducir en forma sus derechos, 
— Treinta y Tres, 6 de octubre” de 1969, » 
María Inés Muniz Llano, Actuaria Adjunta. ; 

1) $000.00 10/pub. 21778 Oct.23.v.nov.5. A 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Treinta Y 


A Tres, se hace saber la apertura de la sucesión 


de CONCEPCION CARIDAD NEBOT de GO. 
MEZ, cltándose a los herederos, acreedores y 


y demás interesados para que comparezcan dens 
Á tro de treinta días a deducir en forma sus 
d derechos. — Treinta y Tres, 30 de setiembre 
l de 1969. — María Inés Muniz Llano, Actua- 
í ria Adjunta. 


1) $900.00 10lpub. 21777 Oct..23..v.nov.5. 


EDICTO. — Por disposición del señor Suez 
Letrado de Primera Instancia de Treinta y 
Tres, se hace saber la apertura áe la sucesión 
de HUGO MARIA VIOCO, citándose a los 


á herederos. acreedores Í, demás interesados pare 


que. comparezcan deftro de treinta días a 
deducir en forma sus derechos. — Treinta y 
"Tres, 16 de. setiembre de 1969. — María Inés 
Muniz Llano, Actuaria Adjunta. 

1) $900.00. J0O|pub. 21774 Oct.23-v.nov.B. 


. Octubre 29 de 1969  '». NA BIARIO ORICIAB A Y FTP 
Garu A a TE A A A EN O 
EDICTO — Por disposición del señor ¿uez $ bro 58, 137, Lo 117 1.6168, L.o 117, 2.140, YU Manzana 11, solar 5, Fellclano Claucilo 


letrado de Primera Instancia de Treinta y 
* Tres, se nace saber la apertura de la suce. 
" sión de JUANA NESSAR o NEZAR de RESK o 
¿REZK, citándose a los herederos, acreedorez 
¿y demás interesados para que comparezcan 
,.Mentro de sesenta días a deducir en forma 
as derechos. — Treinta y Tres, 18 de octu- 
bre de 1968. — Hugo D. Goyenola, Actuarios 
:, 1) $1,500.00 '20[pub. 2764 Set,19-v.00ct.2./ 

. estao. OC .20- 4,006.31 


-Caducidad de Promesas de 
- — % Comvras y Ventas 


rm 


3, se- 
agri. 


f: JUAN MARIA MILA RECUERO y MARIA 
¡ISABEL TROISI DE MILA. De acuerdo a la 
Hacultad conferida a los promitentes vendeúo. 


fla e 
4 Ompromiso ylo documentos relativos a lsolar 
E pa- 
¿ádrón N.o 3.698 miároa ubicado en Trinidad 


Fa MARCELINO DHO FERNANDEZ -o a sus 
. [Téepresentantes, 
¿término legal quedó operada la caducidad de 
¿la Propuesta ylo" promesa de compraventa, 
¡Compromiso ylo documentos relativos al solar 


Flores, 
- 2 $ 7.875.00 15lpub. 20718. Oct.15-v.nov.4, 


: EL DORADO 

í_ Por haber transcurrido el plazo legal de 3 
: afios sin haberse pagado las cuotas  corres- 
 pondlentes y de acuerdo con el artículo 10 
¡ ¡de la ley N.o 9.099, se avisa a lOs siguientes 
'promitentes compradores, sus herederos o Su- 
¿cesores a cualquier título, que pasados quin. 
| ce, desde la última publicación de este avi. 
80, habrá caducado todo derecho que pudle- 
«Tan corresmonderles en 10s solares vendidos a 


¿plazo, ubicados en El Dorado, Cuarta Sección | 


¿Judicial del Departamento de Canelones, 88- 
¿£ún planos de los agrimensores Danilo 'Bog- 
¡glo y Juliv Oerviñio y cuya inscripción en la 


Oficina de Catastro de Canelones detallamos | 


: a continuación: 


inscripción N.o 8.437 del 15/9/54. manzana: ) 


' 58, solar: 10. Fidel Rodríguez, padrón 9.389, 

Inscripción N.o 8.914, del 29/7/55: manzana: 
92, solar 28. Rosalina Lima de González, Pa 
! arón 8.706 -- Manzana: 93, solar 32 Selena 
! Marichal Villalba, padrón 8.742, — Manzana: 
lp solar: 9. Carlos Héctor Bernat, padrón 


;  _Inseripción N.o 8.918, del 29/1/55: manzana: 


Ñ ” “ Manzana: 72, solar: 8, Basilio Canto, pa- 
-  . Grón 4089. — Manzana: 108, solar: 22, Hera 

mes Rodríguez, padrón 4165. — Manzana; 
. 108, solar 25, Valentín Orlando Martínez, pa. 


drón 4168 
- - 1%, Ynscripción N.o 8.916 del 29/7155, manzana: 
+- :- 17, solar 22, Roberto “Tejera, padrón 4354, 
-: Roberto Glelzer. 
¡ 2) $ 9 450 00 15[pub. 21034 Oct.17.v.nov.8. 
Ñ AAA A o 
PARQUE DEL PLATA S, A. 


Se hace saber a los siguientes  promitentes 
COmpradores: : 


apor nesto Devita Salcedo, solar 9, manzana 


» -524. 
. see Angel Catoira Bouza, solar 9, manza- 
na . 

Ana María Fernández Aristimuño, y sus pa- 
dres Héctor César Fernández Fugazob, y Ana 
Julia Aristimuño Luna, solar 9: manzana .416. 

Víctor Carmelo Marlusck RoOzanc, solar 3, 
manzana 441, 

Miguel Angel Scavarelli Altieri, solar 6, 
manzana 410. y 

Norberto Mártires González Delgado, 
12 manzana 563, todos del Balneario Parque 
tel Plata, cuyas' promesas fueron inscriptas 
con el N.0-1.479 L.o 49, 7141, Lio 57, 3711, u- 


A 


¿ recho a dichos solares 


J habiendo transcurrido el término legal, se ha. 


pumera sección judicial del Departamento de | 
-- É ores. Asimismo, de acuerdo a las disposi. É 
clones de la cttada ley N.o 9.099 previénese 


que habiendo transcurrido elf 


N.o 1, manzana B del huerto N.o 52. padrón | 
WN.o 3.698 mjárea ubicado en Trinidad, Pri. Í 
«mera sección judicial del departamento def 


. 72, solar: 7, Elsa Bueno Caráozo, padrón 4088. | 


l arambilleto Gfmenez. 


Luls M. Blanc Triunfo, solar 10, manzana | 


Noya. . 


solar 


arcfa, 
Manzana 11, 
Manzana 11, 
ben Olivari, 
Manzana 12, 
Manzana 12, 
Manzana 13, 


bro 117 y 9.309, L.o 128, respectivamente yiG; 


solar 9, Wilder Braan Robao. 
Parque del Plata, que la falta Solar 12, ¿ullo Olivari y Ru. 
de pago de las cuotas convenidas durante el 
blazo establecido por el articulo 10 de la ley 
N.o 9.099, ha determinado la. caducidad de 
las promesas de compre venta referentes e 
€s0s Solares, 

En consecuencia, a los quince días siguien- 
tes al de la última publicación de €ste aviso, 
Quedarán operadas dichas. caducidades, 

Este aviso comprende también a los suce- 
Sores a título universal O singular y a todas 
aquellas bersonas que se consideren con de- 


solar 13, Blanca Gambetta. 
solar 23, José Vigo Toja. 
solar 2, Mario Leoncio Barrel. 


Manzana 13, solar 6, Luisa Lavega de Vie. 


Manzana 13, solar 11, José Lorenzi y, 
lo Esteban Martinelli, 

Manzana 13, solar 12, Valentín Burlan y 
Carlos MartinelH. 
Manzana 13, solar 16, 
tros. 

Manzana 13, solar 17, Paulina Nelly Vera, 
Manzana 13, solar 20, Hilda Ubo de Bláeau. 
gen aDzana 13, solar 24, Sebastian Regensbur. 


. Ema Mendoza 
2) $ 11.550.00 I5¡pub. 21661 Oct.23-v.nov.12, y 


PARQUE MONTE GRANDE 
Conforme al artículo 10 ley N.o 9,099 y 


q “e saber la caducidad a los siguientes promi. Manzana 14, solar 2 Orosmán Suárez, 
y Sorlos compradores O a sus SUcesores a cual. Manzana 14, solar 19, Marlo Silva. 
quier título; Manzana 14, solar 3, Enrique De León. 
Manzana 2, solar 3, Dardo Angelero, Manzana 14, solar 12, Eduardo García. 
Manzana 2, solar 12, Pedro Ubaldo y Pé. Manzana 14, solar 20 Américo San Andrea. 
áro Perdomo. Ñ j Manzana 14 ' solar 21, Américo San Andrea. 
f Manzana 2, solar 14, Luis Alberto San Jor-¡ Manzana 15. solar 5, Ismael Roman Herrera, 
l ge. Ñ : Aza na 15, solar 15, José Oscar Lambru. 
f Manzana 2, solar 16, Dante Espósito, Manzana 16, solar 1. Carl N 
ú , . os Alberto Ferrer 
Manzana 2, solar 19, Oscar. Friglo. p Manzana 16, solar $, Ester Aranda de Pa. 
checo. 


Manzana 2, solar 25, Isabel Ramírez de Cur- ] 
si 19, solar 1, Murat Machado. 
19, solar 3, Miguel Britos. 


Manzana 


Manzana 2, solar 26, Isabel Ramírez del Manzana 


| Cural. . Manzana 19 solar 4, Gervasio García. 
Manzana 3, solar 1, Antonio Tosi, Manzana 19, solar 5, Elsa Malena de Gamba. 
Manzana 3, solar 4, Luls Alberto San Jorge. ] Manzana 19, solar 9, Angel Baldomir Sos. 
Manzana 3, solar 6, Nimbilina García de Manzana 19, solar 20, Carlos Carbone. 

Silva. Manzana 20, solar 4, Diego Fermín Márquez. 
Manzana 3, solar 11, Aldo Augusto Costa. Manzana 20. solar 15, Letanfex Rodríguez, 
Manzana 3, solar 12, Teobaldo BorelH. Manzana 22, solar 3, Cullo César Ferrizo, 
Manzana 3, solar 13, Milena Pensado de Manzana 22, solar 8, Adan Perelra, 

Posse. Manzana 22, solar 9, Abayubá Hernández. 
Manzana 3, solar 15, Juan Carlos Pensa] Manzana 22 solar 10, Jesús Barros. 

do García. . Manzana 22, solar 11, FP . 
Manzana 3, sclar 16, Osvaldo Brenilo Pen. Manzana 22, solar 12, do O Co 


sado Gareca. brera, 


Manzana 3 solar 19, Leopoldo Valerde. Manzana 22, solar 18 Nelson Aneel Alvarez, 
Manzana 3, solar 20, Rebeca Miller. : Manzana 22, solar 20, Benito Marroche.. : 
Manzana 3, solar 21, Rebeca Miller, Manzana 23, solar 8, Ema Pérez de Váza 
Manzana 3. solar 22, pBebeca Miller. quez. : 
anzane 4, solar 4, ctor Denis. Manzana 23, solar 9, Eugento Guerra. 
Manzana 4, solar 5, Elsa Villamarin de Manzana 23, solar 13, José Luis García. 
Kenmorle y Walter Villamarfn. o Manzana 23, solar 14, Bernardo Allegue, * 
Manzana 4, solar 6, Pedro Doroteo Muñoz. Manzana 24, solar 4, EnMk Kersten. 
Manzana 4, solar 11, Zunílda Plorini de Manzana 24, solar 5, Erik Kersten, : 
Martínez, o Manzana 24. solar 6, Luis Alberto Cardallo 
Manzana 4, solar 17. Ernesto Vanis. Manzana 24, solar 8, Teresa de Riveron, 
Manzana 4, solar 18, Luis Alberto Carrasco. Manzana 24, solar 12, Francisco Silvelr, 
rr anzana 4, solar 20, Roberto Varela La- Manzana 24 solar 20, Diego Coitifñio, 
aya. Manzana 24, solar 22, v0 arl ON. 
Manzana £, solar 21, Wáshíineton Sum, zález, - : se Carlos Gon 
Manzana 4, solar 23, Salvador Meneses, Manzana 27 solar 3, Roberto Sosa. 
Manzana 5, solar 1, Carlos Alberto y Fer- Manzana 27, solar “6, Trinidad Bón de 
nando Fernández. Quinteros .- 


Manzana 5, solar 5, Alberto Saldivia. 

Manzana 5, solar 14, Margarita Sanjurjo de 
KEovacs.. 

Manzana 5, solar 15, "Tomás Rissoto. 

Manzana 6, solar 16, María Magdalena Sán- 
chez de Salertí, A 

Manzana 7, solar 13, Aniceta Velázquez de 
Valcechi, 

Manzana 7, solar 15, Paula Quintana Fe- 
Treira. 

Manzana 7, 
món Alvarez, 


solar 


solar 16 Hugo Melgarejo y Ra. 


Manzana 7, solar 21, José Castro Jglestas., 
Manzana: 8, solar 4, Angel Odazzlo FerloM. 
Manana 8, solar 7, María del Carmen Rosa, 
Manzana 8, solar 11, Silvano Birrie). . 
Manzanz $, solar 12, Mirtha Mary Sand. 
Manzana 8, soler 14, Jorge Ruperto Diego. 
Manzana $8, solar 15, Rosalía Postay de 
Kropman .. 
Manzana 8, solar 16, Mario Zarzurl, 
Manzana 8, solar 17, Mario Zearzuari 
Manzana 8, solar 24, María Luisa Castillo 
de Magallanes. 
Manzana 9, solar 2,' Miguel Gerudio Gon. 


Manzana 27. solar 20, ¡Adolfo Berra. 
Manzana 27, solar . Juan Fernández, 

Manzana 23, solar 1, Gerardo Martín Suí. 
rez. 

Manzana 28, 5, Jesús Montielio y 
Alberto Mouret, - 
Manzana 23, solar 15, Carlos Carhone. 

Manzana 23, solar 17, Héctor Watser., 
b Manzana 23, solar 18, Gilberto Ratl Ca. 
ral. 
Manzana 29, solar 4, Jorge y Alberto Díaz. 
Manzana 29, solar 8, Carlos Aloy. 
Manzana 29, solares 9 y 10, Isabel Amiíll. 
vix de Toledo. . Ñ 
ptanzana, 29, solar 11, Juvenal Antontó Mar. 
tínez. 
. Manzana 30, solar 1, María Inés Vidal de 
Fatardo. A 
Manzana 30, solar 4, Juan Cardozo. 
Manzana 30, solar 8, Héctor Rabon!. 
Manzana 30, solar 9, Wynnle Zambrano. 
Manzana 31, solar 2, Washington Alberto 
Almada. 
Menzana 31, solar 6, Blanta Bentos de Mi. 
rabal. . 4 
Manzana 31, solar 7, Elsa Barrios y Elida 


zález, , 
Manzana 9, solar 3, Enrique Washington | de Gimenez. 
Villamarin. Manzana 31, solar 9, Rosa Vázquez de Jach!, 


Manzana 9, solar 10, Walter Marifio. 


Ñ r 12 a1 e. 
Roberto E Manzana 31, solar 12, Ra Dupr 


Manazena 31, solar 17, Nelson Ferran, 
Manzana 31, solar 19, Jullo César Uitron, 
Manzana 31, solar 20, Luis Beltrán Alfonso. 
Manzana 21, solar 21. Vital Pelayo Alfonso. 
Manzana 32, solar 2, Nemecto Adan de León. 
Manzana 32, solar 3, /ullo César Emed y 
otros. 
Manzana 32, solar 5, Marcelina Alvarez. 
Manzana 32, solar 6, Manuel Rodríguez Y 
Alejandrina Gómez. 
Manzana 32, solar 7, Javier Pereyra Ne. 
ves. 
Manzana 32, solar 8, Mario Belllzzi, 
Manzana 33, solar 1, Héctor Stabilechaga. 


ras. 
Manzana 33, solar 2, Liborio Cadena Pam: 
1 


n. 
P Manzana 33, solar 10, Carmen Francisca Bárba. 


Manzana 9, solar 12, Urubay 
Manzana 9, solar 14, Carmen Risso. 
Manzana 9, solar 15, Carmen Risso Pérez. 
Manzana 9. solar 16. Eugenia Arambillete 
Manzana 9, solar 17, Amanéa Gímenez de 

Arambillete, * : 

Manzana 9, solar 22, Mario Ferreira. 
Manzana 9, solar 24 "María Marin de_Gon- 
zález.. e” 
Walter 


Manzana 10, solar 4, Esperanza 


Manzana 10, solar 5, Basillo Szymuczuk Da» 
nilovich. 


Manzana 10 solar 11, Irma González de 
Blanco. 
Manana 11, solar 3, Sofía Morales Silva. 
Aanzana 11, solar 4, Luis Alberto Fernán. 
ez. : . 
Y 


, 


 dinarta será el siguiente: 


DEI A 


“Octubre 29 de 1969: 


A se 


E . QLARID ORIEIAS 


Manzana 33, solar 11, Juan Muñoz Ibañez. Wotá. cu, Los accionistas pueden registrar, - 10) “Solicitud de camblo de autoridades: 
Manzana 33, solar 14, Agustina Machado sus acélonés o certificados, hasta la ee ES Destenación de nuevas autoridades; Y: 


dla Percincula. o Sl día fijado para la asamblea. —-Monte-)3.0) Designación de dos asambleístas para firo, 
Manzana 33. solar 19; Jorge Ruperto Diego. [| PAra. Zirmar el acta, conjuntamente con -€lji mar el acta conjuntamente con el Presidents | 
Manzana 34, solar 1, Peúro Callegarl. presidente y secretario de la asamblea.. y Secretario. : 1 


38, solar 2, Luis Pratto. (video, noviembre de 1969. -— El Directorio, 
nd: 34, Solar 3, Adelina García Cas- 3) '$ 5,600.00 10|pub. 21254 Oct.20-v.0ct-31. -- 1 plea, los sefiores accionistas deberán inserie i 


taño. o . . A A A A Al bir con dos días de ant'tcipación, sus acclos: 
Manzana 35, solar 6, Pedro González Silvera. COMPANIA SALUS $. A. ¿2 «¿089.0 certificados de depósito bancario, según | 
Manzana 35, solar 7, Román Erminio Castillo. 67.2 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA”. .¿ norma jurídica correspondlente. — Montevío | 


- Manzana 35, solar 10, Adillo Brum. Convocatoria : - E 

Manzana 35. so/ares 12 y 13, Hilda Olvera De conformidad con los artículos 18, 20, 23, 

de Solares. E EE _27 SA Buestros Estatutos, se init a. _IMMRROROA 
Ñ +4 os señores Accionistas para la Asambita - - CON 

Manzana 92 cor 2: Wenceslao Bondad y | Betal Ordinaria, a electa ion la. Bolga OS Pooucito por. la asamblea 

Graciela Ayala. de Comercio, para considerar la “siguiente general ordinaria realizada el día 25 de Ste, 


 deo, 24 de octubre de 1969, —' El Directorio. | 
3) $ 1.240.00 3ipub, 22132 Oct.28-v.nct.30. +, 


Manzana 36, solar 1, Alejandro Minettl.-“> f Orden del Día: tiembre de. 1969, convócase para la asamblea”; 
Manzana 36, solar 6, Justa Correa de Chagas. 1.0) Designación por el Presidente, de tres general extraordinaria a realizarse el día A 
“Manzana 36, solar 8, “Roberto Daset. Accionistas. alos efectos del artículo *7 de los| de noviembre de. 1969. a las 16 horas, en el; 
Manzana 36, solar 10, Tomás Machado. Estatutos; 2.0) Memoria, Balance General, local de la calle 25.de Mayo 477, Esc. 53, a; 


Manzana 37, solar 1, Marlo Correas - Cuenta de Pérdidas Ganancias,- Informe de¿ efectos de considerar la sigulente orden dez 1 
y alanzana 37, solar 6, Roberto Rodriguez Ma- la Comisión Fiscal, Distribución de Utilidades, | E j i 
yTO» AR correspondientes ai Ejercicio de 1968169; 3.0) 
Manzana 27, solar 8, María Mercedes Suárez. | Retribución a los señores A áe 
Manzana 37, solar 10, Homero González Y ¡ Contabilidad, correspondiente al Ejercicio de 
Noemt de Kum. * - . ' 1968/69; 4.0) Reforma de los Estatutos Socia- 
Manzana 37, solar 17, Héctor Abelino Barreto. les; 5,0) Autorizar al Directorio para efectuar 
-Manzana 37, solar 19, José Pedro Cortes. capitalizaciones de Reservas; .6,0) Designar dos 
Manzana 38, solar 2, Angela de Gómez de Sa- [| de los Accionistas presentes,” para/ firmar el 
acta de esta Asamblea, con el Presidente Y 


lazar . . Ñ 
Manzana 38, solar 5, Ricardo y Luls Mera Secretario: de la Sociedad. (Art, 23, “Inc, AY) 4 
> : Nota 1, — Franscurrida una hora después $ 


Mera, - . . . 
Menzana 33, solar 9, Milton Tejera y Zulma de -la indicada para la realización de la ASQm.| 
A : blea, ésta sesionará con cualquiera sea el 


Milán .- A , e 5 5 5 5 5 A 
número. de "los presentes y del Capital Te- (NTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO 


2.0) Designación de dos accionistas para fit= 
mar el/acta de la asamblea. A 
Depósito de acciones: Hasta el 11 de -n0s; 
viembre de 1969, : 

3)" 3 640.00 2[pub. 22078 Oct.28-v.oct.29. 8 


Manzana 30, solar 15, Leonidas González “de 
. 99, , y | presentado. (Art. 26). S No 094 
A anzana 39, solar 17, Faustino Tabarez. TI; — Do conformidad con el artículo 20 de | DEPARTAMENTO DE ARNUITEOTORA E 
Menzana 39, solar 18, Marcelo Mauro Linera, ta tutos, Y > q decreto, ión 
.” 4 » e. e julio de y 
a 39, solar 21, Leonza y Mareco de do este Directorio, 198, señores Acclonistas qe 
. . 7 seen concurrir a esta samblea, eben On 
q anzana 39, solar 22, Pedro Isauro Fernán. positar Jas acctones o, certificados de taspitu-/ 
Za - ciones Bancarias, en el Banco de Montev 
Manzana 40, solar 8, Nina Martínez. (casa central), dalle Rincón esquina Misiones. | 
LANZADA 40, solar 11, Bolívar Fernández POr. a Registro EN Acclonistas, será pplerto en 
. . nstitución ancarla €. a . del CO. 
- 2) $ 67.200.00_15]pub. 21845 Qct.28.-v.nov.17. | rriente mes y- se. cerrará a las 15 horas del NA D. de MACHADO; CARLOTA ARNALDI dei 
; día anterior a la fecha - establecida para esta! FABÚLLO: VICENTE RE; PASCUAL CATH=: 
, o - ESTI — El Directorio. NA: FRANCISCO ESTEBAN AGULLO: GAs 
Y onvecalorias 3)/$ 11.760.00. 12|pub. 21066 Oct. 17-4.noy.3. Ú LINA” PEREYRA; RAMONA DIAZ de MAS: 
> . A 
res a E Í : : ¡ : 
Comerciales 


Ls. URBANISMO - 3: 
- "DIRECCION DE NECROPOLIS A 
- —* Emplazamiento. pd 


erópolis de la Intendencia Municipal de Moni; 
tevideo. la titular del derecho del sepulcro. 
-2101 del cementerio del Buceo, solicitando trase? 
tadar con destino al Osario General, los sizf 
gulentes restos: EUGENIO RESTANO; JUAS 


" . . UCHADO y ANGELA  RONDANDELLT de UC: 
ROSEMA .S;: A. Ñ Lor “LI Se hace pública está petición previntén: 
SEGUNDA CONVOCATORIA . ¡dose a los que se creyeren: Con derecho z 


- Se convoca a los señores faS7 Y los restos, que tienen 90 días vera darles) 
la asamblea «general Señores accionistas para otro destino: vencido el término se procederá; 
do 1069 e las 11 horas. y So | ZOmo se, sollolta. - — Montevideo, 10 de ses; 
minutos en el focal de la calle Rambla Pran- | 'lémbre de 1963. -— La Dirección. dl 
klin D. Roosevelt 440, a fin de. considerar 4) $ 31.500.00 90|pub. 19764 Oct.6-v.feb.18. 
la siguiente orden del día: - - al 
a de Consideración ds e memoria, estado 
h amente, en. el local de da ca-k situación, cuenta de rdidas y gonan- 
a o ERC - E cias e Informe del Síndico, correspondientes 
El orden del día para la asamblea ordina- | al ejercicio finalizado el 30 de junio de 
sl será, el siguiente: 1 tado de pérdidas JN En Elección ds Directorio y Síndicos; 
0 alance genera estado ES. estenación de dos accionistas ir- . 

y ¿Shancias por el ejergleto finalizado el 3if mar el acta. . para 7 p extravío In primitivo o | 
de diciembre de 1968, así como memorla_ Y El registro de acciones deberá efectuarse E quie P o: derech ara inters? 
ao: alstribución de utilidades; — 2.0) | hasta con tres días de anticipación al: fijado e e e ncido el término 80. 
Elección: de Directorio para el próximo ejer. k para la asamblea. — El Directori A poner “sus reclamos. Vencido € rmino E 
" rectorlg. --. procederá en consecuencia. — Montevidoo, 10 


: 3. E onista Para; » o d A 
ciclo; 3.0) Designación de un acelonisió P 3) $ 1,200.00 Apub. 21976 Oct.27-w.oct. Zo,” [te octubre de 1969. — Lá Dirección. _- -* 


firmar el acta. - 
A 5 


El orden del -día para la asamblea. extraor- - 45.6 3.200 00 10kpub, 20266 Oet.18-v.oct 29. » 
: RODIFSO'HNOS. S. “A, e e _ a ” 


Se convoca a la asamblea órdinaria. a: ce. | 


Tin aia do dócacceas 5-Disolución y Liouidación 
1) Consideración de memoria, balance ge- : de Sociedades Conyurales 


siguiente orden G31 11: : 

| neral y estado de pérdidas .y - ganancias. por h 
el ejercicio finalizado el 30jjunio¡1989: 2) y 
Proyecto de distribución de: ublildades del [” 
mismo ejercicio; 3) Elección de Directorio; f 
4) Designación de un accionista para firmar 
el acta. . . CS ” 
: La inscripción de acciones se cerrará en ell 
acto. de iniciarse la asamblea. .7 a 


URIMPEX $. A. 
De- acuerdo con el artículo 20 de los esta- 
tutos sociales, se convoca a los señores ac- 
clonistas, para las asambleas ordinarias Y El 


Habiéndose presentado ante esta repartición; 
el Sr. RECTOR MANUEL EROSA. solicitando, 
se expida “título duplicado” del nicho 2909, 
del Cementerio del Buceo a nombre del señor, 
Y Manuel Erosa Ielestas, del cual es titular por; 


1.0) Reforma de estatutos. . : 
3) $ 2.400.00* Sípub. 21682 Oet.23.v.0ct.29. 


vv 


Ñ 
COMPAÑIA NACIONAL. DE CEMENTOS 5. A. 
po . SEGUNDA CONVOCATORIA ' 


' Se convoca alos señores acelonistas Para la 
Asamblea general extraordinaria a celebrarse 
el 11 de noviembre de 1969, a las 17 horas, 
en el local de la Bolsa de Comercio, :(Rincór | 
454) para tratar el siguiente orden dls. día: 
1.0) Adopción de las disposiciones prellmi.- 
niares, (Art. 42 de los estatutos); 2.0) Refor. 


a 


JUZGADO LIDO. DE PRIMERA: INSTANCIA 
. EN LO CIVIL DE PRIMER TURNO 


L. EDICTO. — Por- disposición del señor uel 
* Letrado de Primera Instancía en lo Civil de 
Primer Turno, (V 3221969), se hace saber aqua 


ma de los estatutos socteles; 3.0) Capitaliza-1 3) $ 960.00 3[pub. 21920 Oct.27-v.004:29. se decretó la disolución de la sociedad legal. 
ción de reservas; 4.0) Designación de 1013 . A e re - -de bienes de los: cónyuges CARLOS ALBERTO 
asambleístas para firmar el acta de la asam-” FRANCISCO ALONSO ADAMI S.' £. DANIELE GENTILE y MARIA EELIDA ET! 


ea. . $UÓ Se celta a los señores accionistas para la CHEVERRY + SAMACOITZ, deblendo los intes 
Ds acuerdo a los artículos 35, 36 y 37 AC asamblea general ordinaria que tendrá lugar Í-resados comparecer dentro del término de ses; 
los estatutos los “señores accionistas que er en la sede de la. calle Colonia 1801. de: esta ¿-senta días, .a -los efectos dispuestos En el are" 
- seen formar parte de la asamblea, deber al ciuda”. el día 6 de noviembre de 1068. a las [tículo 7.o de la ley N.o 10.783. — Montevídeo, 


Inscribirse y depositar sus certificados banca- ” É. y 59 a . 
Hlos O arclónes en el Banco de Montevideo, | Ss horas, para tratar el siguiente orden del $ octubre -16 de 1959 Meoría Emilia CGlelss, 


(casa central), calle Rincón esquina Misiones, 


Sorrándoso el registro el ? de noviembre de cuenta de pérdidas y ganancias e informe del «1 


) Síndico, correspondientes al ejercicio “termina 
ido el 31. de diciembre de 12968; 2.0) Proyecto 
de distribución de utilidades; 3.0) Remunera- 


69, 
Se advierte a los señores accionistas QUe 
la asamblea, eonvocada se realizará cualquie- 
ra sea el número de accionistas que concurra | 
Tube A to pontevideo. oc | iontst; ti 1 acta d bl 

re de ¿o ectorlo. accionistas pará “irmar el acta de asamblea, de bienes de los: cónyuges CARLOS AT.BERTO 

3- $ 5.120.00 8|pub. 21303 Qct.20.-v.oct.29, Pa con sel Presidente y “Secretario. MORO y MARGOT TOD FIGUERIDO, “des 
A , 


“EDICTO. —' Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo : Civil * de 


ción del Sindico; y 40) Designación de dos | ge decretó la disolución de la sociedad legal 


Se previene que para intervenir en la asam-f biendo los interessdos comparecer dentro del 
blea, los señores accionistas deberán inseri- | término de sesenta días. a lc efectos dispues. 
bir con dos días de anticipación, sus acelones í tos en el artículo 7.0 de la ley N.o 10.789. —= 
o certificados de .depófito bancario, según Montevideo, octubre 20 de 1969. — suis -Als 
' norma Jurídica: correspondiente.  — Wiontevi- | berto Campodónico, Actuario. 7 - Ñ ! 
deo, 24. de. octubre de 1969. — El Directorio. 5) $ 2.400.00 20jpub. 22117 Oct.28.v.nv.24. 


a: . Y Actuaria, Adjunta. i 
1.0) Consideración. de la memoria, balance. [| - 5) $ 2,400.00 10'pub. 22118 Oct.28-v.nv.24. . 


'" LA RINCONADA $5. A. 


So convoca a los señores accionistas: para 
la asamblea general ordinaria -a celebrarse el 
día 7 de noviembre de 1969, a las 9 horas, €n 


el local de la Avda. 8 de Octubre 2285, con y . e - 
S1 Objeto de considerar .el siguiente órden? 3) $ 1.650.00 3lpub. 22131 Oct.28-v.0ct.30. . j ——— 
Gel día: Ñ e Ta y EDICTO. — Por disposición, del señor Jue2 


1.0) Designación ds. prestdente de la asam. FRANCISCO ALONSO ADAME 5. A. Lótrado de Primera Instancia -en lo Civil de 
blea; 2.0) Consideración de la memoria, ba- Sé cite “a los señores .acctonistas para 1a( Primer Turno, se hace saber que Se decretá 
lance general, cuenta de pérdidas y - ganan- asamblea general extraordinaria que tendrá ta disolución de la sociedad legal de bienes 
clas informe del Síndico y proyecto de apli- 4 lugar en-la sede de la calle Colonia 1601, de | de los cónyuges JULIO CESAR PINELA y MA: 
cación de resultados por el ejerétcio 1968/69; | esta ciudad, el. día 6* de noviembre de 1969, | RIA DEL OARMEN ORELLANO, (Y 1781069 
3.0) Elección de directores; 4.0) Elección dela las 8 horas, para tratar el siguiente, orden | deblendo. los interesados comparecer dentro 
Síndico; 5.0) Designación de un accionista 1 del día; o - : del término de sestnta dfas,- a 108 ejectaz 


y 


o EN 


la: 1 
1.0) -Elección . de lquidador de la Sociedad: y 


El a, : - 9 
4-Dirección de Necrópolis; 


Se ha presentado en la Dirección de Nez| : 


Primer Turno, (V 194969), se hace saber que ' 


7 


* 


10 


e 


; Octubre 29 de 19659 


AS O EE ms 


INS 


dispuestos en el artículo 7.o de la ley núme- Í 
ro 10.783, -.. Montevideo, octubre 8 de 1969, 
¡+ María Emilia Gleiss, ' Actuaria Adjunta, 
; 5) $ 2,400.00 20ípub. 20817 Oct.15.v.nov.11. 
! zo 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrada de Primera Instancia en lo Civil dep 
:Primesr Turno, se hace saber que se decretó 
¿da disolución 'de la sociedad legal de — Montevideo, uctubre 6 de 1969, — Aída Li- 
¿de los cónyuges JULIO MARIO GONZALEZ Ñ DOVetsky. Actuaría Adjunta. 
¡VICENTE y LUISA SELONE PALERMO, (V 214 $ $) $ 2.400.00 20|pub. 20618 Oct,14-y.nov.10. 
¡989), debiendo los interesados comparecer den. y NA 
¡tro del término de sesenta días, a los efec- 
¡tos dispuestos en el artículo 7.0 de la ley; 
¿N.o 10.783, — Montevideo, uctubre Y de 1969. . 
”- María Emilia Gletss, Actuaria . Adjunta, 
$) $ 2.400,00 20Ipub. 20824 Oct.15-y.nov.11, 
rr . 
EDICTO. -- Por disposición del señor Juez) 
¡Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
¡Primer Turno, se hace saber que se decretó 
Ma disolución 'de la sociedad legal de 


Ade GONNET y HECTOR AUGUSTO GONNET, 
¿ y se cite a los interesados 
a que comparezcan en autos dentro del tér- 
mino de sesenta días, bajo apercibimiento ue 
lo dispuesto por artículo T.o ley N.o 10.783 


EDICTÓ, 
Letrado de 


j bienes de los cónyuges CARLOS ALEJANDRO 
VIANA ARANGUREN y CARLOTA YOLANDA 
SCHMIDT VIZCAYA, 
los interesados a que comparezcan -en autos 
f Sentro del término de sesenta días bajo aper- 
j Cibtmiento de lo dispuesto por artículo 7,0, 
ley N.o 10.783, — Montevideo, setiembre 29 de 
1669. — Afda Lipovetsky. Actuaria Aajunta. 
5) $ 2.400.00 20ipub. 20217 Oct.3-Y.n0Y.3. 


¡TTI. (V 398/9688), debiendo los 
comparecer 
tos dispuestos en el artículo 7.0 de la ey 
¿N.o 10.783, -— Montevideo, octubre 7 de 1969. ¡ 
¿Marfe Emilia Glelss, 


is 


tr A A ra 
E EDICTO. -— Por disposición del señor ¿ez 
ienenado de Primera 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
EDO CIVIL DE CUARTO TURNO 


Letrado» de Primera Instancia en lo Civil de 


tución y liquidación 


Primer Turno, (V/20411969), se hace saber que ] de bienes inteerada entre JUAN EDMUNDO 
se decretó la disolución de la sociedad lega! | LABARTHE y EUSEBIA IGLESIAS, (Ficha 1541V 
¡de bienes de los cónyuges MANUEL LOREN. 1969), citándosé a los acreedores y demás inte- 


que comparezcan dentro de 60 
días, a deducir en forma sus derechos ante 
este Juzgado a los efectos de los dispuesto 
por el artículo T.o de la ley N.o 10.783. . 

A los efectos legales se hacen estas publi. 
caciones, — Montevideo, 7 de mayo de 1969. 
— Dra. Gloria Pereda Valdez de Campalans. 
$ Actuaria Adjunta. 

5) $ 5.400.00 20/pub. 19952 Oct.?-v.noy.3. 

roer 

, EDICTO. -- Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Cuarto Turno, se hace saber que con fecha 11 
de agosto de 1969, se ha decretado la “disolución 
y liquidación de la sociedad conyugal” de bte- 
Des integrada entre RENE SANTOS ETCHART 
Y MARGARITA MARTINEZ MIRAS, — (ficha 
y 2821V/1989),  cltándose a los acreedores y de. 
más Interesados para que comparezcan dentro 
de sesenta días a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado, a los efectos de lo dispues., 
to por el artículo 7.0 de la ley N:o 10.783. co 
A los efectos legales se hacen estas publicacio- 
y ReS. — Montevideo, 11 de settembre de 1989. 
— Doctora Gloria Pereda Valdez de Campalans, 
áctuaria Adfunta, 

$)  $3.600.00 20[pub. 20100 Oct.8-v.nov.4, 


¡ZO y VISITACION FERNANDEZ, - deblendc 
e interesados comparecer dentro del término 
de sesenta días, 

1 Art. 7.0 de la ley N.o 10.783 — Montevi. 
«deo, setiembre 4 de 1969.. 

¡¿Campodónico, Actuario. 

b S) $ 2.400.00 10lpub. 19837 Ote 6-7.0ct.31. 


[JUZGADO 


LTDO DE PRIMERA INSTANCIA 
f EN CIVIL DE SEGUNDO TURNO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
í letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
: Segundo Turno. se haoe saber que se decretó la 


EMILIA VALVA y .HEC- 
, RUBEN MININNI, (Ficha D 1.25), y 
Que se cita a todos agutllos que tuvleren In- 
É berés para que comparezcan a deducir Sus 
¡derechos en los respectivos autos dentro de 
+Besenta días, — Monteviteo, 7 de octubre de 
11269. -- Jullo Mata. Actuario Adíunto, 

e. 5) $ 2,400.00 20ipub. 20666 Oct,14-v.nov.10, 
Ep rro 

. EDICTO. 

Letrado de' Primera Instancia en lo Civ de 
pSegundo Turno, se hace saber que se decretó 
Praga jución y liquidación de la sociedad con. 
: a)” 
“WILLY HUBER o GUILLERMO HUBER y MA. 
$ (ficha C|1168'989), y 
Que se cita a todos aquellos que tuvieren tn. 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE QUINTO TURNO 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Quinto Turno, doctor Fernando Mier Nadal, 
3e hace saber que por auto de fecha 4 de 
agosto de 1969, se decretó la disulución de la 
sociedad legal de bienes fntegrado por los 
cónyuges MARIO MENDEZ UMPIERREZ y DI. 
VA CACCIA RIOS, 

Y a la vez se cita a los acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro de 
sesenta días bajo apercibimiento de lo dis. 
Dueste vor el artículo 7.0 de la ley de 18 de 
Setiembre de 1946, Montevideo, agosto 6 
de 1969, — Rafael Charlo Olivera, Actuario 


5) $ 3.000.00 20(pub. 20213 Oct.9-Y.nov.S. 


E 5) 

i o ronca 
iz EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
¡Letradó de Primera Instancia en lo Civil de 
Segundo Turno, se hace saber que se decretó 
bla “disolución y liquidación de la sociedad con. 
Fyugál” integrada por RUBEN ABEL RAVERA 
'Y PALMIRA CARRASCO, (ficha B[1088/69), y 
¿que Se cita a todog aquellos que tuvieren inte. 
Tés, para que comparezcan a deducir sus de- 
pirechos en los respectivos autos, dentro de se- 
senta días. — Montevideo, 3 de octubre de 
¡1969. — Judo Mala, Actuario Adjunto. ] 
¡" 5)  $2.400.00 20|pub. 20099 Oct.8.v.nov.4. . : : 
$ (JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE SEXTO TURNO 


EDICTO. — 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Sexto Turno, se hace saher Que se decretó la 
disolución "y liquidación de la sociedad legal 
de bienes y deudas constituída por los cón- 
yuges GLEY EYHERABIDE PERDOMO Al- 
¡BA GRACIELA MANTARAS LOEDEL (C 328169), 
y que se cita y emplaza a todos aquellos que 
tuvieren interés. para que comparezcan a de- 
duelr sus derechos en los respectivos autos, 
dentro de sesenta días, — Montevideo, octu- 
¡bre 22 de 1969. — José Tomás Pertifa, Ac- 


¡JUZGADO LDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
o EN LO CIVIL DO TERCER TURNO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
«Letrado de Primera Instancia en lo C!vil de 
**Percer Turno (D|164/968), se hace saber que 
Se decretó la disolución” y liquidación de la 
sociedad de bienes de los cónyuges ANTO. 
¡NIO INACIO PERES y MARIA DIAS CORTIL 
¿NHAS y se cita: a los interesados a que com. 
bparezcan en autos dentro del término de 60 
¡días bajo apercibimiento de lo diepuesto por 
¡el Art. 7.0 ley N.o 10.783. -— -Montevideo, 
p¿octubre 21 de 1969, — Alfredo + Llugain, 
“Actuario, : 


É - . tuarlo. . 
ps 2.400,00 20ipub, 21951 Qct.27 vnov.21 5) $ 2.400,00 20ipub. 22119 Oct.28-v.nv,24, 
l- EDI . == Por disposición del señor Juez q€gAA—KA—AKA 


EDICTO. -—- Por mandato del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Sexto Turno, se hace saber que se decretó la 
disolución y liquidación de la sociedad legal 
de bienes y deudas constituída por los cón- 
¿yuges LUIS ALBERTO LACAÑO DELISA y 
JUANA GRACIELA. ZEPEDEO LOPEZ, (€ 
244169), y que se cita y emplaza a todos aque- 
llos que tuviere: interés, para que comparez- 
can a deducir stis derechos en los respectivos 
autos, dentro de sesenta días. — Montevideo, 
petubre 22 de 1969. — José Tomás Pereira, Ac- 
uario, 

5) $ 2,400.00 20/pub. 22121 Oct.28-v.nv.24. 


ps CTO, 
[merca de Primera 


illa disolución y Mauidación de la sociedad de 
i“blenes de los cónyuges VICTOR MARJOVSK? | 
¡y CATALINA WOLMAN, (D 37211969), y  8e 
Jetta a los interesados a que comparezcan en 
¿Butos dentro del término de sesenta días bajo 
:ADercibimtento de lo dispuesto por artículo 7.0 ¿ 
Hey N.o 10.783, — Montevideo, settembre 23 de Í 
:1969. — Ral Crottogini. Actuario Adiunto. 

l» 5) $ 2,400.00 20/pub. 20655 Oot,14.v.nov.10. 

4. EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 


JUZGADO LT 


Por mardato del señor Juez” 


AN 


DO. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE OCTAVO TURNO 

EDICTO. — Por disposición del señor ¿uez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Octavo Turno, dictada en autos: JUAN CAR- 
LOS DE LA FUENTE CIANA MARIA LOPEZ. 
“Disolución y ilquidación de sociedad Conyu- 
gal”, (Ficha F 628), se hace saber que con 
fecha 15 de setiembre de 1969, fue decretada 
la disolución y liquidación de la sociedad con. 
yugal existente en los esposos Juan Carlos 
de la Fuente y Ana María López. : 

En consecuencia. se cita a los que tuvieren 
interés para que comparezcan ante este Juz- 
gado, (Cerrito 586), en los referidos Autos, 
dentro del término de sesenta días. (Ley nú- 
mero 10.783, artículo 70). — Montevideo. 29 
de setiembre de 1969. — Alberto Martínez 
Irigoyen, Actuario. 

5) $ 3.600.00 20/pb. 22031 Oct.28-v.nv.24, 

. : UAEIO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia :en lo Civii de 
Octavo Turno, se hace saber que Se dec:eió 
la disolución y liquidación de la sociedad 
conyugal integrada por LUIS ALBERTO DB. 
MARIA y SUSANA MARIA CAGNONE, (ficha 
724169), y que se cita a todos aquellos que 
tuvieren interés, para que comparezcan a 
deducir sus derechos en los respectivos au. 
tos dentro de sesenta días. — Montevideo, 
14 de octubre de 1969, — Alberto Martínez 
Irigoyen, Actuario. 

5) $ 2.400.00 20j¡pub 21940 Oct.27-v.nov,21, 

A 


EDICTO — Por disposición del señor Juez 
i£trado de Primera Instancia en lo Civil de 
Jctavo Turno, dictada en autos RUBEN FB. 
LIPE GARY Cl, SUSANA INSUA “Disolución 
Y liquidación de sociedad conyugal” (Ficha P, 
22), se. hace saber que con fecha 15 de S0- 
tiembre de 1969 fue decretada la disolución 
y liquidación de le soctedad Conyugal extg. 
tente en los esposos Ruben Felipe Gary y Su. 
3ana Insua. En - consecuencia se cita a los 
que tuvieren :nterés pera que comparezcan 
ante este Juzgado (Cerrito 586), en los refe.- 
*iéos autos. dentro del término de sesenta 
tas (Ley No 10.783, Art. 7.0). — Montevi. 
Ze0, 29 de setlembre de 1969, -— Alberto Mar. 
“Inez Irleoven Actuario. 

5) $ 2.000.00 20/pub. 19807 0O0t.8.-v.oct.31 

rr rr 


EDICTO. -—- Por disposición del señor Juez 
Getrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Octavo Turno, dictada en autos: MARIA TE. 
RESA ESTEVEZ contra RAMON REGUERO. 
“Disolución y liquidación de Soctedad Conyu.. 
21” (ficha FI574)19691, se hace saber que con 
fecha 26 de agosto de 1969, fue' decretada a 
disolución y lUquidación de la sociedad ean. 
yugal existente. en los esposos Maria Teresa 
Estévez y Ramón Regvuero, en consecuencia 
se cita a los que tuvieren interés, para que 
comparezcan ante este Juzgado, (Cerrito 586), 
en los referidos autos, dentro del término 
de sesenta días, (ley N.o 10.183, Art. 7.0). 
— Montevideo, 16 de settembre- de 1089, = 
Alberto Martínez Irigoyen, Actuario. 


'.3,v.nct.30. 
5) $3.600 00 20lpub. 19720 Oct et30, 
A e e 
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE NOVENO TURNO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juea 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Noveno, Turno, se hace saber que se decretó 
la disolución y' ltquidación de la sociedad con. 
yugal integrada por ALFONSO VARELA CO 
ELAZO y ESTHER FERNANDEZ DIAZ, (Ficha 
E 3281969), y que se cita a todos * aquellos 
que tuvieren interés, para que comparezcan 
2 deducir sus derechos en los respectivos Au- 
tos, dentro de sesenta dfas. — Montevideo, 29 
de Estiembre de NOR o César Lanata Sangul. 
netti, Actuario unto. 

5) $ 2.400.00 20/pub. 21749 Oct.23-v.nov.18. 


EDICTO. -- Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancla en lo Civil de 
Noveno, Turno, se hace saber que se decretó 
la disolución y' Mquidación de la sociedad con- 
yugal intezrada por ROSA MIRTHA HARGAIN 
contra LUTZ BERGMANN, (Ficha E 370/969), 
y que se cita a todos aquellos que tuvieren 
interés para que comparezcan a deducir sun 
derechos en los respectivos autos dentro de 
sesenta días. -- Montevideo, 16 de octubre de 
1969, — Raúl A. Avondet. “Actuario Adjunto. 
5) $ 2.400.00 20¡pub. 21748 Oct.23.v.nov.19. 


EDICTO, — Por disposición del señor Juea 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Noveno, Turno, se hace saher que se decretó 
la disolución y' liquidación de la sociedad cons 
yueal integrada por HERTHA ANHAR 
ABEND y MAJER SZLAFMYC  STOLOVICH, 
(Ficha B 2.496) y que se cita a todos aque. 
llos que tuvieren interés para que Ccomparez- 
can a deducir sus derechos en los respectivos 
autos dentro de sesenta días. — Montevideo, 
4 de ¿ctembre de ER pol César Lanata San- 

inctti. Actuario unto. 
es $ 2.400.00 20/pub. 21762 Oct.23-v.nov.19. 


EDICTO. — Por disposición dél señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Noveno Turno se hace saber que se decretó 
la disolución y Jiquidación de la sociedad con=- 


ns RANTE a + e RR 


A 


1404—C o SIARIO OKICIAS e Octubre 29 de 1969 | 
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. > . AAA EN O] 
yusal integrada por THEODOR HAMANN y ysociedad de bienes de 103” cónyuges LILIAN JUZGADO DO. DE PRIMERA INSTANCIA 
ESTELA MARGOT GIRER, (micha E 3161920), ¿ MARTEA BARRIOS y. ENRIQUE FLORENTINO EN LO CIVIL DE DECIMOCTAYVO TURNO: - 
y que se cita a todos aqneños que tuvieren ¡ LOPEZ, y se cita a 105 interesados, a que com- + EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
interés para que comparezcan -a  dequelr aus | parezcan en autos dentro del término de GU Letrado de Primera Instancia en o Civil de 
derechos en los respectivos artos dentro . de 'Jías bajo apercibimiento de 16 dispuesto poz -e1 .Decimoctavo "Turno, se hxce saber que so des 
seventa días, — Montevideo, 47 de setienbre artículo 7.0, ley N.o 10.783. Montevideo, Do- , cretó la “disolución y liquidación de la socie- 
do 1569. — César Launte Sanguinetti, Actua tubre 10 de 1569. — Alfredo i.. Llugatn, -£c- amd conyugal integrada por BAUTISTA SACIN< 


rin AGJUNto. - * . [tuario. "WO LOPEZ TOLEDO y ELIDA IRIS MARTI- 
5) $-2.400.00, 20/pub. 20252 Oct2-vinov 5. | 5) : $ 2.£00 2D[pub. 20664 Deti2,.v:nov.id. y NEZ PALACIOS, (Plokn E a511069*. y que su 
- . - — . a . A E * cita a todos aquellos que tuvieron Interés 
/ EDICTO. — Por disposición del señor Juez EDICTO. — Por disposición del señor Juez, para que comparezcan a Seducir sus derechos 


Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Letrado ue Primera Instancia en lo Givii de; en los respectivos autos, dentro Ge sesenta 
Noveno Turno 5e hoca saber que en los au Decimosegundo Turno se hace saber que $ Mas. — Montevideo, 16 de octubre de 1969. 
tos caratuladds: JORGE MONTDOR contra decretó la disclución y liquidación de la 0 |— Ral A. -Avondet, Actuario AMUNEO. 

UY YOLANDA MARTINEZ. “Disolución y ' cledad de bienos de Jos cónyuges LUIS ALBER. | 35) $ 2.400.00 20pub, 21475 Oct 21-7.10Y.17. 
Nariención sootesad. conyugal”. (Ficha o so: BES, y MARGARITA 'ELAPDIA | NN - 3 
245989) se “cita, llama “y emplaza por el “fér BE y (D 375/269), y 35e cita a los interesados, | - . 
fino de moventa días a dolia Nelly Yolanda , 2 nue comparezcan en autos dentro -del tém y LDIO TO. ad disposición al soñior Juez 
os a deducir sus derechos en /0s men- mino de fsesenta días. bajo O o | e Primera Instanela en lo Civil So 


Ve dc. 


1 
: Dec! 
clonados autos bajo avercibimiento de TOm- 20 dispuesto por articulo 7.0, ey N.O 10.183. ecimoctavo Turno, se hace saber que $e des 
brársele “defensor al oficio.  - CE | — Montevideo, setiembre 29 de 1969. — Aída cretó la disolución y liquidación de la sociom 
Y a los efectos legales se hace esta publl- Uipovetsxy. Actuaria Adjunta. 7 conyugal integrada por ARASY RODRI> 
casan. Montevideo, 20 de agosto de 1669. 4 5) $ o ades9 O0tj13-v.nowd, | GUEZ contra BTTA SOSA, «(Ficha 3 2090069, 
E César Lanata Sanguinetti, Actuario Ad» j ” a - - ¿Y Que se cita e todos squelios qhe tuvierea 
Junto. ÓN ./ : SE) EDICTO. — Por disposición del señor Juez sl AS AUTO araualr ses 
5) $ 3.000.00 SO|pub.” 18075 Set.19-4.0ct30. .- dl Letrado e Primera Tastancia en 10 Civil -8e Í ge . respectivos autos, entro 
A Ma a Y Declmosegundo Vume, se hace saber que oso: áfas. — Montevideo, 24 de setiembre 
JUZGADO ADO. BE PRIMERA INSTANCIA igascretó la distinción y iiouidación de la 30- e de 7 “César Lanata Samgotnsttl, -Actuario 
EN LO CIVIL DE DICIMO TURNO -d tedad “de bienes de los rónyueés FRANCIS+ a Ñ . 
EDICTO. —— Por disposición del señor Paez e] “JOSE .PECOÍ-ARDDINO y BLANOA BOSIO 5) .$ 2,400.00 20]pub. 21294 Dct.20.v.nv.11. 
Letrado de Primer Instancia en lo Civil e | BECOLLO “de PECCI,-(D 1131965), y se tia o 


AA A 


trad | a. ea a los interesados a qua comparezcan en 2au- EDICTO. — Por Gigpositión del señor Juez 
A A 
dr eónyuges GALA FARBER * ALFREDO ipercibimisnto, de lo dispuesto PDT artícalo Decimortavo "Inrno, se Hace 3nber Gue se Eo 
SON e E gd. debiento Lo interesados 1.0, ley N.o 10,783. — Mentevidso, Detubre : decreteio la «¿disolución Ye lA socieand conyus 

4 ( Bd a, ze pe y a e 3 de 1569, — Aída Lipoveisiy. Actuaria Ad” | gal de bienes existente entre VORGE ARIAS 
comparecer dentro di érmino de sesenta j¿¿ : y SYLVIA KONINCKX, (Ficha E 3251565). 3d 


onta. 
días, a los efectos dispuestos en el artículo 5) :$ 2.£00.00 20/pub. 25216 Det.9-v.nov.3. 


To de la 1oy N.o 10.783. — Montevideo, -Octu- k 
bre 7 de 1989. — -Maria Emilia Gíleiss, Actua- | 


A A 7 ¿A A 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
EN_LO CIVIL DE DECIMOTERCER TURNO 
¿ADICTO — Por disposición Sel ner e 
y _ = > y Ñ y ado e Prmiera Instancia en Jo e; 
Leiado 86 aca en A A o a. agoretado 
] 


: 4 h fecha. 26 de agosto de 1989, 86 ha - decretado 
Décimo Turno, -se hace saber que se Secretó 1 (a dizolución y liguitación de la sociedad con- 


la disolución de la sociedad legal de los cón- | yugal de bienes Int r LA! MA. o 
| aL y > egrada entre CLARA EDICTO. — Por disposición del señor Juea 


ria Adjunta 


; . . o Juzgado. a los efectos Ge lo dispuesto POr el 
5) $ .2.400.00 20/pub. 21384 Oct17.-v.nov.13. P 


artículo o de la ley N:o 10.783. 
A los efectos legales se hacen estas publi. 


e dlementira D. Coloribo. Actuaria Adjunta: 
5) $ 3.000.00 20|pub. 21063 Oct.17-v.noV.13. 
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yuges JUAN GAVEDLLO € HILDA . CAPRILE, IA LUISA GHIRINGÉELT: “TRAVERS 0S- 1 1 
(V 445989) debiendo los interesados comp3 VALDO ELIO AQUILIO TVN Ena 309, | Letrado de Primera instancta en lo Clvi 49 
Tecer «dentro del término de sesenta días a 108 | 'Vj198D),. citáíndose a los Arreeúbres y  Jemás Decimoctavo Turno, se hace “saber qne se dd 
oferto dispuestos en el artículo TO de Ja | mteresados para MUE comperczana dentro us | retó la tisolución y “fqaldarión de la Ssocies 
ley Nvo 10.783. — Montevlaso, octubre 1.0 de ¿sesenta dias » Seducir en forma Sus derechos dad conyuzal integrada por CISAR DI MEN- 
10692 Blanca Pereda de Rulz. ¡Sctuaria. 3d- || ante este Juzgado 2 dos ao lo gisoure : LA Y:BLANCA LILA ADEVEDO. (Ficha E 31) 
Junta. - : to por el aríenio 7.0 de la ley Ñ.D 10.783. 1 989), y que se cita a “odos axuelos que tus 
5) $ 2.400.00 20Ipub. 20649 Oct.14-v.nov.10. || A Jos efectos legales se hacen estas. publ.) oa interés, para. que comparezcan a dedis 
. - rta caciones. — Montevidéo, 29 de setiembre de? sir sus derechns en “yos :respertions autos. dea 
EDICTO. — Por disposición del señor .Muez * 1959. — Dra. Gloria Pereda Valdez de Cam-, to de sento Glas. eto En MN 
-Letrado Us Primera instancia en lo Civil de; PEÍADS.. Actuerta Adjunta. ra ¡ Actuario Adjunto, * - 
: ; L de 5) 3 3,600.00 20|pub. 20214 Oct.S-v.nov.. | Actuario Adjunto. E 
Dectmo "Turno 4V-221/969) 'se hate saber que se Ñ o £ , , ' , , 
decretó la disolución de la sociedad lezal ae ñl DU ear 5) $ 2.400,00 20tpob. 20502 Dct.13-v nov. 7. 
For dlpasición, 


Plenos Ue los cónyuges ATANASIO EDUARDO | JUZGADO LIDO. "DE PRINERA INSTANCIA 


OLIVERA “y ANA MARIA PERTUSSO, debiemdo | UN 10 CIVIL DM DECIMOQUINTO TURNO !, EDICTO, — For disposición úel señor Juea 


los interesados comparecer Centro del £érmino |. EDICTO — Por disposición Uel-señar Tuez ' Letrado de Primera Imstantiá de lo Civ 40 
de sesenta Ulas, :a los efectos dispuestos en 21 Cetrado de Primera instancia en lo Civil de Decimoctavo Turno, se hate Saber que se des 
artículo 70 de la léy No 10.783. — MUNÑB | ecimoquinto Turno, se hace saber aque se £retó la Siplución y liquidación de la socios 


edo oro 8 de 1969. — Maria ¿Emilk' decretó -1a .disolución y liquidación de la so- + dad conyugal integrada por ELÍAS BARBOZA 
qa eruarta o enta. ¡ *  ctedad -conyusal integrada vor “os dtimsoc ' contra JUANA DELIA SAVIOTTI Giena El 
$). $ 2.400 20 pub. 20651 Ovi.14..v.nov.10._ - GUALBERTO GARCIA VILLAMEA y TERE- unico Interés P cita a todos aqueños 0RS 

á : CU SA NELLY SILVA y que se celta a todos aque- * tuvicren interés para que Tomparezcim A des 
JUZGADO LIDO. DE PRIMERA INSTANCIA | llos que tuvieren interés para que comprisz O de Po rudo, 20 a 
EN LO CIVIL DE DECIMOPRIMER IDRNO “an a deducir: sus derechos en los tespertivos entro £e en =: > LE anterden. 

Mz autos: desitró de lus Ss a — agosto de 1969, — César LEnbta Sanzuincttl. 
EDICTO. — Por disposición del señor ¿Juez video, Abro o a Monte * Actuario Adjunto, : 
Letrado de Primera Instancia en 10. Civil de | relra, Actuarto, Ñ : 1 5) $ 2,400.00 “20Ípub. 20251 Oct.9-7.10V.3. 

p > a 


Decimoprimer Turno, se hace saber que Sel 2 e 96moo 20lpub 19838 . . 

Pla dis í S so- il. 4004 ub. - Oct.5-v.00t. 3, 1 1 

ind, e ogrndn or MEN ELL . cia S-7.00b.5 1 EDICTO. -— Por érsposición del señor Juez 
ZABETO TEÉMANN y DUMAS HUMBERTO Letrado de Primdra Instancia en io Civil do 


T h o EDICTO, — Por disposición del señor “0bz A 
ANDRADE (Fichá -D 1647), y que se cria 4 Letrado de. Primera “Instancia en lo Civil de OCÓN y ASACION da E 
todos aquellos que tuvieren interés, para “que Decimoguinto Turno, se hace saber ne se de: dad conyutal integrada por PABLO SUSTO 
comparezcan a. deduelr sus deresnos en los ¡cretó la disolución y Hiquidación de la socieded FORLÁN y PILAR CORAaZD. (Mena 3 359969) 
Fespectivos autos, dentro de sesenta días. — [conyugal integrada por MARTA LUIAN Bal» y que so cita a todos aqUelos gu) tuvicr2a 
Montevideo, 17 de octubre ue 1969. — Julio; CON y HUGO RUBEN MENDEZ y se cite, lla. interés PATA que COIMTNIERCAD a “guetr sua 
Maia, -Actuarlo Adjunto. "¡ma y emplaza a todos los que tuvleren interés “erechos en los "respesilros 

5) $ 1.800.00 20]pub. 21409 00t21-vnov,i7 ¡(para-que comparezcan e decir sus derenños sesenta “eins. — Montevicco, 3 de setiembr3 

. . e tí en los respectivos autos dentro de sesenta días. de 1969. — Gisar liatada Sanguinetti ACTUR= 

EDICTO. — Por disposición del señur Juez ¿| Montevideo. octubre 10 de' 1969. —.José T, ¡rip Adjunto. - * : a 
Letrado de Primera - Instancia en io. Ctvil de*| ?ereira, Actuario.- .. A ] " amp S09 | : 
Undécimo Turno, se hace saver que se decreté6 ¡| 5). $ 2.400 20]publ 20854 Oct.14v.nov.10. 5) $ 2403.00 20/pob. 19529 Oct 2-* net 28. 
la disalue ón É Hquidación A AAA A y nu. D BITR : 
yuenl  tntesreda o0r N SFVERI Y OLGA: A ao osa rm VZGADO LDO. Du YRITNRA INSTANCIA 
AS ORANO feina DD 403. 5 que se i9UZGADO LETRADO Da PRaMrera INSIANCIS | O CN MD 
Dita a todos aquellos que tuvieren interés | UN LO CIVIL", DE -DECOSERVO ZIRNO * EDICTO. € 
para Que comparezcan a deducir sus dere”nhos CERO. 
en los respeotivus -autos dentro de sesenta | per 


PA 


- putos Centro US 


: — Por Sisposieiba del señor Juos 
— Por mandato: del señor ¿uez trado. de Primera, Instancia de mos Picdraty 
ES0nt Ler Ly de Primera. Instancia “en lo Civil Gs 5% hace saber que con íecka 11 33 setiemtro, 
ss tri Deo se octubre de 1939. — | Deciminosexto "Turno; se hace “saber que se de e 1989. se Cecretó la disolución y liquidación 
do o 00. 20 nao A ad disolución y iiqutdación de la sociedad %e la sociedad conyugal intezraca por 105 
O - 5-v 0093 - | conyugal integrada- por SARA ESTHER LA RO. Gata ABETO Y Was 
cs — | GISQUET o LAGUISQUET y NELSON LOPEZ RIA NOÉ ERO, erándose a los interes 
JUZGADO (FDO. DE PEROMARA ¿VSTANCIA d y que se. cite a todos aquellos que tuvieran sadng mara Cue compareztar Contra del enzo 
EN 10 CIVIL DE DECIMOSEGUTNDO TURNO | interés pare: que “comparezcan 4 deducir sus de sesenta días bajo apercibimirnto de lo diso 
EDICTO, — Por disposición del seror Juez * derechos en los respectivos autos (601316) dem. "uesto onr el Art. Y.0 de la lev de 18 úe 5Us 
Letrado de Primera Tostancia en la Ciofi 4e ¡tro de sesenta dias. — Montevideo, octubre tiembre de 1946. — Las Piedras, 25 de Ss» 
Ñ Decimosegundo Turno, (D 403 969). se hace |g de 1989. — Horacio Callabet, Act. AG]. ¡tiembre de 1948. — Las Piedras, 25 de seticme 
seber que se decretó la disolurtón y liquida- J 5)  $2.400.00 20pub. 20931 Oct.20-v.nov.14 ¡bre de 1969. — Nelly García de Gómez. fc 
<clón de la sociedad de bienes de los cónvuges y A - . ] tuaria Adunta. pa 
Li PERTO ORAIZON CANO y LIVIA FPIOREN-Y BnicTo. — For mandato del señor Suez] 5) 3 3.000.00 20ipub. 19581 ¿Oct 2.9 oct 39. 
IS ent A los interesados. A que crmpa- i etrado Ge Primera Instancia Sn AS O Ud 
e Tes ado mier término -ae se- lLoecimosexto Turno. se hade saber que 58 08. SUZGADO” LDO. DE TREUNLA INSTANCIA. 
or ariículo ey o 0.383 lo drsomes. (oretó la Glsolución y Mou atión de la socia. "DE PANDO 
o o Toa 2 Attreao L. Ll” 1 DO y MAR mtegrada por O nd 
] 
[ 


a 


EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 
¡étrado de- Primera Instancia de Pando, se 
nace saber sue por resonwión de fo ha murzo 
30 de' 1999, se decretó la disolución y liquio 
dación -de de la sociedad legal Se gienes úo 

PEZ ALONZO 


gain. Actuario ¿3RO y -MARIA: MERCEDES MARTINEZ _8e 


eN , . a. PIEREO,. (A 721169) y que se cita = todos. 
5% $: 2:400.00 20/pub. 21505" Oct.22-v:n9.18. [aquellos que: tuwieren interés para que cod: 


i varezcan a deduéir Sus Jerechos én 105 TBS-- 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez | psctivos :autos dentro Ge sesenta Mas. e 

Letrado. Ge Primera Instancia en lo Civil de irontevideo, octubre -1.6 de 1989, — Horatio¿ Y MARY RITA OLMEDO CRUZ. «micha 4915 
Decimosegunds Turno (D-401/989) se- hace sabér | Calllabet, Actuario .Adjunto. : - +. E 989), emplazéndose 2 los Interesados a quo. 
que se. decretó la disolución y liquidación de la 5) $ 2.400,00 20ipub. 19590 Oct.2-7,008.29.. > SOmMparazcan Y dsducir sus Seremos en dienos 


yv 


A EDIT 


- Tresados a deducir en: forma sus derechos: den. ; 


“- artículo TO). E. a ins efectos legales se hacen | 
estas publicaciones.-=— Melo: ocombre de 1985. 


Octubre 29 de 1969 


For mita. 


ARA 
bajo apercibimiento, — Pando, sebiem. 


see 
2utos, 
bre 15 de 1985. Celina F. de Maceita, AG 
buaria Adjunta : 
cy 2,480. uv ZOipulb, 19730- Oct.6-v.oet3t, 
li 
EDICTO, — Por disposición «el reñor Juez 


¿Letrado de Primerm Instanica de Pardo. se] Durazno octubre 2 de 1269, — KR, Esndoni de ¡ saber que se ka decretado la 


hace saber quel por resolución de fecha ro: 


y liquidación de la. sociedad legal de bienes 
esposos BEERTEOVEN —PRODENCIO 
_ ARONTAGNE y LAURA. BERTA DUGROS, (FL 
:Cha. N.o 23711988), emplazándose a los .ínte- 


"tro del término. de sesenta. días, baja apercl.. 
himiento. E Ento 15. de setlembre de 198% 
to peina TF de Macelra,, Actuaria Adjunta.* 
Ss 2.400 00 20d. 19321 Qct.2y.00t.29, 
rn 
-. FUZG. ADQ LEDO, DE PRIMERA. INSTANCIA 
DE SEGUNDO TURNO DE - CERRO LARGO 
ENICTO -—- Por Esposición del señor Juez 
Letrado. de Primera. Ins 
mo de Cerco Largo, TEA en autos, ALATDES 
CUELLO y CLODOMIRO CUBDLO: “Disolución 
y liquidación de la sociedad encyueal”. (23469). 
- se bacé saber que en fecha 3 de 
Próximo pasado, se. dscrebó la disolución. y li- 
«enitación.de la sociedad legal existente entre 


. £iaides Cuello: y Cindomiró Cuello, citándoso y | 


' emplazándose, a todos los interesados que fo 
- Jieren irtarés a comparecer dentra 
-de sosenta días. bajo ¿poreibimiento de qesigs 
mársoles Defernser de Oficio, (Ley Me 10.783, 


e Mario V. Ventimigila, Actuario 


3 $ 3,000.00 2'prub, 21327 Got. 20. Y. AY. 14, 
a TIO a E a RRA 
FEZRADO LODO. PT PTA 

co Ex COLONIA: 
ADICTO, Por disposición” del señor Pue 
- Letraña de Primera lastancila de Jolomia, se 


tiembre de 1935, se decretó la discivción y il 
- Guidación de la” sociedad legal e bienes fp. 
teoroda mor los cónyuges NELSON JIERA 
DO BELELPRUSCH, BARUZZI v 
MA PURTSCEER (F. UN 
«firiore e todos los gue tu Lo interés par: p 
2 “embcarezcar dertro dol término de 
senta días, bajo apercibimiento de fo dispueste 
per el Artíero. 7 o de. la ley N.e 10,723 
35. de setiembre de 1948... — Colintx 19 
Sel Subre de 1963 
Ac wio 
¿B1.4 z 290. 05. Uma. 


SULCADO LITA DE PREMIA ENS 
DE. ROSARIO - - 

IDICTO, -— Por. disposición del * 
herrado "de Priricra instancia det 


2 ta 11S3), e! 


157 


12583 Oct. 2-v ont 92. 


mas NUIL 


Ho. -BE 
hrce saber al pública que por auto de feria 


12 de setiembre de 1039, se decretá la disolución 
y liquidación de la sociedad Isgal de bienes Mm. 
: ieereda por las cónyuges - “HILOS ALCEDES 
IGURDAN * SONNST "y. ESTHES  DELEON 
Qu AABAZZA, citándose a todos. los que-tu- 
TVieren: interés. para que comparezcan dentro de 
soconta días, bajo apercibimiente de lo dispubs 
*o ror el sftícula Zo de Ta. ley: N.o- 10. 783. de: 
X3 de satiemira de 1946. —. Rosario. 0 de $e. 
tiembre de 1902, — Escribano Hugo: Wal Tusche 


Anas 
3 53, D0L. 96 Soma», 21578 Och. $27 «nee, 
EDICTO. — Por. aisposicin' det. - señor Due 


Bbetrado de Primera Instantia de Rosario, se 
- hace saber al público que por ate de fecna 
: ISVIDNDGS, se decretó la «disolución y Hiutda 
ción de la suciedad legal de bienes Intesrad, 
" por tos cónyuges ARNOLDO FLORENTINO Si 
GUERRA LUACES y JOSEFINA ALCIRA BEA 
"“ERIZ CARRO, citándose a todos los que tu 
Mersa interés nam 1é compatercan entro 
.Ge sesenta dias. bajo apercibimiento. de le 
“dispuesto vor e) artícuio “T.o de la ler. 
'N.o 10.783 del 18 de setiembre de 198%, 


Exsario. 19 de e e 1269, — Escribane" 


Euro WYallusche, Actu 
230 $ 2.0££.00- 2h. ts Qct.G-7.0ct. 3l. 


TEDAIOCTC. — Por disposición el señor Suez 
tetrado de: Primera Instancia de Rosario, 
ace saber al público que por auto de 2e0bo 

_ 20MWiIUSGS. se Gecretó la disolución y Mquida- 
ción de la soctcdad legal de blenes tnterrada 
¿Go los cónyages CARLOS VONROTZ.RLEILS? 
- Y OTILIA ELFA RIPKE FEYXYX,. citáindose ” 
todos los. que tuvieren interés Rara que eom 
«Darezcan dentro de sesenta días. bajo aper 
tíbimiento de lo dispuesto por el Art. 7. o ds. 
ls ley N.o: 10.783, del-18 de setiembre €: 
:39%6.. — Rosario; 10 de setiembre de 1959. 
" Escribano Buzo - Waljusche, Actuario, - 
33 * -2: 000 nm 206ipub. 19754 Oct.6-w.met $1-1 =. 


o 
JUZGADO * LEDO DE: PRIUTEA, INSTANCEN 
DE DURAZNO. . 
"EDICTO, Por, disposición der señor Juez 
Estrado. de Primera: Instancia de Dúrazno: dto. 
dada en loe antes caratulados: ATILTO BAB- 
BOZA BENITEZ y ELIDA LEONOR DOS SAN 1 
: “Disolución y Siquidación de la sociedad 
conyugal” ” (C, 38369), 
“blico que con fecha 17 de setlembrS"w - 1969, 
Se decretó la. disolución y Mquida 6077 de - la 


tancia de Segundo Tur- 4 


setiembre: j 


del término 


- INSTANCIA É 
tars ember ore nor- auto de Teba 17 de se 4 


DA NILO] 


— Hugo _Nelscr Or sonia h 


se nee £ahe»- a] pú 3 


DIARIO 8E+ICIAS 

ap q e me pe 
sotiedad conyugal de los esposos. "ANO Barho. 
zo Benítez y Elida Leonor Dos Santos, citándose 
a todos los interesados 2 que COMParezcan a es 
ta Juzgado, dentro Geli término de sesenta! 
días a.los efectos dispuestos por el artículo 7.0, 
de la ey del 18 de setiembre de 19%8, == 


Rodríguez, Actuaria. 
5) $3.600,00 20/pub, 21881 Oct. 247 n0v.20, 
bE EA. INSTANCTIS 
< DE FLOR: 
— Por ispoción. del señor ¿ue? 


JUZGADO LDO.* 
EDICTO. 


L tor don Francisóo: /ardi” Abella, -se hace Sa. 
K Der” que- por. áuto de fecha -16 de sotiembre 
E del afio actuar se. decretó la «Misciución y +- 
l quidación de la sotiedad legal de btenes extse 
fento entre NETESER . MENDIOL:A. y MARIA 
' SUSANA MORATFORIO, doblendo los interesa» 
dos, comparecer ante este .Juzgado dentro de 
sesenta días. Y a los efectos legales -se A] 
estas publicaciones. (Art. T.o fey N.o 10.783). 
— Florida, 29 de setiembre de 1969, — Terestte 
Etcheverry de Taranto, Actuaria fdfunta, 

S<$ 2 400. 20 20¡pub. 20891 Oct. 167. nor.12, 

A ia 

- EDICTO. —- For disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Florida, Doc. 
tor dok Francisco Jardí Abella, se hace saber 
Qte por áuto de fecha 4' de agosto del afc 
actual se decretó -la disolución. y Hauldaciór 
de la sociedad teral de bienes gxistente Emtrz 
¡ ECNIFACIO EEY y MARIA ESTANISLATDA 
PATRON, fchiendo los interesados comparece! 
falte este urzada dentro de seserta úfas. Y 
y U-los efectos Termales se hacen estas publicacio- 
nes, (Art. T.o, Ley N.o 10.783)" Florida 
418 de: seticmbre de 12989, — "Teresita Ernghe- 
verry do Tarento. Actuarila Adjunta. 

3 $ 2. 400.00 2pu». 20892 Qct.16-".novAZ, 

EDICTO, —. Por dispustelS der soñor Juez 
Letrado €s Florida, doctor dore Francisoc. Jardl 
Abella, se hace sabor que por anto de fecha 
[9 Ce sottembre del sAn actral se Becretó a; 
disolución y Mouidación de la sociedad Jesal de 
2n3s emictento entre MARTA DIOMENES CA. 
JO Y SANTOS LEONSOTO CALTIROS. dehion- 
do 273 Ss inter-=ct0s comperrecor arta esto Juztado * 
dentro de sesenta dies. Y a tos efectos legales 


4 


— Eldrida, cetubre 2 2 de 1982. 
Tarente, Actueria Ad- 


mero 20 012 
Teresita Etche ver Ty de 


“Go*a. 
$2,400.02 0OpUb. 29338 Oct.100NovV.S. 
E 


= Por oonsiaión del señor Juez 
Catrado: ds Privasra Instencla- (a  Larwelleja, 
dMetada en los autos MARTINEZ COSTA d 
COSTA . ALCALA contra: STMON TUNOVICO 
COSTA ESTEVEZ, “Disolución avidación 


E - EDICTO. 
o la. Sortedad conyueal de Penas”. (Fa. £13 


Du 


369), se hace srber que por resolución de Te. 
echa 26 -de agosto de 1263, se hs decretado 12 

solución e la sociedad conyuesl que inte- 
gran £lesiáh Martmez Costa y Simón Ludovico 
Costa Estévez, y s3:ha mandado citar a todos. 
tos - Interesados para que dentro del términos 


de -sesenta díaz eomparercan anto: este Juz- 


gado a deducir sus derechos, — Blimas, 15 de 


iembre de 13%9.. 
as sen O, 


— Héctor Raúl Verhengo: 


3. 608; ¿00 20toub.. 2214 Oct.9-v7.nov.5. 
JUzgaDo LETRSDO BE PRIMERA INSTANCIA 
E MALDONADO: : 
“ADICTO. — Por disposición del. señor Fis 
Letrado de Primera Tostancia de Maldonado, 
dletada en autos CORALES, EERNARDING 
RNENO contra * GUTIERREZ . MARIA MAR. 
GARITA. “Disolución y liguidación de la s0- 
ciedad conyugal”. fFicha 875|969), se hace 
Saber que por resolución dictada” el 6/X1969 
se decretó la. disolución y liquidación Ze 12 
sociedad conyugal de bienes integrada pre los 
esposos. Bernardino. Benigno Corales y "María. 
Margarita Gutiérrez, debiendo lás interesados 
comparecer dentro del término de sesenta 
j días a efectos dispuestos ea ertículo 7.0. ley 
N.o 10.783. -— Maldonado, 12 de octubre de 
1969.. — Alberto Márques Rimoldi. Actuario 
5) $ 3.000.00 20lpub. 21872 Oct. 23-%.nav. ta, 


, JUZGADO. LFDO; DE PROVETA INSTANCIA 
DR PRIMEB TURNO DE PAYSANDU 


- EDICTO. — Por disvosición del safñior Jurz 
Letrado de- Primera .Instoncia. de Primer Tur. 
bo de Paysandú, en autos: ANA MARIA: VIO... 
LA de PUCHRARIOV contra JUAN ROBERTO 
¡ PUCERARIOV. “Disolución. y liquidación de 
la sociedad conyugal” .(L.o 25, F.o. 571, nú 
melo 516), se hace saber que se ha decretado, 
la disolución y Hquidación de la sociedad con..! 
¿vugal existente entre los esposos Suan Roberto 


[cero y Ana María Viola, citándose y em- Í 


blazándose a tados los-que tuvieren interés Pam 
pa que comparezcan 8 deducir gus derechos en 
¡ dichos: autos, dentro dél. blazo de sesenta días 
bajo apercibimiento de que si no comparecen 


yuge deudor. — Paysandú, octubre 26 de 1967. ¡ 
María E. Taboada de Sancassano, Actuaria, 


e tendrán acción contra os bienes del cán.. 


+ 5) $3,600.00. 20|/pub. 21898 Oct.24-v.nov.20. 


Letrado de Primera Instancia de Florida, Doc.” 


se haz e estais publicaelgnos, is To der nár. 


s 


1405 


? “EDICTO. — Por disposición del señor Jreg 
Eetrado de Primera Instancia de Primer Tu-1o, 
¿de Paysando, en autos: ¿JULIETA DÍSSTM.IZ 
de BAUTEL, contra JUAN EBASMO BAUTEL. 
; isolución y liquidación de la soctedad convua 
gal” (Libro 26, Folio 287, N.o 637), se bree 
disolución y liquia 
dación de la sociedad conyugal existente sue 
¡ los esñosos Jwieta Dissimoz » Juan Bragmi 
Bautel, 'citándose y emplazáneose a todos os 
que tuvieren- interés pares que comparezcan a 
“deducir sus derechos en dichos autos, dentro 
del plezo de sesenta. días bajo apercibimiento 


acción contra lor hienes del cónyugs . deudor. 
— Paysandó, setiembre 39 de 1989. — María E. 
Taboads de Sáncassano, Actuaria. 

5) - $3.500.00--20; ipnb, 20103 Oct. 8-v.nor.% 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de. Primer Turno, 
de Paysandú, en autos: RAQUEL 
| «a SCHTAPPAPIETRA contra OMAR SCHIAP.. 
FPAPIETRA. “Disolución y Uquidación de la 
«seriedad +onyugal”. (Libro 26, Folio 194, nú 


mero 351), se hace saber que se ha decretado” 


la disctución y iquidación de la sociedad CON 
yugal existente enmbre- los” esposos Raquel Teche- 
ta y Omar Sentappaptetra, cttándose a todos los 
que tuvisren: tnterés para cue comparezcan a 
deducir sus derechos en dichos áutos, dentro 
del lazo de 'sesenta días bajo apercibimiento de 
que si no comparecen, “solo tendrán acción con- 
tra los blenes det CÓnyuge deudor. — Paysandú, 
julto 23 de- 1969. María E, Taboada de San- 
¿assano. Actuanra, 

Sy  $3.8600: 00 S0lpib. 29104. Oct.8..v.nor.L 


DE RM NEGRO + 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Rflo NMNogto 
(Ftcha C. N. 27811969), se haee saber que 
se decretó la disolución y liquidación de la 
sotledad conyuzal de bienes del matrimonio 
NATALIA - POPOV de KOSENKO y BASILIO 
Í ROSENCO, debiendo los interesados compar 
; Tecer dentro del. término de sesenta días, a 105 
¿ efectos. dispuestos en el artículo T.o de le ley 
*N.o: 10:782. — Fray Bentos, Setiembre 17 as 
. — Esc. Jorge Walter Casllabet, Act. Adi. 
$2,400.46. 26'pub. 20893. Oct. 16-V.DOV. 12. 


A 
h A 
E EDICTO. —— Por dlspasteión del señor Juez 
[ eetrado de Primera Tostanela de Rf Msoro, 
dictuda en los sutos: EVIDIO ISMAEL FRAN+ 
A S YORA-NERIDA TMALDI de FRAN. 
SHINI' “Disolución y liquidación de la £0 
dead conyugal”, fficha €, N.o 265969), 38 
ñace saber que se decretó la ditoluctón y ls 
quldación de la sociedad confugal de bienes 
de los esvusos: Eridio lsmael Franemini y Dora 
Nárida “Pea.dr de Franchini, debiendo los Na 
] 
1 
¿ 
i 
Í 


teresadas compsterer dentro del término €e. 


loz efectos kÁispuestos en el 


sesenta dias, a 
10.783, —= Frey 


artículo T.c de la ley N.o 


Bentos. setiembre 2 de de pa — Jorge Walk - 


| ter Calllabot, Actuario Adiun 
Y 3 2. 000 we 20 ub. 19247 OSLa.y.Ort. 30... 
o a 
JUZGA o JEFRADO. DE PRIMERA INSTANCIA 
>: DE "SEGUNDO ' TURNO PE SALTO 
: EDICTO *-— Por disposición del señior Juez 
Letrado de Primera Instancia de Segundo Tur= 
no de Salto se hace saber que eun fecha 8 
de agosta de 1969. se decretó la disolución y 
Bquidación de la sociedad legal de blenes in- 
: tesiuda vor lus cónyuges EILTAM SETALEY 
¿ PUQUES e IGNACIO ANGEL LUCERO, (La 21, 
Po 25%). mE la vez, se cita a los Hereedores 
y demás interesados para que 
dentro de sesente días, baja apercibimiento 
de lo dispuesto por el artículo T.o de la ley 
Eo AS — Salto. setiembre 24 de 1969, ——. 
M, Loren . Actuario Adjunta. 
» E $ 3.020.00 20lpub. 21102 Oct.17.-v.nov.13. 
A ol 


í 
JUZGAD ADO ELFO. DE PRITIIRA INSTANCIA 
: DE SAN LOSE 
ñ EDICTO. 
Letrado de Primera Instancia de San José. se 
hace saber que por resolución Nio 7.668, de 
29 de setiembre de 1269, se decretó la disolu- 
ción -de la soctedad conyugal proveniente del 
matrimonió de JUAN CARLOS SCHETTINT € 

ILTA BERARDI VIDAL, citíndose a todos 
; los cue tuvirren 
can dentro del término de sesenta días, bajo 
“apercibimiento de que —en ceso de no com- 
parecensia— s6lo tendrán acción contra ' los 
bienes del cónyuge deudor. Y a los efectos 
legales, -.se. hace esta publicación. — San José, 
actuhre 10 de 1989. — Isahel C. Pedret, Ac. 
tuarla “Adjunta. 

5) $-:3.009.00 20/pub. 22015 Oct, 28-v. nv..24., 


EDICTO. 
¡ Letrado de Primera Instancia de San José, se 
hace saber.que vor resolución N.o 5737 de 13 
de agosto de 1969, se decretó la disolución y 
; liquidación de la sociedad conyugal proveniente 
del matrimonio de MARTA ISABEL OTBEGUY 
y EDUARDO PARODI, citándose dentro del 
término de sesenta dias, bajo apercibimiento 
de que en caso de no comparentia— sóla 


de dre. si no comparece, solamente tendrámw. 


TECHERA . 


DES LFDO. DE PRIMERA INSTANCIA. 
R 


comparezcan . 


— Por dispos Leláa del señnr Suez 


interés para que COMPplIez= * 


- Por deposición del señor Suez 


1406=C 


A EDAD 


tendrán acción contra los bienes del cónyuge 
deudor. -r” San José, setiembre 17 de 1969. — 
Isabel] C. Pedret, Actuarta Adjunta. 

5) $ 3.000,00 20]pub. 20977 Oct.18-v.nov.12 


O 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de San José, 
so hace saber que pur resolución 7,465, de 23 
de setiembre de 1969, se decretó la álsolución 
de la sociedad conyugal proveniente Gel ma.! 
trimonio de MARIA: MARTINA TRUJILLO RO- 
DRIGUEZ con FAUSTO GRENE CHIAPPA, 
tándose a todos, los que tuvieren interés para 
que comparezcán dentro del término .de Se- 
senta días bajo apercibimiento de que en 
caso de no comparecencia, sólo tendrán ac- 
sión contra los bienes del cónyuge deudor. 
San José, octubre 6 de 1969. — Isabel O. -Pe-| 
dret. Actuaria Adjunta, . 

5 $  3.000.00 20|pub. 21727 Oct.23-v.nov.19. 


A A 
JUZGADO LIDO. DE PRIMERA INSTANCIA | 
Ñ DE SORIANO . . 

EDICTO. — En autos: CLAUDIO NUÑEZ 
y EDELMA ROSA MAROZZI. “Disolución Y 
liquidación de sociedad conyugal”. (Ficha ná- 
mero 867), se hace saber que por resolución 
de fecha 13 del corriente, se -decretó la ál. 
solución de la sociedad legal de los nombra-- 
dos, citando y emplazando a todos los tnte- 
-«resados por el término de sesenta días bajo 
apercibimiento de lo dispuesto en la ley ná- 
mero 10.783. — Mercedes, noviembre 22 del 
1968. — Esc. Hora0lo A. Cazalás, Actuarlo. 

5) $ 2.400,00 20Ipub. 21458 Oct.21.v.nov.17 


o. 


EDICTOS. — En autos: LIA CARRICABO- ] 
RU de CORVI clALEZANDRO DUMAS COR. | 
VI. “Disolución de sociedad conyugal”. (Fi- 
che N.o 742), se hace saber que Dor resoltr ; 
ción de fecha 11 de octubre de 1968 £8 de- 1 
cretó la disolución y Mauldación da la so-|] 
ciedad legal de los nombrados citando y em- 
plazando a todoez los interesados por el tér. ¿ 
iminn de sesenta días, bajo apercibimiento dep 
lo dispuesto en la ley N.o 10.783. — Mercedes, | 
setiembre 17 de 1969. — Esc. Horacio A. Ca- 
zalás, Actuario. - Ñ 

5) $ 2.400.00 2Qpub 21459 Oct.21-v.nov.17. 

a 

En autos: AURORA MABEL LACEROT el 
ETGO CESAR CARDOZO. “Disolución de £0- 
ciedad conyugal”. (Ficha N.o 12) se hace saber ¡ 
que por' resolución de fecha 29 de noviembre j 
del corriente afio se decretó la disolución y un; 
quidación de la sociedad legal de los nombrados | 
citando y emplazando a todos los interesados 
por el término de sesenta días bajo apercibt- 
miento de lo dispuesto en la ley N.O 10.783. 
-— Mercedes, diciembre 13 de 1968. — Esc. Ho- | 
racto A. Cazalás, Actuario. 

5) $2.400.00 20/pub. 20372 Oct.10-v.nov.8. | 


y 


AAA o 5 5 a 
_ JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA | 
DE PASO DE LOS TOROS : 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Prmiera Instancia de Paso de los 
Toros, dictada en autos: ROSS LITVINOFPF 
y TAMBASCO ESTELA. “Disolución y liqui- 
dación de sociedad conyugal”, (A N.o 601969), 


se hace saber que con fecha 1.0 de agosto del¡ venta 


año en eurso, e ha decretado la disolución 
. y liquidación de la sociedad conyugal extsten- 
te entre los esposos Litvinoft Ross: y Estela 
- Tambasco, citándose y emplazándose por 
término de sesenta días a todos los que ten. 
gan interés en ella, — 
de agosto de 1069. 
de Diaz. Actuarta. 
5) 8 3.000.00 20lpub. 


— Yolanda R. de León 
91185 Oct.17-v.nov.13. . 


A RE 
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA N Cotario contra MARÍA 


. TREINTA Y TRES _., : 

EDICTO. — Por resolución del 20 de agosto 
de 1959 se decretó la disolución y liquidación 
de la sociedad conyugal de JOSE RAUL MAL- 
DONADO y ANA MARIA POSSE, emplazándo-' 
Be por el término de sesenta días, — Trein- 
ta y Tres, 9 de octubre de 1969. — Dra. Ma. 
ría Inés Muniz Llano. Actuarta Adjunta. 

5) $ 1.200.00 20]pub. 21766 Oct.23-v.nov.19. 


EDICTO. — Por resolución del 2 de 
de 1969, se decretó la disolución. y lMauidación 
de la sociedad conyugal entre HECTOR ROSA 
MARTIRENA e ISABEL URDANGARIN, e€em- 
plazándose por sesenta días. — Treinta 
*Tres, 19 de mayo de 1969. — Dra, 
Muníz Llano. Actuaria Adjunta. 

.- 5) $ 1.200,00 20¡pub. 21090 Qet.17-v.nov.13. 


EDICTO. — Por resolución de fecha 23 de 
febrero de 1969, se decretó la disolución 


Mquidación de la sociedad conyugal de FRUC.; 
- ¿ dicho 
TUOSO MIER y EVANGELISTA CABRERA, em. A o ncor de Ene cibtmiento de de- 


la la demandada Dolores Campos González A 


“dicho expediente, 


Í Segundo Turno, en autos: 
j (B 1402169) y 

BERTO 'LINO 
h 1404169), se cita y emplaza ul demandado Al- | 


R Letrado de Primera Instancia en lo Civil 


.— José Tomás Pereira, Actuario, 


Paso de los Toros, T(SUZGADO- 1TDO. 


“may0j JUZGADO LTDO. 


Y 3 Declinoprimer Turno, en autos: 
María Inés! contra JUANITA O JUANA ORRIGONI. Di 


y ¡25 de- Mayo 523, P. 


O OFIer1AS . Octubre 29 de 1969 | 
de que comparezca por sí o por medio 46, 
apoderado en estos autos, dentro del térmis., 
mo de noventa días, bajo” amercibimiento de; 
designársele defensor de oficio, con quien 39, 
llenará el requisito de la concilinción y se: 
seguirán los procedimientos. Montevideo,; 
octubre 10 de 1969. — Alfredo L,  Llugalna; 
Actuario. - 

'D $ 4.500,00 30|pub.. 20688 Oct.15-v.nov.23. 


“ DARE 


Segundo Turno. en autos: “Annabella Anfusso 
contra RICHARTE SOSA. Divorcio. unilateral”, 
(Ficha B 1.286/69), se cita y emplaza al de-, 
mandado Richarth. Sosa, a fin de que dentro ¡ 
del término de noventa días, comparezca ante * 
este Juzgado, 25 de Mayo 523, P.o 2.0, A esbar . 
a derecho en dicho expediente, bajo apercibl-. 
miento de designársele Defensor de Oficio. Y a” 
los efectos legales se hacen estas publicacio- 
nes, — Montevideo, octubre 18 de 1969, — Ju- 
lio Mata, Actuario Adjunto. 
1) $ 3.600.00 30|pub. 22122 Oct.28-v.dic.9, 


JUZGADO LDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DO DECIMOQUINTO 'TURNO 
EDICTO. — Por mandato del señor Juez 
Letrado de Primera instancia en lo Civi: de 
Decimoquinto Turno, en autos; “Casas, Antonta: 

contra CARREGADO, THELMA”. Divorción 

(D/215;69) se cita, llama y emplaza por noventa; 

días a Thelma Carregado, para que comparezca: 

a estar a derecho en dichos autos, bajo aver. 

cibimiento de designársele Defensor de OficiO.: 

-— Montevideo, setiembre 12 de 1969. — José 

Tomás Perelra, Actuario. . l 
0) $ 2,250 30/pub. 18210 Set.22. v,oct.31. | 


e 


EDICTO. — Por disposición del señor ¿uez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil ás 
Segundo Turno, en autos: “Osvaldo Isidoro Ghto 
Davezac contra DOLORES CAMPOS GONZALEZ” 
Divorcio. (Ficha B-818/968), se cita y emplaza 


fin de que dentro del término úe noventa 
dfas, comparezcan ante este Juzgado, 25 de 
Mayo 523, piso segundo, a estar a derecho en 
bajo apercibimiento de áe» 
signarle Defensor de Oficio. Y A los efectos 
legales se hacen- estas publicaciones. — Mon- 
tevideo, agosto 6 de 1969. —- Julio Mala, Ac- 
tuarlo Adjunto. : 
D $ 4.500 30jpub. 20657 Oct,14..v.nov.24. 
a 


¿JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA] 
EN LO CIVIL DE DECIMOSEXTO TURNO 
EDICTO, — Por disposición del geñor Juez? 
Letrado de Primera Instancia en 10 Clvíi de; 
 Decimosexto Turno, Dr, Raúl Alonso de Marcos, 
. se cita y emplaza a don ANTONIO BATTAIN,* 

EDICTO. — Por «áisposición del señor Juea|a llenar el requisito de conciliación  pre-; 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 48 | vio el julclo aus por Divorcio, le ha inicieda : 
“Mirta Isabel Paea!Da. Vera Blanca Ertka  Berenstein Tippmann,.: 
contra ALBERTO LINO NIKPALL * Divorcio”, ¡ (ficha AI387/1989), bajo apercibimiento de noma; 
“Mirta Isabel Paez contra AL: | brársele Defensor de Oficio, por el término de 
NIKPALL Auxillatoria”, (B| noventa días, — Horacio Cafilabet, Actuario. .; 
D $ 2.250,00 30lPub. 18237 Set.26.v.Nov.8. y 


que dentro del H 


berto Lino Nikpall, a fin de 
ante | 


término de noventa días, comparezca 
este Juzgado, 25 de Mayo 523, piso 2.0, a estar 1 
a derecho en dichos expedientes, bajo aperci- f 
bimiento de designarle defensor de. oficio. 

Y a los efectos legales se bucen £stas pu- 
blicaclones. — Montevideo, octubre 3 de 1969. 
— ¿Julio Mala. Actuario Adjunto. 

% (R.2014155) 30/pub. 32214 Oct.9-v.nov.19. 


JUZGADO LETRADO 
EN LO CIVIL DE DECIMOSEPTIMO TURNO . 
EDICTO. — Por disposición del señor Juel ! 

-Letrado de Primers Instancia en lo Civil 48; 

Decimoséptimo Turno, dictada autosj; 
«Néspoá Adela contra KURT VALTER. Cons 
versión al divorcio”, (Ficha E 225/68), se ha.s 
ce saber que con fecha 19 de febrero de 1969; 
se ha dictado la sentencia N.o 9, cuya Parto: 
A dispositiva dice: . 

d "Fallo: Declárase disuelto por conversión 18) 

divorcio, el matrimonio contraldo entre Kurt; 

Valler y Adela NéspoM, el 15 de diciembre de] 

1951 en Castelrótto, Provincia de Bolzano, * 

Italia y ye que instruyen los recaudos 4%: 

fe. 1 a 2. o. 

Notifíquese al demandado en la forma pro. 
venida .en el considerando ll y esréguensa 
oportunamente 108 ejemplares dé los edictos, 
| sin necesidad de escrito. Ejecutoriada, comuo 

níquese si correspondiere, expídase testimonio 

l y archívese. -— Luls Toreñlo, Juez, — Alberá 

ito Martínez Irigoyen. Actuario. H 


A A A A A A A MN 
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE SEXTO TURNO 
EDICTO. — Por mandato de: señor 


Sexto Turno, en autos: “Mendoza, Loreley | 
contra SALAS, HECTOR. Divorcio Unlateral” | 
(D¡158'69), se cita y emplaza a Héctor Salas, pa. j 
ra que dentro de moventa díás. comparezca al 
ester a derecho en dichos autos y 3 llenar 
el reguisito orevio de la conciliación. bajo 
apercibimiento de adesignársele Defensor de 
Oficio. — Montevideo, setiembre 9 de £59 


sE $2 250.00 30Ipub. 18436 Set,23:7:H6v4. 


E 

A a AS A dos efectos EH notificar e Er ases] 

i se hace esta publicación. — Montevideo, Ses 

TULA O O | tiembre 33 de 1969. —.Álberto Martínez ire; 
y goyen. Actuario, 43 

o S €. or Jutz 5 Li 

Lindo. de AN arsposIción Sn 19 Silvi Se | 7) $ 6.300.00 30/pub. 10457 Oct.1.0-v.nov.11 44 
ao a dictado PSERTO Querinez: | sUZGADO LETRADO DE, PRIMERA INSTANCIA * 


DECIMOCTAVO TURNO 
disposición del señor Juez 
Instancia en lo Civil dg 
ú Decimoctavo Turno se bace saber que €n los 
lautos caratulados: “José Barro coñtra ERUN= + 
DINA PEREZ. Diyorcio”, (Ficha E 355/969), 39 
cita, llama y. empleza' por el término de “no. | 
venta días « dnña. Erundina Pérez Cabo ¡ 
l que comparezca ante. este Juzgado, a aeducio 
A A és E SU derechos en 103 menctonados autos, tajo. 
apercipimienth de nombrársele defensor 


EN LO CIVIL DE 
EDICTO. — For 
A Letrado de Primera 


Divorcio”. (Ficha YE.208'69), se cita, llama y 
emplaza “al señor Albtrto Galván, para que 
comparezca ante este Juzgado dentro de no. 
dias. en los mencionados autos bajo 
apercibimiento de designarsele. Defensor de 
Oficto. — Montevtáto, 18 de setiembre .de 1969. 
= Alberto Martínez Irigoyen, Actuario. - 
) $8 2.250.00 30lpub. 18581 Set.24..v.nov.% 


DE PRIMERA INSTANCIA 


EN LO CIVIL. DE DECIMO TURNO , Í oficio. z ES] 
EDICTO — Por disposición del señor Juez | Y a los efectos legales se hacen estas Pus; 
«etrado de Primera Instancia en lo Civil de blicaciones. — Montevideo, 12 de setiembre; 


de 1969, —- César Lanata Sanguinetti, Actuñs, 
rio Adjunto. . á 


7) $ 3.000,00 3Olpub. 18504 Set.23-v.n01.3- 
— > 


Décimo Turno, dictada en autos: *“Kowalewskl, | 
CELICA CAVALLO. Dl | 
vorcto causal”, (D-257/969), se elta, Hlama- y] 
emplaza a María Célica Cavallo, para que | —————--=>"""T : 
comparezca a estar a derecho en estos atubns, y JUZGADO LFDO. DE PRIMERA INSTANCIA? 
dentro del término de noventa dísa. bajo aper- í DE COLONIA El 


clbimiento de nombráresele dfe8nsor de oficio, . , 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez: 


— Montevideo, settembre 22 de 1969. «=> puie | 
Alberto CAmpodónico, Actuario. Letrado de Primera Instancia de Colonia, dlls! 
D $2.250.00 30¡pub. 18906 Set.25.9.n00.5, tada en autos “Carbajal, Gladys Raquel Cone * 
: tra CARLOS EMILIO OROZCO. Divorcio por” 
su sola voluntad”, se cita, llama y emplaza - 
por el término de noventa días 2 don Carlos ' 
Emillo Orozco Giménez para que comparezca, 
en juicio a' contestar la demanda, por si 03 
por apoderado constitutldo en. forma, bajo? 
; anerciblmiento de designársele Defensor 
 Ofleto con quien se.seguirá la causa. «— 
lonia, 16 de setiembre de 1969, =— Hugo 


53 


a 


DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL NE DECIMOPRIMER 'TURNO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civ! de 
“Mario Rizú 


vorcio”, Fiena B, 1.432:68). se clta Al 
plaza a la demandada Juanita o Juana rri- 
goni a fin de que dentro del: término de EN 00.00 E 
noventa' días. comparezca ante este Juzgado, 


A 5 5 
2.0, 4 estar a derecho €2 | 1uzGapo ETDO. DE PRIMERA INSTANCIN 
DE 


CARMELO . 


Nazi 
ly 


plazándose por sesenta dias. — Treinta _ y : 1 
* Tres. _ Y a los efectos legales se hacen estas Pus= : il 
venia qe, marzo de 1969. Hugo D. GO-| blicactones. — Montevideo, octubre '9 de 1962 EDICTO — Por disposición. del señor JUéRA 
MTRO Letrado de Primera Instancia de Carmelo en] 


5) $ 1.200.00 20/pub. 21091 Oct.17-v.nov.13. 


A AAA 


7-Divorcios 


A o 
JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE SEGUNDO TURNOO 
EDICTO. — Por disposición del señor “18% 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 


— Julio Mata, Actuario Adjunto. 
7) $: 4,500.00, 30/pub, 21188 Oct.17.v.nv.27.. 


A 


autos: “Castro, María Ninón contra CAMARR1,]j 
JUAN JOSE, Divorcio”. Fa, 262-CIB69). s€ ste 
ta. llama y emplaza a don Juan José Camarrig 
para que comparezca a estar e derecho, 0en 
tro del término de noventa dfas, bajo apercia 
bimiento de nombrársele defensor de oftelo cor 
quien sé seguirá los procedimientos. -- Care 
melo, Setiembre 11 de 1969, — Escribana Esthea 
Stabilitd de Pattó, Actuaria Aájunsa. i 

v $1.500.00 3o¡pub. 18843- Set.25-v.nov.Ó. * 


ES 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE DECIMOSEGUNDO URNO 
EDICTO , —- Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia €n lo Civil de 

Decimosegundo Turno, dictada en autos: “Díaz 

ántonio 1. contra BARBOZA EDITH D, Dli- 

vorcio por causal”, (D 385/9689), se cita, lia. 

ma y emplaza a Edith Dora Barboza, 4 Tao 


DE PRIMERA INSTANCIA + 


des 


18588 Set.24..V.noY.%. 3 


TU 


AE orcos. VAOTO 


A eo: TE 3 - a AA A E OPEN ca AS E 
Vicenta Pacheco e Balzareto, chapa nú presentarse antes del día Lo de novicmbre del 


Octubre 29 de 1969 ! DIARIO OFICI 
a ES Ur II IA ERRATA AS 
JUZGA 150 LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 1 


DE PRIMER TURNO DE RIVERA É nero .130. corriente año, en la Sección Personal del Hos» 
EDICTO, — Por dispostolón del seftor Juez Andrés Conctasi, chapa N.o 15,143, Pital Central de las Fuerzas Armadas. 
¡Letredo de Primera Instancia de Primer Tur-i Carmelo Pose, chapa N.o 15.185, . 
+no de Rivera, se cita, llama y emplaza ag Juan Carlos Martín, chapa N.o 15,168, Bajo apercibimiento de ser tenido como rw 
- ¡OLGA ALVEZ GO%EZ, (Fiche Aji18¡1269), a José Soles, chapa N.o 15.178. ir al cargo que ocupa, de acuerdo a 
fin de que comparezca dentro Cel término del Víctor César Cabrera, chapa N.o 15.180, lo dispuesto pOr decreto N.o 2411089 de fecha 


Cobramentino Fernández, chapa No 45.185 [20 de mayo de 1959. se clta a la señorita A. 
Rosalía Silva. chapa N.o 15.198, iS. Varlos OLGA PINTADO a presentarse 2n- 
Humberto Berdías, chapa N.o 15.207. tos del día 1.0 de noviembre del corriente año, 
"María Alses de Da Rocha, chapa N.o 15.222 len la Sección Personal del Hospital Central de 
Gregoria Aquino, chapa N.o 15,239, llas Fuerzas Armadas, — Montevideo, 24 de o0c- 
Emillo Colman "Rodríguez, chapa núme? tubre de 1959. : 


. 40. , 28.7. .29. 
Roberto Acufie, chava N.o 15,204, | 8) $ $10.00 2Ipub. 22085 Oct.28-v.0ct 


“trelcta días a estar a derecho y a llenar el 
) requisito de la conciliación en el juicio que + 
[por divorcio por causal le ha iniciado Eu- 
welides Poseda Gularte, bajo apercibiimento de k 
+ ¡nombvárseje defensor de oficio, — Rivera, 25 y 
o pde sotovmtro de 1969, — Amella da Rosa, | 
2 PA 200.00 10 L 
le ED $1 «00 10lDub, 21423 Oct.2t.-v.nov.3. Marta 3. pe Sanapá, ehsna No 15.322, 
ula era, chapa N.o . . ENO 
Angela Paz de Martínez, chapa N.o 15.359. EN LO CIVIL DE CUARTO TU 
o . EDICTO. — Por mandato del señor Juez. 
Venanzio_ Valerio Alvarez, ense, No, 15.315 Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 


¡JUZG::00 LEDO. DE PRIMERA INSPCANCIA E 
: L DE TACTAREMBO 
"o. Yo EDICTO. — Por disposición del señor Juez 


5 ] Antonio 8 ' N.o . . 
¡ Letrado' de Primera Instancia de Tacuarembó, * José “Varela. chapa N.o 15.384, Cuarto Turno, doctor Alberto Reyes Terra, se 
Julián Da Silva. chapa N.o 15.392. emplaza por el término de noventa días  bA= 


- ¡ dictada en autos “Ar guez, Del. ¿ 
o Sy aravio de Rodriguez lo apercibimiento de nombrársele defensor de 


Be E . 307, 
Carlos Chaves chapa No Add oficio a, ISIDORO FRANCISCO SANCHEZ, (Pl= 
¿ P i úmero | cha 1965), para que comparezca ante es- 
E IS a Facheli de Giacosa, chapa núm te Juzgado, (25 de Mayo 523, cuarto piso), a 


Justina González de Brancati, chapa núme. | estar a derecho en el julclo de divorcio por la 


.ifeinta días, a estar a derecho en estos autos É 
bajo. apercibimiento de nmombrérsele Defensor | “o 13.410, : sola vcluntad de la mujer, que le inició su 
E esposa Ia” Olga Cabrera. —» Montevideo, se- 
plas Ellades. chapa N.o e o 15,424 |] tiembre 25 de 1969, -- Gloría Percda de Cam. 


Manuel Roque Pleamiles, Shapa 


! 

1, Ñ 
Fde Oficio. La actora está auxillada de pobre- f 
e ¡ palans. Actuarla Adjunt 


¡E. Bessonart, Actuario, . fuisa Yung, chapa N.o 15.428, A, . 
MB. 2014/55 10Ípub. 32299 Oct.17-v.oct.30. Florentino Baldomir, chapa N.o 15.432. | 3) .$,4.500.00 S0ipub. 20482 Oet.12.v.noy.2l 


í 


Heodoro De Paz, ¿napa No 15.445. 15.464 A » 
mingo eve: várez, chapa 0 . . a 
teandio Américo Dias. chape No 13,483, | 9-ExXproniaciones 


f Eulogia Díaz de Martínez, chapa número 
4 15.488 


- 8-Emnlazamientos 


l 


A er F , 

z.. DIRECCION GENERAL IMPOSETIVA Renca Bosa o aa ana” adore p MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
nm, OFICINA DE IMPUESTOS DIRECTOS - hi5. 500, : “Expropiaciones 

Registro general de vehículos automotores Escolístico Juan Pérez, chapa N.o 15.518, Se hace saber a eilienes interese que el 

» Emplazamiento ” Juan Curbelo, chapa N.o 15.523, . Poder lectivo ha declarado. expropiada y 
A En cumplimiento del decreto N.o 27 de 20| f Tomás Fernández, chapa N.o 15.534, de úrgente ocupación las parcelas” de terreno 
111966, se ha vresentado e: este. Registro el | Amanda Díaz de Olivera, chapa N.o 15.542. e se NA e naa or e 
Es?. BERNARDO DRUKER FERBER, solicitan- Y José Fitipaldi, chapa Nio 15.586, A ps Cont. Avda. Italia, Villa Santa Ana 
[do se le expida un duplicado del título de] Rogelio Oodina. chapa N.o 15.592. Ubicada en la Ta Scoolón cudlalal dd Dpto, 
«Propiedad del vehfculo Volkvagen Motor| Eutividez Ortiz. chapa N.o 13.597. . ns an la 7.8 Sección cudicial del Dpto. 
¿N.o.732. 5576. Matricula N.o 517.164, empadro- | e, Cprrigul. Papa, No y o 6.417 

E a . Arán e . .627, > IA 

nado en Montevideo, N.o 202.736, por haberse 2, ba N.o Propledad de Luis A. Barbé y A. Vázquez 


Américo Santos, chapa N.o 15.641, ? 
_ Juan Pedro Bermúdez, chapa N.o 15.675, — | García Arocena. 
Las Piedras, setiembre 30 de 1989. Padrón N.o 15 206 (Parte). 


¿6xztraviado el original. Se emplaza por el tér. / 
«mino de 20 días, desde la primera publica. y 


¿Sión de este avisb, a todos los que se consi. | -_ 
¿deren con derecho a oponerse a la expedición | 8) $ 30.240,00 42|pub, 19582 Oct.2..v.nov.28, Area: 148 mes 95 Ames. a 
pde 658 duplicado, para que comparézcan ante [ MINISTERIO DE SALUD PUBLIC e ccción Judicial del Drt 
¡este Registro. HOSPIPAL PASTEUR A E a picada en la 7.2 Secctón Judicial del Dpto 
7 se BY 000. "Oct. 18_v.0ct,29. AS ola E ? hi an . ” : 
de Y $ 4.000.00 10jpub. 20990 Oct. 16,v.0ct.2 Decio eS NO 6.476. 
Se cita y emplaza al -funcionarlo TELMO:. Propiedad de Luis A. Barbé y A, Vázquer 


f PROSPERO LARRUINA, para que de acuerdo. García Arocena. 


a 
= o, e Junto, Local ¿utónoms, a ] con lo dispuesto en el artículo 33 de la ley . Padrón N.o 15.997 (parte). 
qUe se presenten en el término de 2 (dos)! N.o 7.819, de febrero de 1925, coneordante con f Area: 148 mos. 65 dmes, 
¿meses en las oficinas de esta Junta Local, [| 19. *stablecido por los artícutos 30.y 31 del Tramo Cont. Avda. Italia. - 
+ 4: fin de proceder a la reducción de los res- p U£creto ley N.ou 10.388, del 13 de febrero de;. Ubicaria,. en la 7.a Sección Fudicial del 
tos de familiares sepultados en tierra en elf 19%3 y conforme al decreto de 15 de octubre. Dpto. de Canelones. 
Cementerio 21 antes d o de Jullo de] de 1929, .so presente dentro del tercer díaí Expediente No 6.475  - : 
261. bajo apercibimiento en caso de Gmi-jal desempeño de sus funciones, en el Hospital Propiedad Luís” A. Barbé y A. Vázquez 
slón, de ser realizada la reducción de oficio ] Pasteur, bajo apercibimiento de que sl mo 10' corera Arocena. — 
por ests Muntetpio, con traslado de .dichosfhace, sá le tendrá por tenunciante por aban=|” Padrón No 15.998 (parte). 
Testos al Osarto Géneral: o ¿dono de cargo según lo preceptuado en la úl. Area: 148 dmos. 35 dmoes. 
+ Deáiro Rodríguez, Chapa N.o 15.020. [tima norma administrativa que se ha citado. — Los antecedentes que se hallan de mant- 
Tomás Loreto Perdomo, chapa N.o 15.061. [Dr. Celbal Artigas Director. * fiesto en la Dirección “e Vialidnd, calle 
María ' gel Carmen 'G, “de Gordillo, cbaps] 8)" (0.C.) Sipub. 32427 Oct.28-v.00t.30. Uruguay 1120 esquina Paraguay por el termino 
RHo. : / : : egal. — Montevideo, de octubre de 1169. 
tonio Rio. ekapa N.o 1987 45 HOSPITAL -“DE_NISOS Dr PEDRO VISCA $) (0.0) Sipub. 32410 Oct21-V.nov.5. 
aría Isahel Rojas, chapa N.o 13.168, o : Emplazamiento E E 
tequio Figueroa, Chopo N.o 18.177, Se cita y emplaza al señor NESTOR JA-]' go hace saber a quienes interese que el 
nopeheuntk - de Seschenko, chapa nú«f CINTO MEDINA CEDRES, para que dentro j pogo Ejccutivo ha “etlarado exproplada y 
se del tercer día se presente al desempeño del ds urgente ocupación laa parcelas de terreno 
apa N.o 15.182, .5Us funcionos bajo apercibimiento. Ge que sl que se detallan m continualán! - 
N.o 4.187. y  óvsfno lo hace se:le tendrá .por renunciante porl “mrramo Cont. Avda. Italia Balneario: San 
.N.o 15.203: - Abandono de Cargo de conformidad con lo José de Carrasco : 
o 13,210. __  - dispuesto por el Decreto. del 15 de octubre . : » Ss Jud. del Dpto. de 
Máximo Eslaquía Viera, chepa N.o 15,228. [de 1929. — La Dirección. Ubicada en la 7.a Sec. Jud. del Dpto. 
- Braulio Martínez, chapa N.c 15.247, A 8) (0.0,) 3lpub. 32413 -Oct.27.v.0ct.29. Canelones. - 
Juan José Carlis,: chapa N.o 15,293. A e e ercer | Expediente N.o 6.859. , 
Gabriol A. Abesasteguy, chapa N,e 15,300. [ . a Propiedad de Banco de San 'os (Prom. 
edro Grillo, chapa N.o 15.332 SEGUEO DM ENFERMEDAD Comp. Mario Figueredo y, otros). 
. ¡Eusebio del “Carmona Díaz chapa N.0. 15,346 an TRANSPORTE AUTOMOTOR : Padrón. N:o 22 (Parte). 
amen o, chapa N.o 15 A Se -emplaza por “el término de útez días a Area” 480 mes 
nés Dechi de Cejas, chapa N.o 19.378 pla funcionaria OLGA SILVA MASSA a pre-Í ramo Cort. Avda. ltelia, San Jos$ Ge 
= Leandro Alaniz Lar="w82, chapa. N.o 15,282. | sentarse a sus tareas bajo apercibimiento de tearrasao, + _ : 
conor Ojeda. "peris, 387, > . | aplicación Art. 33 ley N.o 13.488, — La Co. Ubicada en la 7.a Sec. Cud. del Dpto. de 
Orisalino Ramos 5 me 7.0 15.308, [misión Henoraria. - > ma o ¡ Canelones NN " 
Omar Fernánder ee ma N.0 398, 8)-$ 1.€609.00 l0/pub. 21370 Oct,21-v.nov.B. : 
+ Juana De Armas*de rmomoró, chapa No 15.402 eS . A To Expediente N.o 6651, s Jos8 
regorío W. Euediñor. chapa N.o 15.408, [se emplaza por el tármino de diez días al - Eropiedad de pao, de an 308%, 
- Tomás Caballero, chape N.o 15.415, R funcionsrio MÁRIO ABEL OCAÑO MARTE |. Padrón N.o 1 (parte). 


NEZ,- a presentarse 2 sus tareas bajo aperel- P > Área: 346 mes. 15 dmes. 


Carmen García £e Pachero, chapa. No 15.423. y 
bimiento dé aplicación Art, 33, -1o9 N.o 2% Los antecedentes que se hallan de mani. 
fl 


Justo Araújo, cheps N.o 15.427, 
el O > . 


— La Comisión Honorária, . . flesto en la Dirección «de Vialidad, calle 
ES 1,600.00 lolpub. 21371 00t.21.v.10v.5,. Utuguay 1120 esquina Paraguay por el termino 


e” Santos Marcos Gallo, chapa N.o 15.4%8.. | : tubre de 1969 

CS” Fuano Martín De E hapa número - a - - legal. — Montevideo, 8 de octu e » 

a de De León, chapa MASON SERVICIO DE SANIDAR DE LAS PUERZÁS ¡> 9) (C.C.) 8lpub. 32408 Oct.21-v n0Y.S. 
ARMADA Ñ a ; 


- . HOSPITAL: -CENTR, . : 
- 7 7 Departemento de AA .]_ Se hace saber a quienes intorese qui el 
E Pato apercibimiento de ser tenido como re. Poder Ejecutivo ha declarado expropizda y 
punelante al cargo aus -peupa,, de acuerdo a; de urgente, ocupación qes parcelas de terreno 
í Curaba; z lo dispuesto por decreta N.o 241839, de fecha ique se detalla: nel 
EA do tesoro, «ciapa do 15:01 (29, do maro PERA ar Te a y Ma i de E Unicada en la Te Seo Jud del Dpto 
* RObus . Acevedo, apa. ER LEOPOI A a presentarse an el dfat e e .2 Sec. . e 
35, a Hana E de te . Chapa. Damoro lo de ñoviembre del corriente año. en la Sec. de Canelones, 
| “Juan Carro, Chapa N.o 15.584, cs f ción Persónal del Hospital Central de lasí Expediente N.o 6622, 
Narciso Torene; chapa N.o 15.592,” o a 


Y Dionisio Delgado, chopa W.s 15.48% -" $ 
chia 8. YM. de Lienez. chepo, No 15493, [ 


! Currique, chapa -N.o 15.810 
Petrone Canapá chapa N.o 15.522 Ñ 


* 


y Fuerzas Armadas, . Propiedad de Lorenzo Ferreltia, 
¡Rosendo Miát. chapa N Y 


y . .O 15.608 IT o . Padrón N.o 5810 (p.). 
Es. Elena -Gade:. de Silvera, chapa N Bajo” apercibimiento de ser tenido como re»: Arca: 163 me. Q 
Delfin» “im N.o_ 15.640. 


ey: Del pa . fnunciante al cargo que'ocuva, de acuerdo a Tramo Cont. Avda, Ttolla, A 
55 |; Ramón Mira “enapa N.o 15.671 Pudiciar dal Dpto 
t 


¿0 15.880. 


fama "oy <i-]pio dispuesto por decreto N.o: 241939. de fecha Ubicada en la 7.a Sección Ñ 
Humberto Lena, chapa N.a 15.030. 


20 de mayo de 196), se cita al señor Oficial í de Canelones. * 


María O, de Martínez, chapa «N.o 15.083, '">Y Cuarto Enfermero ALFONSO MILLEIRO a% Expediente N.o 6.659, 


- 3 


+ 1408—Q 


PR 


Propieúad de Banco de San José, 

Padrón N.o 19 (p). 

Area: 200mc. : 

Tramo C. Avdw. Itala. 

Ubicada en la 7.a Sec. 
Canelones. . 

Expediente, N.o 77. > . 

Propiedad de Josefina Pérez de Matteo. 

Padrón N.o 8738 (p). 

Area: 150 m2. : 

Los antecedentes que se hallan de mani- 
fiesto en la Dirección de - Vialidad, calle 
Uruguay 1120 esquina Paraguay por el termino 
legal. — Montevideo, 8 de octubre de 1969. 

9) (C0.C.) Sipub. 32407 Oct.27-v.nov.S. 

Se hare saber a quienes interese qua el 
Poder Ejecutivo .ha declarado <aproplaúa Y 
de urgente ocupación las parcelas de terreno 
que'se detallan e continuación? . 

Ruta N.o 10. 


Sua. del Dpw de 


Tramo Herrería Jaurena de Paso Barradi- 


Cas. 

Ubicada en. la 13.4 Sec. 
Lavalleja. a 

Expediente N.o 1808 A, - 

Propiedad de Alberto Castro Martínez Y 
Suc. Lucfa Castro de Castro. 

Padrón N.o 3237 (parte). 

Area: 5037 m2. 1/2 61 dm2. 

ra mM o Sridado - Polancoa 

Tramo Arroyo Sridado- . 

Ubicada en la 3. Seo. Jud. del Dpto. de 
Lavaleja N 6134 : 

Expodiente .0 . 

Propiedad de Francisca Mutlozabal de Ra- 


ud. del Dpto. de 


mos. . 
Padrón N.o g48s, (Parts) > - 
. Area: 6225 m2. m2. ] 
Los ar.tecadentes que se Hallan €e mori- 
fiesto en 1la- Dirección de vialidad, cae 
Uruguay 1120 esquina Paraguay. por el termino 
legal. — Montevideo. : 
EN (C.C.) 8jpub. 32406 Oct.27f7 nov.5. 
Se hace saber a quienes interese awe el 
Poder Ejecutivo ha declarado exproplada Y 
de urgente ocupación las parcelas de terreno 
que se detallan continuación: , 


Ruta N.o 10 Mi- 


6. 

Tramo Cerro.de las Armas» Colonia 
BEuelete. . 
E Ubicada en la 2. Sec, Sud. del Dpto. de 
Colonia. : : 


Expediente N.o 7014. 
Proplodad.. de María 


Jean.. 

Padrón N.o 3294, . 

Area: 4 Hás 7030 m2... Ñ e 

Los antecedentes que se Ballan de moñ!- 
fiesto en la Dirección de Vialidad, calle 
Uruguay 1120 esquina Paraguay por el termino 
legal. — Montevideo, octubre de 1969. 

9) (0,0.) Slpub. 32405 Oct.27-7 ,nov.B. 


18 a 


Ester Olano de We- 


"Sé hace saber a quienes interesé que el 
Poder Ejecutivo ha declarado exproplada y 
de urgente ocupación las parcelas de terreno 
que sé detallan e continuación: 
Ruta N.o 18. Ñ : 
Tramo Vergara - Treinta y Tres. . 
Ubicada: en la 9.a Sec. Jud. del Dpto. “e 
Mepealento No 4309 nos 
xpediente N.o *. o 
Propiedad de Suc. ' Marcelino Fernández 
(Hou Julián Mieres. y Justina Mieres). 
* Padrón: N.o 780 (Parte) .: - 
Area: 148 m2. 44. : 


Los antecedentes que se hallan de manl- 
fiéesto en la Dirección Ge Vialidad, calle 
Uruguay 1120 esquina Pataguay por el termino 
legal. -— Montevideo, setiembre de 1989, 

9) (C.C.) Sipub. 32404 Qct.27-v.nov.B. * 

CA - 
Se hace saber a quienes interese que el Po- 
der Ejecutivo ha declarado exproplada y d6 
urgente ocupación las parcelas de terreno que 
ss detallan 4 continuación: - 

Tramo: Tramo Prol. Avda. Italia. . 

Ubicada en la Séptima Sección Judicial del 
Departamento de Canelones, 

Expediente N.o 6.481. - . 

Propiedad de Luis A. BarBé A. Vázquez Y 
CO. García Arocena. Ñ . . 

Padrón N.o 15.992 (p). 

Area: 220 metros cuadrados 10. 

“Tramo: Con, Avda. Italla. . 

Ubicada en la Séptima Sección Judicial del 
Departamento de Canelones. 

Bxpte. N.o 6478. . Ñ Ñ 

Propiedad de- Luis” A, Barbé A. Vázquez y 
O. García Arocena, EN 

Padrón N.o 15.995 (p.). 

Area: 149 metros cuadrados 25. 

Tramo Prol. Avda, Italia. 

Ubicada en la Séptima Sección Judicial del 
Departamento de Canelones, 


Expte. N.o 6479. . . - 
Propiedad de Luis A. Barbó A, Vázquez y 

O. García Arocena, . o 
Padrón N.o 15.994 (p.). ? 

* Area: 167 metros cuadrados $8. : 
Log antecedentes que se hallan de manlfie3- 


to en la Dirección de Vialidad, calie Uruguay ( 


1120 esquina Paraguay por el término legal. 
” Montevideo, 3 de octubre «de 1969. . -.. 
$) .(0.0.) 8ípub. 32409 Oct.27-v.nov.3, * 


A A A 


er 


ARO HS 


JUZGADO LETRADO NACIONAL DE 
HACIENDA Y DE 1,0 CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE PRIMER TURNO 
EDICTO. — Por disposición del señor Jutz 
Letrado Nacional de Hacienda y. de lo Conten- 
closo-Administrativo de Primer 'Purno, doc» 
tor don Nelsón Catalurda, dictada en autos 
caratulados: “Municipio -de Montevideo 00M- 
tra INMUEBLE PADRON N.o 74.482, EXpro- 
plación y toma urgente de P. - (Ficha 324, 
año 1967), se cita, llama y emplaza al propie- 
tario dei inmueble empadronado con el nú. 
mero 72.482, situado con frente a la calle 
Pública, a él o a sus sucesores a título. par- 
ticular o universal, y a cualquiera que se Con- 
sidere con derecho al blen de la referencia, 
por el término de noventa días, bajo aperci- 
birciento de nombrársele Defensor úe Oficio, 
— Montevideo, 15 de agosto de 1969, — Ana 
E. Bonet Torres, Actueria Adjunta, Ñ 
9) (C.C.) 3O[pub, 32126 Oct.1.0-v.nov,12, 
¡q z>- A A ADA 


¿0-Incapacidad 


E, Tr A Y 
+ JUZGADO 1LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE DECIMOSEXTO TURNO 


Letrado de. Primera Instancia en lo Clvíl de 
Decimosexto Turno, en autos: CUNEO GARI. 
BALDI, JUAN ERNESTO. “Incapacidad”, (libro 
59, F.o 582), se hace saber el público que ha 
sido declarado incapaz a Juan Ernesto Cúneo 
Garibaldi, designándose curador en la persona y 
bienes del incapaz a su hermano legítimo Celes- 
tino Bartolo Cúneo Garibaldi, -- Montevideo, 
6 de mayo de 1959, —- Horacio Calllabet, Ac- 
tuario Adjunto. a 

-10.)$ 1.200,00 10!pub, 21302. Oct.20.v.oct.31. 


11-Información de Vida. 
Costumbres 


JUZGADO LTDO. DE PRIMERA ENSTANCIA 
EN LO CIVIL DE OCTAVO TURNO _::- 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Detrado de Primera Pastancia en lo Civii de 
Octavo Turno, dictada en autos: EDGARDO Dl 
BELLO, “Título de Procurador”, (Ficha 
644/1969), se hace saber que se presentó el 6l- 
guiente escrito: : - 


“Seflor Juez Letrado de Primera Instancia en | 
lo- Civil de Octavo Turno, — Edgardo Di Bello, 
constituyendo domicilio en Paysandú 941, 4.o ple 
so, Esc, 3.5, al señior Juez digo: Optando al t- 
tulo de procurador solicito se interrogue sa los 
testigos Carlos Miguel Strausz y Roberto AuguS» 
to Neri, sobre mi vida y costumbres, expidiéns 
dose testimonio. — E. Di Bello, —“Wilson DI 
Bello, abogado”. — Montevideo, octubre 3 de 
1969, == Alberto Martínez Irigoyen, Actuario, * 


11) $ 1.800.00 10/pub. 21295 Oct.20-v.oct.3L.-.. 


[5 O 1 A AA An AIR 


E LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 


EN LO CIVIL DE DECIMO TURNO _ .* 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Décimo. Turno, (V.:509/969), se hace saber que 
ente este Juzgado, se ha presentado él sigulen- 
te escrito: “Señior Juez Letrado de Primera 
Instancia en lo Clvil de Décimo Turno. 
MARTA MARGARITA PEDRANZINI RIVELLO, 
constituyendo domicillo en Buschental 3332, al 
señor Juez digo: Que optando a los títulos de 
Escribana Pública y Procuradora, ofrezco la ins. 
formación de Mirellle Lamothe Mautone E 


y EDITH GENTILE, quienes serán interrogadas 


sobre mi vida y costumbres, expidiéndoseme 

testimonio. — Marta Pedranzini Rivello, 

fi Omar  S. Siré, escribano”. a 
Y a los efectos legales se hacen estas publl- 

j eanclones, — Montevideo, octubre 15 de 1969, —— 

ll 

El 


María Emilla Glelss, Actuaría Adjunta, 
11) $ 1.800.00 10Ípub. 21640 Oct.22.v.nv.2. 


EDICTO. — Por disposición del señor Suez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil as! 
Décimo Turno, '(V 505|959), se hace saber que 
se presentó el sigulente escrito: - 

Señor Juez Letrado de Primera Instancia én 

| lo Civil de Décimo Turno. —- MANTEL CASTRO 
PLACERES, constituyendo domiofilo en Juan 
Carlos Gómez 1479, Esc. 38, a Ud. dice: Que 

y 

Ñ 


proyectendo optar al título de Procurador, S0- 
Mcito se reciba la información de Américo Della 
Valle y Urbano Cortizo, quienes Serán pregun- 
tados sobre mi honradez y costumbres morales, 
expidiéndoseme oportunamente testimonlo, 
Manuel Castro. — Amella M. Teixidor, abogada. 
Y a los efectos legales Se hacen estas publ. || 
caciones. — Montevideo, octubre'24 de 1969. — 
María Emilia Gleis, Actuarla Adjunta. 7 


p as a , 


ACI AE 


Y 


y 


4 PA o 5 
l JUZGADO.. LDO. DE PRIMERA: INSTANCIA 
IE LO CIVIL DE DECIMOSEPTIMO TURNO 

EDICTO. -—- Pór disposición del señor uez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoséptimo Turno dictada en. autos MA- 
RIO * ADOLFO BACCINO;, “Tit. de procura- 


Ml 


'Ñ 


11) $ 1.800.00 10|pub. 22024 Oct.28.y.nv.10.: l 


4 Gor”, .CF.. 955169),: se hace” saber que ante; cón la documentación 56 
A'este Juzgado se' presentó el siguiente escrito una hora antes de la fijada para el acto de 


Octubre 29 de 1969 * / 
e a 
“Sr, Suez Letrado de Primera Instancia en 
lo .Civil. de Decimoséptimo Turno. — 
RIO ADOLFO BACCINO GRANDIOÁ al señor; 
juez digo: Que optando por el Título de Pr0s, 
curador, solicito se interrogue «a los señores: 
Procuradores Lillan RKaramian y Walter Ba«wy 


ATT, 


* Tofsio quienes declararán sobre mi vida y Cos“, 


tumbres expidiéndoseme testimonio. tiarlo 
Adolfo Baccino.. — José Luis Ceranti, Abos; 
gado”. — Montevideo, octubre 22 de 1969; 
— Alberto Martínez Irigoyen, Actuario. a 
11) $ 1.500.060 10jpub. 21997 Cct27-v.00v.7.  * 
a A 
JUZGADO ITDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
-EN LO CIVIL DE DECIMOCTAVO TURNO 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Lietrado de Primera Instancia en io Civil de, 
Decimoctavo Turno, se hace saber, que en los 
autos caratulados: BRINE SOL TOSCANO. “Tf.! 
tulo de Procurador”, (Ficha D 1211969), se ha! 
presentado el siguiente escrito: . : 
Señor Juez Letrado de Primera Instancia en; 
lo Civil de Decimoctavo Turno. — Brine Sol; 
"Toscano, constituyendo domicilio en la calle! 


y Sarandí 430, P. 1, Esc, 18, al señor Juez digo?] 


Que optando al título de procurador, vengo a 
solicitar. se tome declaración sobre mi vida y! 
costumbres, a los testigos Dr. Milton Mario Mo+; 


EDICTO, — Por disposición del señor'uez [lina y señorita Liliana Pisant, a quienes pres; 


sentaré, que se ordenetn las publicaciones ds; 
estilo y se me expida testimonio, — Briné Sol" 
Toscano, — Celeste R. Brasain de Borrea, aboW% 


¿geda escribana. . vé 


Y a los efectos legales se hacen estas publi! 
caciones. —' Montevideo, 9 de setiembre de 1969,*; 
— César Lanata Sanguinetti, Actuarlo Adjuntos] 
_11) $.2.100.00. 10(pub.. 22120, Oct.28-v.ny.10._4 
A e dci 


q 


É 2 o a 14 Ya , :3 
12-L3citacianes Públicas . 
a ja ON z > 
ADMINISTRACION DE FERROCARRILES DEL; 
- - + ESTADO % 
LICITACION N.o V, M, 5169 mi 

. Venta de cascotes y escombros 3 

na ccha de apertura: $ de noviembre de 1969,; 
ora. 15. A 
Precio del pliego de condiciones: $  50.00,; 
sb 


(cincuenta pesos). 


La apertura de propuestas se efectuará en; 
la oficina de secretaría de la Gerencia Genes; 
ral, (Licitaciones), calle La Paz 1095, segun=, 
do piso, el día y hora señalado, dondo taras | 
bién pueden retirarse los pliegos de 'conáicioz. 
nes en el hcrario de 13 a 18 horas. 1 
Por más Información por el teléfono 9 09 42.' 
— Gerencia General, % 
12) . (0.0.)-10/lpub. 32392 Oct,24.v.nov.6. * 


ADMINISTRACION DE LAS OBRAS *x 
SANITARIAS DEL ESTADO AY 

OS Y 

MODIFICACIONES Y (ACLARACIONES _% 
a Licitación Nos. 796 y 303 EN 

Sé pone. en conocimiento de los interesa y 
dos que se hicieron Modificaciones y Aclara. 
clones 41 Capítulo 11 del Pliego de Condicios, 
nes.de la Licitación N.o 796 Depósito Regus! 
jasor de 1.000 m3, para la tubería las Pleárassz 
Pando. o . ON 
Los mismos podrán ser retirados en el Se0! 
tor Licitaciones calle (25 de Mayo 417, 2.6; 


Piso). > : y 


- Los Pliegos y Planos están a disposición | 
de los interosados en la citada Oficina. 
“«Tácitación N.o.803 para -el suministro Ge : 
caños, ..plezas espeblales y aparatos para las: 
líneas de gravedad -a Piriápolis y San Cars] 
los fueron introducidas, Aclaraciones las qusej 
podrán «ser retiradas en el Sector Lteitacios/ 
nes... o : o 
Las modificaciones y aclaraciones FueroB¡ 
aprobadas por Resolución de- Directorio 48. 
fecha 22/X[69. : 03 


y 
- El acto de apertura de propuestas, se llevará; 
a cabo Cualquiera ses el número de asisten=., 
tes a dicho «cto. A A! 

Fl acto de recepción de-propuestas, junta | 
con la documentación se llevará a cabo hasta; 
una hora antes de la.fijada para el acto ds. 
apertura no slendo de recibo las que no 1és; 
guen en tiempo y formw. «<— Sector Dicitas: 


cionos. os - - 

(0.0.9) “Tipúb. - 32411 Oct.27-v.nov.%. 
nos Eo PA , 

Llámase a licitación pública para los sumi. 
nistros que ss detallan a continuación: SN 
Lic, pública N.o 829. -— Artefactos de Tue. 
minación para edificio del Cordón. —— Primen: 
Namedo: 28/11/69. — Hora 15 y 30. «— Precio ¡ 
de pliegos y planos: $ 305.00, Ñ 
Ticitación pública N.O 807, — Pinturas Parm, 
edificlo del Cordón. — Segundo llamado: 27 
$ io.00 Hora 15 y 30. — Precio del pliego?; 
10.00. a : E 
Los pliegos y planos están a disposición de: 
los Interesados Ey el Sector Licitaciones, cas! 
lle 25 de Mayo 417, segundo -piso. . Z 
El acto de apertura tendrá lugar en la cla. 
tada Oficina. en el día y hora indicada. : 
El acto de apertura de propuestas, 58 Yes 
vará a cabo cualquiera sea el número de asis” 
junto 


tentes a dicho acto. 
llevará a cabo haste 


37 


s 


El acto” de recepción de propuestas 


po 


+ 


= 


—H 


"apertura, no siendo de recibo las que no lle- * Dos aparatos. receptores” radiocomunicacios* 


r : “ a 


-Octubre 29 de 1969 -—C BLARIS DECIAS 1409G | 


AER O rs o. a 


MOP NN 
DIRECCION DE VIALIDAL 
Licitación Pública No 20.1929 
Primer y segundo llamados 
Llámase a licitación pública. para la PIrOVÍ= 


A O IR EA AE ITA a o 


ciones. Y Apertura: 26 de noviembre de-1989, hora 15 
12) (C.C.) 7ipub. 32391 Oct.24-v,nov.3, ¡y 16, (primer y segundo llamados), y de: 
í Dos receptores dé comunicaciones para el 
| Servicio Radiotelefónico Móvil Marítimo, — Li. 


gucn en tiempo y forma. — Sector Licita, a — Lic. N.o 1.69 DN 


Mr o 


SANCO DE PREVISION SOCIAL ! ; Ñ sión de hierro redondo, de acuerdo con el pá8. 
. OFICINA CENTRAL DE ADQUISICIONES [Moa mo DOT pre de 1969. hora 15| ¿0 de condicienes, que so encuentra a dispoda 
J Licitación Pública N.o 1.136 ly 15 (primer y segundo llamados). ¡ción de los interesados en la Dirección de Vialia 
¡ Adquisición: 4 (cuatro) mimeógrafos, |” Pliégos de condiciones en Sarandí 472 piso | dad, Sección Proveeduría, Avenida Urvguay 1120, 
Ñ erbura: a 14 y 30. ¡ E , | piso 1.0, , 
Apertura: 10/11/69, hora primero (Mesa de Licitaciones, Teléf. 9 78 34). | 


A 


1 


NN llamado, hora 15. — Pliegos: $ 41.00. o 


. j3 


LONSEJO. NACIONAL DE SUBSISTENCIAS | Adouisiciones y Suministros. Parque Hotel. 


A. El acto de recepción y apertura de propuestas 
f tendrá lugar el día 11 de noviembre próximo, 
fo las 15 horas, en la Sala de Licitaciones de la 
fcitada oficina, 4.0 piso, en presencia de los 
intoresados que concuran. : 

Si no concurriere el número mínimo de oferen. 
q tes en la facha indicada, la apertura de propues. 
j tas del segundo llamado queda fijada para el día 
14 del mismo mes, a la misma hora y lugar indi. 
cado. -— Montevideo, 17 de octubre de 1969, mu 
La Dirección. . ! 

12) '(C.C.) 8lpub. 32335 Oct.21.v.a0t30. 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
CENTRO DEPARTAMENTAL DE SALUD  ' 
PUBLICA DE CERRO LARGO (MELO) 
. Primer y segundo llamados 

Llámase e licitación pública por primera 
Y segunda vez para el suministro de los Ble 
gulentes artículos: Carne, pan, leche, verdu- 
Tas, arroz, azúcar, fideos secos, harina, ha- 
rina de maíz, -pastas frescas, dulca de mtme 
| brillo, queso fresco, y duro, huevos, sal fina, 


Esta lHottación se” realizará en forma públi- "2 Tere de Ltoitaciones 
ca y de acuerdo a los respectivos pliegos de 1.200. 21 .23-7.no0v.5. 
rondiciones que se hallan a, disposición de ls | 12) $ 1.200.060 10Ípub. 21860 Oct.23-Y.nov.5 
interesados, en el loca e la oficina, o” 
la, calle Dante 1851, tercer piso, donde podrán . FACULTAD DE MEDICINA 
retirarse todos los días hábiles en horas de HOSPITAL DE CLINICAS 
Oficina. “Dr. MANUEL QUINTELA” 

Las propuestas se abrirán el día y hora In-f La Facultad de Medicina, —Hospital de Clí- 
dicadn. en presencia de los oferentes que; nicas “Dr. Manuel Quiñtela”—, Hama a la 
concurran al acto. . ¡siguicnte licitación pública: 

12) (C.C.) 10Jpub. 32395 Oct.24.v.nov.6. HC No 1,305. -- Termómetros axilares, — | 


Sección TAR A Suministros Segundo llamado: 22 de diciembre de 1969, 
Llámase a licitación Pública para la si. hora 9, (Tendrá lugar en caso de no presentarse 
guiente adquisición .- . tres oferentes al primer llamado). 

10/40. — Papel para imprimir en máquina | Los plisgos de condiciones, se encuentran a] 
sistema mimeósrafo, 2 formatos disposición de los interesados, en la Sección 

"Avortura; 27 de noviembre de 1969, e las | Compras del Hospital de Clínicas, planta baja, 
47 Roras: todos los días :hábiles de 8 a 12 horas, 

Los pliegos de condiciones, están a dispo- y 12).  (C.0.) Sipub. 32422 Oct.28-v.oct.30. 
Bición de los interesados, en la Sección Ad- 


7 E, 
CAMARA DE REPRESENTANTES aa llamado: Y de diciembre de. 1969, 
ra 9 


iisiciones Suministros, Pilacio Legislati- INTENDENCIA MUNICIPAL DE e 
vo. planta taja todos los días háblles de 15 Homes PONTEVIDEO rs ia roles lea man» - 
2 13 horas. — La Comisión de Adquisiciones. ELES CASINOS MUNI geno, etc., para el periodo comprendido e 


12)- —(C. C.) 3[pub. 32434 Oct.28..v.o00ct.30 N.o 15. — Pan y derivados. — Primer tro él 1.0 de enero y el 31 de diciembre de 


Los Pliegos de condiciones están a dispd.. 
sición de los interesados en la Administras 


Apertura: día 10 de noviembre de 1969. 


Y CONTRALOR DE PRECIOS 12) (0.0.)  Sipub. 32412 Oct.27-v.0ct 29. 


, _  DEPART AMENTO DE COMPRAS l ción, del Establecimiento entre la hora 8 y 
cN o o ccdis 8 . 

:- Primer y segundo llamados HOTELES CASINOS MUNICIPALES 1 La recepción y apertura de las propuestas 
f Tde. 56169. — Ada. fruta abrillantada. N.o 14, — Concesión venta de cigarros. Ulea iumar en 1% Dirección d $ 
ñ gerrillos y confituras. — Primer llamado. — li ecmiento el día 10 de noviembre ES 


, 
F 


i 
+ 


£_ Apertura: 12 de noviembre de 1969, e las | 
: 15 horas. En caso de declararse desierto elf - 


día 14 de nvolembre de 1969, a las 15 horas, - 
> Tie. 58/69. — Ada. pasas de uva. : 


 ¡Avertura: 12 de noviembre de 1969, A les 
16 horas. 


y 


y: Lic. 59169, — Adgq. pasas de clruelas. 


+ 


Segundo llamad ose efectuará el día 14 de 


, 
Ú 
e 
? 


¡18 horas. En caso de declararse desierto el 


t 


, 
es 


i 


. 
ñ 
, 


H 
E 


E 


r 
' 
t 
! 
Í 
4 
? 


+. de la Comisión Nacionel de Educación Física, | 
. Mismos entre las 15 y 18 horas. : * . 


¡ día, 14 de noviembre de 1969, a las 14 horas 
h Valor de pliego: $ 100.00 (cien pesos). o 


to. - i + Edámase 2 concurso de precios por primera ) 12) .0.Y . 32, ¿2 Lv. . 
A o E E 
Ito. 61169. — Pasas de higo. a a equipos, Instalaciones, VÍ E domrstoON HONORARTA ASISORA Y 

Apertura: 13 de noviembre de 1969. al las l Repuestos Bronce. Chenas de Mono oa FISCALIZADORA DE JUEGOS DE 
16 horas, En caso de declararsa uesierto elf AE AE pas de o. ZAR 7 


: Valor del pliego: $ 100.00 (clen pesos). 08 


Pa) (C. C.) 8lpub. 32399 his Oct.27.-v.nov.5. - 


Apertura: 12 de noviembre de 1969, s las r 
11 horas. En casó «de declararse desierto el O 7 Enesos: E O abro de 1969, = 
mismo, el segundo llamado se efectuará el y Adquisiciones y Suministros, Parque Hotel, 

Ñ 12) (0.0.) 3ipub, 32393 Oct.24-v.oct.28. 
RR 
INSPECCION GENERAL DE MARINA 

114 SERVICIO DE APROVISIONAMIENTO 
mismo, el segundo lMamado se efectuará ell segunda ves, Ucitación ocn, 2 SA 
d (veinte mil) aullogramos de carburo de calelo, 
(Cif, Montevideo), y . : 

La. recepción y apertura do las propuestas, 
tendrán lugar en el Servicio de Aprovisiona. 
puentes el día 3 de noviembre de 1969, e la 

-St mo concurriera el número mínimo de ofe. | 
.[ rentes en la fecha fijada, se abrirán las pro- 
. puestas el n de noviembre qe mismo año, a 

. la misma hora en el mismo lugar. 

pApertura: 12 .de noviembre de 1969, = las Jj nos pliegos de” condiciones de 8 presente 

o el mitcrn er y citación, podrán ser retirados en el Servicio 
- En caso de declararse desterto el miso, e de, Aprovisionamiento, Muelle: Fluvial Hangar, 
Noviembre de 1969, a las 17 horas. a Y dla Lo 15, piso, primero, todos 08 
a pego E ¿00.00 (cien pesosY. —.. A El “valor del pliego será de $ 150.00, es 
PEO, e r . . ” y 12 0.0.) i5[pub, 32239 Oct.13-v.00t.31, 
Apertura: 12 de noviembre de 1969, a las] y y ASipub, 32289 Oc 


-.- SERVICIO DE 'APROVISIONAMIENTO 


1969, a la hora 10. 

Si no concurriera el número mínimo de 
oferentes al primer llamado, se realizará un 
segundo llamado el mismo día a la hora 
10.30 en el mismo lugar. — La Dirección. 


12Y '(C.C.) 2ipub. 32435 Oct.28-v.0ct.29, 


Lic. 57169. — Adg. Pan dulce. 


MINISTERIO DE TRANSPORTE, 
COMUNICACIONES Y TURISMO 
. FDIRECCION NACIONAL DE TURISMO 
Llámase a licitación pública, para la explota. 
ción por $ (cinco) años de servicios de Bar, 


Valor -del pliego: $ 100.00 (clen pesos). 


. En caso de declararse desterto el misñó, elf 
segundo llamado ss efectuará el día 14 def 
noviembre de 1969, á las 16 horas. 

Valor del pliego: $ 100.00 (cien pesos), 


mismo, el segundo llamado se .efectuará “el k La Dirección. a 


EC 


gulo, etc. Maquinaria y partes pertene. | 
clentes al ex R, O. U. “Maldonado”.  . 

La recepción y apertura de las propuestas, I 
| tendrán lugar en el Servicio de Aprovisiona» | 
q miento, el día 31 de octubre de 1969, a lz 


A 

Primero y último llamado 
Llámase a licitación pública, para el sumi. 
nístro de 10 Máquinas de Ruleta “Cilindros”, 
g con destino a los Casinos del Estado, en un 
d todo de acuerdo al respectivo pliego de cons 
diciones que los interesados pueden retirar én 
Uruguay N.o 1003, en horas y días hábiles.  ' 
Las propuestas se abrirán el día 10 de nos 
Y viembre de 1269, a la hora 16, en presencia 
de los interesados que concurran. : 
En caso de que a dicho acto no se presentas 


nismo, -«el' segundo lMamado se efectuará el 
día 15 de noviembre de 1969, a las 16 horas, Ñ 


: Apertura? 18 de noviembre ide 1909. a tas 
- Apertura: e noviembre de , a 
16 horas, En caso de declararse desierto” el $ hora 10.00. . . . 
mismo el segundo llamado se efectuará elf Si nó concurrierx el número míntmio de 
día 21 de noviembre de 1969, a las 18 horas. dl oferentes en la fecha fijada, se abrirán las 
Valor del pliego $ 100.00 (cien pesos). * y propuestas el 7 de noviembre áel mismo año, 
Las propuestas se recibirán y abrirán en el¿a la misma hora y en el mismo lugar. : 
Dpto. de Compras del Consejo, callo Paysan- Coaiegos de condiciones para, el presente 
46 935, donde también modrán retirarse los f e precios, "po ser. retirados j Ten por lo menos 3 (tres) propuestas, el mismo 
pliegos de condiciones especiales y generales | el Servicio de Aptovisionamiento, Muelle 4 sora. declarado desert y iranseurrida UNA 
en el horario de oficinas públicas, . Y Fluvial, Hangar “A”, Puerta N.o 15, piso hora se efectuará la apertura cualquiera sea el 
TO todos los días hábiles de 08.00 al nómero de propuestas presentadas. — La Di. 
f 12, OTAS. - - ción. ñ 
* El valor del pliego será de $ 150.00, | "ección. uE : : 
112) (C.C.) 16lpub. 32199 Oct.9.v.oct.29, | 12) (0.C.) 10/puB. 32278 Oct.16-v.00t.29, 
MINISTERIO DE CULTURA - 


- El Vinisterio de Cultura llama a lctta- 
ción Pública para el suministro de un auto- 
móvil sedán, 4 puertas, modelo 1969 y un) 
furgón camioneta para la distribución de €xÉ- 
Pedientes y correspondencia, traslado de fun. f 
cionarios y transporte pequeñas Cargas. 
2” Las condiciones ae la Htasión so deta- 
1 .losy tlan en el pllego de condiciones particulares 
(Soriano 882), y podrán ser retirados por -.. Á que E encuentras a aisposiot on, ae 105, inte- | 
La apertura dé las propuestas se realizará Í resados en la sede de nisterio de uta | 
en la aministración dal Anstítuto el día 20% (Sección Proveeduría) de 13 a 18 horas, en 
de noviembre de 1929 a la hora .17, en pre. ! donde también :se le proporcionarán los in. 
sencia de los interesados que concurran. . 4 Tormes del caso. , . 

12) (C0,0.) 8ípub. 32363.:Oct.23-v.nov.3. | - La apertura de lás propuestas la efectuará | 
rc merca. E la Comisión Asesora de Adjudicaciones de ese. 
E Ministerio el díx 11 de noviembre de 1969 


CONTSION NACIONAL DE EDUCACION FISICA 1 
. Elámase A Mcitación pública (concurso dsg 
ofertas), para la venta de. lá. camioneta, pro- A 
piedad -de la Comisión Nacional de Educación ji 
Física—marca “Austín”, del año 10958, SS: 
puertas, 14 H.' P., 4 cilingros, la que puede p 
ser vista por los Interesados en los Talleres y 
del Instituto, (Propios 2074 y Avda, Italia), q 
en el horario de 8 a 12 horas. : . . E 

Los pliegos de condiciones están a disposi. 
ción de los interesados en la administración 


UTE 


N.o 6316. -—- Transportador de 10 Toneladas 
carga útil para bóbinas de 3 m. de diámetro y : 
1.80 de ancho y tractor para acoplar en remol 
ques de hasta 40 toneladas. : 

Apertura: 11 y 18 de dictembre. 

Preclo del ejemplar: $ 500.00. 

N.o 6333. — Suministro, instalación y Putd. 
ta en marcha de 4 quemadores para calderas de 
calefacción, : 

Apertura: 18 y 23 de diclembre. , 

Precio del ejemplar: $ 200,00. . Ñ 
|  N.o 6331. — 6.000 clavijas y 6.000 cordones de 
Bdistintos tipos para equipos telefónicos. - 
Apertura: 23 y 30 de diclembre. 


eclo del ejemlar: 350.000. 0% 
E 8332, 2 Ep información de ahG. 


Á 


DIRECCION NACIONAL DE nados tesefónicos: 15 bases pare ficheros rotas 


rr COMUNICACIONES A, da las 15 horas en su sede ubicada 'en el local 
di iámaso a licitación pública para la provi.f mencionado. 8 : ros 15, Juegos de indicadores, equipos inseriptor | 
sión der. 2: ES - ] y : 


12) (C.C.Y 8lpub 32416 Oct.27-y.nov.5, 


a. ñ . : : : / 
DIARIO 8% 


 1410—C tEIAS Octubre 29 de 1969 . _ 


aa iS NR AS e ET 7 zz 53 r _ OS Az 07 Dad] 
apertura: 24 y 31 de “diciembre. 1180 “y ANTONIA CARMEN “GARCÍA, 22 años, V 23.4 Sección - Ñ 3 
ES del ejemplar: $ 350 soltera, española, domiciliada Rosalía de 


Los primeros llamados se fijan hora 10; los | Castro 1189. 


EUGO RUBEN VALLARINO, 22 años, golo 


Cagundos hora P.: CARLOS EDUARDO FARTO, 20- años, sol. j tero, empleado, oriental, domiciliado Rivera 
De acuerdo con las condiciones establecidas tero, jornalero, orieútal, domiciliado Sayago 4822 e. IVONNE TODARO, 23 años, soltera, 
On los pliegos respectivos, que lo sinteresados, (i 1503" y MARIA, EMA DUARTE, 19 añios," sol- ¡ Maestra, oriental, domiciliada Rivera 4822. 
drán. retirar previo pago o plan a tera, oriental, domiciliada Sayago 1538. 34) $ 130.00 3 , 
lo de la, Luz, Paragua Pp - ; ) . ub. v.oct.30. 
Ja en el horario de.14 a 17 Tos días háblies. — so NT FRANCISCO 4 OMPIERREZ,. e - » 
Montevideo, 15 de octubre de 1949. -— Depar- | 2£oS, Sollero, cacier, exenta maña 


Gioia 6744 y ANA TERESA SÓSA, 2l-años, | * 
Soltera, modista, oriental, domiciliada, Giota " 
Veras. 


famento de. Compras, — Sección Licitaciones: 
22) (e. 0.> 10/pub.. 32340 Oct.21-v.nov.3. 


/ Montevideo, 27 de octubre de 1969 


= - - . . - it, - . 
, ” o a o . . : ! A 3, a Sección : e 
“14-Matrimonios de or joa Succión | 
0 el 5d AS A ARMANDO, NERIS, a años, viudo, Jubilado, 
- A : PO orienta. micillado econquis; 256, pl 1 
ALBERTO BOUZAS, 26 años oltero, -Ope- q a piso 1.0, 
e ontevi 60 rarlor -oriental domiciliado "Gésar Córtimas |-APartamiento 3 y MARIA JULIA VERNANDEZ, 
a om [1951 y MARIA LUCILA MEDINA. 27 años;. 52 años, soltera, jubilada, oriental, domiciliada 


Montevideo, 28 de octubre de 1969 


| Cumplimiento áe la disposición del ar | 


dículo 3.0 de la Ley N.o 9.906, del 30 
.Bé Diciembre de 1939. De acuerdo cor 
do que se expresa en dicho artículo debe 


a muy en cuenta la advertencia que. 


66 transcribe y que figura en los corres 
'Bondientes edictos que firman los respee 
'fivos Oficiales del Registro Civil, 

Ll “Bn fe de lo cual intimo £ los Gue 


búpleren algún impedimento para el ma | 
_ ¿frimonio proyectado lo denuncien por es: 


«Eritó ante esta Oficina haciendo conoce: 
"Zas causas. Y lo firmo para que -se: 
publicado en el “Diario Oficial”. por es 
bacilo de ocho días como lo manda la ley”. 


N Espacio iinsitado a trós días, por le: 


Ley N. o'9. 906). > 


o 7 PS 
1 > 
e 


. --2.a Sección . E o 


5OSE "ANTONIO COLLAZO, 29" años, solte- 

ro, carpintero, . oriental, - 

983 y LUISA "ZULMA SARACHO, 27. años, 

soltera, empleada, - Oriental, -domiciliada Co- 
lonia $83. = 
. Ba Sección. o 


MIGUEL ANGEL VIGGIANO, 23 años, sol.” 


tero,- comercio, . oriental, domiciliado Maldo- 
nado. 1491 y. "MARIA: DALMA: MOREIRA, 35 
años, soltera, empleada, oriental, domicilla» 
. do, Maldonado 1491, : : 


Za Sección” 
JAIME ISAAC . RADMAN, 32 años, soltero, 


comercio, oriental, domiciliado Concepción 
'Arenal 13848, Apto. 14 y BERTA GOLBERCG, 


domiciliado "Colonla ] 


soltera,. epppjenda oriental; 


domiciliada 
Cortinas 1951. or 


Poo Íta Sección” _ 
¿UAN 
de café, oriental, 
y JOSEFINA ESPASANDIN, 
ñ empleada, española, 
6. . : 


RAUL FERIA, 23 años,- 
oriental, domiciliado . 
MARIA DEL CARMEN ' 
años, soltera, empleada, orlental, 
Villademoros 2515.: 


JOSE LUIS DENIS, 132 años, 
pleado, oriental; domiciliado 
3153 y MYRIAM NORA SCARON, 
¿pltera, oriental, domiciliada 

3153, - 


domiciliada 


soltoró, 


soltero; 


"12.8 Sección: ' - e 


ROBERTO: HUGO: CABRERA, 26 años, 
¡tero, empleado, "oriental, 


: Gómez! 3166. 


l4ia: Sección -. 


"HEBER ARTIGÁS OLIVER, 54 años, dlvor. 
“domiciliado, Gil . 
soltera, Y 


clado, empleado, oriental, 

919 y SUSANA RODRIGUEZ, 49 años, 

¡empleada, oriental. domicilláda GU 319. e 
15.8 Sección * cs 


' ERNESTO GABRIEL CERRÚTTI. 26 años; 
-domicillado :Co-" L-- 
VICTORIA EUGENIA 
"AGUERREBERTS, 2 afios, soltera, estudiante, . 


soltero, 


O 
ronel 


Mora 617 


oriental, 


oriental, domiciliada Cnel. -Mora 817. 


íS.a Sección 


-Césat- 


cOSE ACOSTA,. 26 años, soltero, mozo 
domiciliado Itezurubi 5386 
21 años, - soltera; * 
 Ttazurubl 


empleado, 
Villademoros 2515 y 
RODRIGUEZ, 22 
Gomiciltada 


em- 
Manuel Acuña 
189. años, 
Manuel Acuña 


A 


-oriental, 
¡¡RIAM CAITANO, 


do, 


sol. 
domiclllado Roque: 
: Gómez 3166 y "ANA LUCIA ROLLE, 20 años, 
- fsoltera, empleada, “oriental, 


domiciliada Roque 


Reconquista 256. piso 1.0. apartamiento 3. 


JULIO NESTOR SOSA, 


22 años, . Soltero, 
corredor, oriental, 


domiciliado Reconquista 


358 y ELISA BABEL MONTES de OCA, 24 
* 4 años, 


soltera, docente, domiciliada 
Reconquista 356. 

ANGEL FONTAN, 21 años, soltero, empleas 
do, oriental, domicillado Pledras 228. apartas 
miento 17 y MIRIAM del CARMEN HERE 
DIA, 19 años, soltera, empleada, oriental, d0s 


oriental, 


'miciliada Cerrito 587. 


LUIS GUSTAVO MARTIN, 24 años, soltero, 
estudiante, oriental, domictillado Sarandí 342, 


piso 5.0 :y PATRICIA MAGDALENA CLAVES 


RO, 21 años, soltera, estudiánto, oriental, do= 


| micillada Sarandí 342, piso * 


d 
4.a Sección 


r 


PEDRO LEMOS, 60 años, jubilado, soltero, 
domiciliado Yaguarón 1063 y MYo 


19 años, soltera, oriental, 
domiciliada Yaguarón 1063. 

EUSEBIO CARLOS POSE, 28 años, divorcias 
conductor, oriental, domiciliado Conveno 
ción" 1240 y EULALIA PRUDENCIA DIAZ, 

23 años, soltera, modista, oriental, domiciliada . 
Convención 1240. 


5.4 Sección 


JULIO .CESAR CIBILS, 20 años, soltero, 
abrero,-. oriental, domiciliado - Médanos 983 Y 
GRACIANA CELESTE COLACCI, 18 -años, solo 
tera, peluquera, oriental, domicilinda Médanos 
8 


e 


WÁLTER "PARDO! 22 “años, soltero, empleas 
do, "oriental, domiciliado Maldonado 1598 Y: 
MARIA (ESTHER (CUBERO, 21 años, soltera, 
empleada, española, * domiciliada Maldonado 
5 


HECTOR FERRARO, 37 años, soltero, escrio 
bano, oriental, domiciliado Maldonado 1391 y 
SUSANA” DOLORES HAEDO. 36 años, soltera, 
,€mpleada, oriental, domiciliada Maldonado 1391 .: 


- a Sección 


29 años, soltera, empleada, oriental,” domici- “RODOLFO VILARDO, 25 años; soltero, -Q0S WALTER RAFAEL VIERA ROMERO, 29 
Hada Concepción Arenal 1843, Apto. -mercio, oriental, domiciliado. *. -Eláurl- 1074 | años, soltero, empleado, oriental, domiciliado 
: . iy -MARIA. del ROSARIO -CRUCHE, 22 afios,:¡| 9 -de Abril 1676 y RAMONA HEYDEE CASA 
y . . . "soltera, - estudiante, oriental, domicilláda; ¿0.4 VIEJA ZABALETA, 23 años, soltera, empleso 
8. a Sección - ¡Ellaurt 1074. E E da oriental; domiciliada 9 de Abril 1676, 
WALTER HORNOS, 46 “años, viudo, -em-. - 20.4 Sección Da Sección 


pleado, oriental, domiciltado Venezuela. eo 3 E o . a E : 
-DOLORIES GLADYS TROTTA .PR ' OSCAR. FELIPE FERNANDEZ «por .interme. || MIE! ATILIO FEOLA, 21 'años, 
“fos, soltera, empleada, oriental, domicillada [| dio de su apoderado NELSON GHEZZI OMEZ- ¿ESOO KC a ATILIO, PEOHA. ¿2502 


Venezuela, 1210, ZOLI, 36 años, soltero, empleado, oriental, | Rodríguez 4620 y SONIA MARGOT FERREIRA, 
«JUAN “OSI "AMUEDO CARRO, 23 años. | domiciliado Brooklyn, Nueva York y, ELENA | 18 años, soltera, oriental, domicillada Oficial 
soltero textil, orlentál, domiciliado -Minas 1812 "CURTO, 27 años, soltera, oriental, domicilia- 


MAR CHA: 1.0 Nío 1169.. 
“Apto. 2. y MARIA ESTHER MORAN MÁ 8 [da José Ma, Vidal $27. JULIO ARMANDO :VERDE, 35 años, soltes 
DO. 19 aHos. soltera, oriental, domicillóa/| Armmmar LIOMAR NUNEZ, 36 años. sol“| ro, empleado, oriental, domiciliado Oficial 1.6 
SP AUL. ALFREDO FONTAN CARAMBULA, | ezo, empleado, oriental, domiciliado Benito] N/o 4079 y LIDELBA- FERMINA AMONINI, 39 
EL años. divo clado. .empleado.. ortental, do. | Riquet 970 y ANA DINORAH JOLODKOW, 23 ¿ años, . divorciada, oriental, domiciliada Ofic:al 
r p faños, soltera, oriental, domiciliada Benito: Ri- 1.0, N.074079. 0. 
“miolilado “Sierra - 1935 y MANUBLA BORRAZ [ años, ¿sol lo, N.071079, - 
¿BLASCO, 44-años, viuda, empleada, espa || . 0 : 


Lola, domiciliada Sierra 1935. - 

. CARLOS ATILIO VASSALLO PAOLINO, - -22 
Mudos, soltero, empleado, oriental, domiciila- 
“dodo” Caridad 1305 y MEVIA CRISANTA RO- 


0% cal. ¡a Sección 10.a Sección 


AVELINO MURADAS MOREIRA, 


, . 
mo, ”. 


soltero, 


02 años | JUSTO. ROMAN - PEREZ, 28 años, 


h . 
O 
oriental, domiciliada Carida : : egu y años, ¿sisi 
| Ñ o a - española, Kgomicillada Career am j tera, “empleada, -orlental, domiciliada. MiS Ssistpi 
Dd.a Sección . o BR JO MANUEL; ETCEHEVERR 3 años - RODNEY EDUARDO. ¿SORAAZ 22 años. 
nos de Rafío 705, Apto. 4 y NANCY TERE- “soltero, empleado, oriental domiciliado , ¿ 
DANIEL CANER, 43 años, soltero, Cons» [SITA ADAD, 18 “as soltero. oriental, fo 11624 y MARIA del CARMEN LOPEZ, 21 ETA OS 
tructor, italiano, domiciliado Durán 550 y. miclliada, Molinos de Raffo 705, “Apto. 4. “soltera, radíologa,” oriental, domiciliada 


MARTA MARIA ANGELINI, 33 años, soltera, 


soltero, mecánico, oriental, " domiciilado -MoM- 
| 1624, o : - 


oriental, domiciliada. W. -Hansen 1770. . 1 - 22 ¿2 Sección : : ? 
YOSO ODA, 22 años, soltero, floricultor. ¡| "- _. : da Sección 
Japonés, domiciliado Paso. CUalpino siñ y i 


 ENÉIQUE WASHINGTON AUDIFFRED. 


21 | - : : : 
GRACIELA NELIS CHUCARRO, 19 años, sol- | años - soltero, carpintero, oriental, . Es OSORIO CORREA, 46 años, viudo, empleado 


E  omicutiora, — orlental, domicillada .Pas0 (| do «1. Revuelta 3826 y MIRTHA -SUSANA PE-'| oriental, domiciliada Andrés Lamas 3638 

UB ROECTLIO ABADIE, 21 años, solte- || RETIRA, 22: años, soltera, oriental, domiciliada / ROSA ANA LO 20 años; en 
z E É ¿ 

ro, “empleado, orlental, - domiciliado Isólica“| “*” Revuelta 3828. oriental, domiciia ndrés 


6116 Y LIDIA BENTANCOR, 21 afios, soltera, VICTOR MATIAS PASTOR, 


29 años, soltes 


LUCAS FONTES, 36 años, soltero, agHcul- 


oriental, domiélllada Juan P.. Lamolle "1693. '| tor, brasileño, domiciliado Sierra :3029 — y| ro, empleado, oriental, domiciilado Consulado PS 
JOSEF RODRIGUEZ, 26 años, soltero, mecá- | MILDER WALDEMIR ALTEZ, 29 añós, -sólte- || 3215 y NELSA MUÑOZ, 36 años, dlvorciada, 
Nico, esvañol, ra, ortental, domiciliada Sierra 3029: oriental, domiciliada Consulado 3213. 


domiciliado Rosalía de Castro 


b 


Y 


A 


lle) 


Octubre 29 de 1969 


ra Pe 


PABLO NUÑEZ, 27 años, soltero, comercio, 1 sobra el bien 


Oriental, domiciliado José L. Terra 3062 y 
OLGA ESTELA PEREYRA, 


empleada, oriental, domiciliada José L., Terra. 
3062. 
14.2 Sección 
JULIO CESAR ESTEVES, 28 años, solte. | 


.JO, pelnador, oriental, domicillado Uruguayana b 


3430 y LORELEY TERESITA MORENO, 20 
años, so/tera, Oriental, domiciliaga Uruguaya. 
hna 3480. ] 
NILDO: CARDOZO, 25 años, soltero, albañil, 
oriental, domiciliado Francisco Bicudo 3391 y 
ANA MARIA RODRIGUEZ, 26 afos, soltera, 
modista, oriental, domiciliada Francisco Bicudo 
2891, j 
HECTOR RAUL CLARA, 28 años, soltero, 
chofer, oriental, domiciliado Adolfo Berro 909 
Y ANA MARIA SCOFFONE, 25 años, soltera, 
estudiante, oriental, _domicillada Gil 919. 
! ' 15.2 Sección 


DANIEL EDUARDO AGOSTO,...26 años, sol. JUZGADO LDO. DE PRIMERA 


tero, empleado, oriental, domicilado Carlos 


M. Maeso 2790) y NYDIA ROSA CONDON.! 
MIGLIERINA, 25 años, soltera, profesora, orien.. | 


tal, domiciliada Carlos M. Maeso 2790. 

JUAN JOSE ELHORDOY, 21 años, soltero, 
empleado, oriental, domicilado José Ellauri 
647 y MARIA CRISTINA GASPARRI, 19 años. 


sol“era, oriental, domicillada Leyenda Patria | 


2948. 

JULIO CESAR BENGOA, 24 años, soltero, 
empleado, oriental, domicillado José M. Mon- 
tero 2812 y DORILA RIBEIRO, 25 años, sOl- 
tera, empleada, oriental, domiciliada ¿osé M. 
Montero 2842, - : o 


17.a Sección 
t 


HECTOR D'OTTONE, 31 años, divorclado, | 


empleado, oriental, domiciliado Atenas 3079 y 
. LINA VERGALITO, 38 años, soltera, modista, 
italiana, domiciliada. Oficial 4 


19. Sección 


tero, estudiante, oriental, domiciliado Cardozo 


Soltera, estudiante, oriental, 
dozo 3278, 


20.4 Sección 


i 

DOMINGO APARICIO RICAMONTE, 18 años, 

* soltero, jornalero, oriental, domicisiado Timote 

4228 y EMA NUÑEZ, 18 años, soltera, oriental, 
domiciliada Timote 4828; . 


ñ 


"21.4 Sección - 


JUAN CARLOS FERNANDEZ, 20 años, sol.” 


tero, empleado,: oriental, domiciliado Millán 
5068 y ALICIA BEATRIZ ATTINI, 19 años, 
Sóltera, oriental, domiciliada Millán 5068, . 
MANUEL LOPEZ, 35 años, Soltero, zapate., 
To, español, domiciliado Tacuabé 4578 y NIE- 
: VES MOSQUERA, 28 años, soltera, española, 
domiciliada Tacuabé 4578, : 


i 22.2 Sección 


JAIME FREJLICH, 23 años, soltero, profe. Í 


Sor, oriental, domiciliado Heraclio Fajardo 3430 
y PALMIRA ALBA VANZINI, 23 años, soltera, 
profesora, oriental, domicillado Horaciio Fajar- 


do 3430. 
* 23.1 Sección 


PEDRO ARTURO AMBROSI, 20 años, sol. 
tero, marino militar, oriental, 
Cabrera 3569, apartamiento 1 y 
THER QUIRINO, 21 años, 
domiciliada Cabrera 3569, apartamiento 1, 


Adjunta “0” 


RAUL BERNARDO BERGMANN, 26 años, 


A empleada, argentina, domiciliada SO. 
ca . 

14) $130.00 3|[pub. v.oct.29. 
A IR os al 
. » a AN 
: 16-Prescripciones O 
— Ñ 


EN -L£0 CIVIL DE TERCER TURN 

EDICTO. — Por disposición del: señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
“Tercer Turno, dictada en los autos curatula- 
(os: RODRIGUEZ, ALEJANDRO y otra. “Pres- 
Cripción treintenaria”, (C 690/89), se 
llama y emplaza a todas aquellas personas que 
$e consideren con derecho a cualquier título 


28 años, soltera, ' 


PARAR 


: blicaciones. 


167.570. 


término de noventa: 
Elnterés en el asunto para que comparezca ak 
25 de Mayo 523, P. S.o, | 
bajo apercibimiento f 


- : feste Juzgado, calle 
CARLOS ABEL GUILLENEA, 27 afios, sol. ka deducir sus derechos, 
de designársele Defensor 
3278 y ESTELA MARY MARTINEZ, 27 años, | 
domiciliada Car- [1969 


junto. 


¡FSUZGADO LDO. 


Letrado de 
Sexto Turno, 
Juzgado, se ha 
LEZ, interpontendo demanda por prescripción 
treintenaria, del siguiente bien inmueble: un 
solar de terreno ubicado en la lla Sección 
Judicial (hoy 
¡tevideo, Padrón No 75.711, Compuesto de una 
¡ Superficie de 402 metros cuadrados 68 decfme: 
tros cuadrados, 
421 Norte 18 metros 30 sobre la este Carrara; 
pal Este 21 metros 49 sobre la calle Pielinzón; al $ 
¿Sur 19 metros 


domiciliado 
MARY ES. Í 
soltera, oriental, | 
E Letrado 
" y Séptimo 

[MAS Y OTROS. Prescripción, CO¡69”, se clta y 
p enplaza por noventa días a los sucesores de 
f Quintina Rocha, a la lglesta Católica - (Colegte 


soltero, empleado, argentino, domicilado Soca | '2troquial) y a cuantos se consideren con de- 


1275 y RUTH CATALINA REIMANN, 20 años, $ 


cita | 


DIARIS 


Fo LE UTE 


a 


Go: legalmente constituido comparezcan en 


autos dentro del término de noventa 


ibmueblo. — Parte del padrón N.o 62.898, 


Ubicado en la Decimoprimera Sección Judi. | 
. clal del Departamento de Montevideo, . Que a 
, estar al plano del agrimensor Antonio Asuaga 
¡ Nougué, de mayo de 1989, inscripto el día 2£ 
del mismo mes en la Dirección General def 
Catastro con el N.o 31.683, está señalado con | 
y posee un área de 4.250 metros Í 
; Cuadrados 24 decímetros; que 
¡ de sus frentes ul Sudeste con la calle 
A, Cabrera; otro de sus frentes al Sudoeste, $ 


la letra A 
Iindan: 
José 


con la calle Ramón Castriz; otro de sus fren. 
tes ai Noroeste con la caile Salguero;  Strc 
frente al Nordeste a la calle Belén y por úl- 


60.397 y-62.969 en dos rectas y con €l lote 
letra B del mano en otras dos, 


Y a los efectos legales se hacen estas pu- ¡1 
-— Montevideo, setiembre 12 del 


69, — Aída Lipovetsky, Actuarta Adjunta. 


. 16) $ 7.500.00 30¡Pub. 18477 Set.26.v.Nov.6. 


EN LO CIVIL DE QUINTO TURNO 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez | 
y Letrado de Primera Instancia en lo Civil de | SENDE, ARGEMIRO GERARDO” 
Quinto Turno, doctor Fernando Mier Nadal, á 
¡se hace saber al público que se presentó ante ] 
este Juzgado (ficha B N.o 532/69), doña AN. 
[GELINA LANDIN promoviendo 
que se declare judicialmente que ha adquiri. 
do por prescripción trointañial, el dominio 
de un terreno ubicado en la 10. sección Ju- 
pdíicial de 
¿No 67.574, compuesto de una superficie de 
E 913 mts. 7511 'dm., con 17 mts. 88 cms, de! 
frente al Sureste e la calle osé Antonio Ca. k 
f brera, puerta No 3935; 44 mts. 83 cmts.' al 
g Suroeste lindando 
22 mts. 
padrón 
ÍN.O 67.569 y 44 mts,/ 54 ema. 


Montevideo “empadronado con el 


con. el padrón No 67.575; 
365 cms. al Noroeste lindando con 
No 67.575 y parte del padrón 
al Noreste -Hn- 
dando con Jos padrones Nos. 
En consecuencia se cita y emplaza por el 
días a todo el que tenga 


de Ofictlo que los 
Montevideo, octubre 13 de 
— Rafael Charlo Olivera, Actuario Ad- 


representa, — 


16) $ 9.000.00 30jpub. 21750 Oct.28.-v.dic.9. 


A 


DB PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE SEXTO TURNO 
EDICTO. -— Por disposición del señor Suez 
Primera Instancia en lo Civil de 
8e háce saber que ante este 
presentado ARMANDO GONZA. 


l6.a Sección Judicial) 


cuyo deslinde es el siguiente: 


En consecuencia, se cita, 
que se presenten a deductrlos, en el 
-- Montevideo, se- 


to, 
16) $ 7.200 30'pub. 20683 Oct.1£.-y.nov.24. 
JUZGADO LDO. DE PRIMERA INSFANCÍA 


EN LO CIVIL DE SEPTIMO TURNO 
Emplazamiento 
EDICTO «— Por mandato del señor Juez 


e Primera Instancia en lo Cívil de 
Purno, en autos: PEREIRA, JOSE TO- 


rechos al inmueble que se describirá, a estar 
2 derecho en dichos autos, bajo apercibimien. 


¡to de nombrárseles defensor de oficio: terreno 
E baldío en Villa Migues, 9a Sección Judicial de $ 
¡ Canelones, padrón N.o 138, con 457 metros 31 


decimetros cuadrados lindando: al Norte y Oes- 
te frente a calle Ermelinda Silva y Progreso, 


a py al Este y Sur con sucesión de Quintina Rocha 
q qtllI[lI[llld en | O Teglesto Católica, respectivamente, — Monte- 
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA p 


vídeo, 22 de setiembre de 1969, «= Horacio Cal. 
llabet, Actuario Adjunto. 
16) $ 3.750.00 30lpub. 19970 Set.25.v.nov.5. 


A 


JUZGADO LIDO. DE PRIMERA ENSTANCIA 


Ñ EN LO CIVIL DE OCTAVO TURNO 
EDICTO. -- Por dispostcián del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en io Civil de 


que se describirá a continuación o 
¿2 fin de que por sí o pur medio de apodera» 

a A 2601968), se clta, llama y 
' bajo apercibimiento de continuar los trámi. « 


; tes sin su intervención, É en especial los sucesores 


un |; 


juicio para f 


87.573; . 67.571 y f 


¿JUZGADO LDO, 
EN LO CIVIL DE DECIMOQUINTO TURNO 


de Mon: É 


E Montevideo, padrón N.o 49.801, 


14110 | 


PA 


Octavo Turno, 
CORPO de AGUERRE. 


del anterior proplt. 


| tario, señor José V. Carvallido, se consideren 


con derechos al inmueble que a continuación 


p Se describe, para que comparezcan ante esta 
g Juzgado, 


en el mencionado expediente, a des 
ducirlos en legal forma, dentro del eXprestm 
do término, bajo apercibimiento de desjignáre 
sele Defensor de Oficto, con el que se pros 
seguirá la acción y llenará el requisito de la 
conciliación, . 3 

Descripción del inmueble: Fracción de te. 
Freno, con construcciones y demás mejoras . 


g dominiales, ubicada en la 13.a Sección Juáls 
E de Montevideo, padrón N.o 57,909, supers 
Y ficte: 
timo al Oeste linda con jos padrones números Y de frente al Sur sobre la calle Carlos Mana | 


1.551 metros" cuadrados con 20 metros . 
Ramírez 2558, — Montevideo, setiembre S de” 
969, — Alberto Martínez Trigoyen, Actuario. 
16) $ 7.200.00 30/pub. 19522 ¿Oct.2-v.noy.12, 
an] 


FIUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
¿ EN LO CIVIL DE DECIMOSEGUNDO TURNO 
INSTANCIA | 
f Letrado de Primera Instencia en lo Civil de 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 


Decimosegundo Turno, dictada en autos: “ROs 
Prescripción 
(C-683169), se cita, llama y emplaza a cuantos 
se consideren con derechos respecto al Inmue- 
ble quese describe a continuación, a fin do 
que comparezcan en autos dentro del término 
de noventa días, bajo apercibimiento de cons 
tinuar los trámites de estilo sin su intervens 


¡ ción. Inmueble: sito en la 22.a Sección Juáls 
f clal de Montevideo, empadronado con el námes 


ro 156.895, que según piano del agrimensor 
Carlos Macazaga de marzo de 1949 inscripto en 
la Dirección General de Catastro el .28 de abril 
de ese afio con el número 20.812, con una 


¿ Superfície de 188 metros 57 decímetros así des: 


lindados: $ metros 70 centímetros de frente 
al Noreste a la calle Fiimalaya; 21 metros 56 


¡ centímetros al Noroeste lindando con padrón 


número 156.896; 8 metros 72 centímetros al 
Suroeste limitando también con el paórón ús 


¿ timamente referido; y 21 metros 60 centímetros 


al Sureste lindando con padrón NO 156.894, Y 
a los efectos legales se hacen estas publicas 
ciones, -— Montevideo, setiembre 4 de 1969, 
-- Alfredo L.. Llugain, Actuarto, 

16) $9.000.00 30/pub. 20932 Oét.20-v.nov.28 
re O nd 


DE PRIMERA INSTANCIA 


EDICTO. -- Por disposición del señor ¿Jues 


Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
 Decimoquinto Turno, en autos: “MARIA LU» 
¡CIA NEGRO de SANCHEZ, 
NEGRO, ELIA AURORA NEGRO de AGUIRRE, 
¡ENA YOLANDA NEGRO de AMIGO", Prescrip: 
ción funeraria (C-335/69), se cita, llama y ems 
plaza por el término de noventa dfas, para 
que comparezcan por ante dicho Juzgado, 25 
de Mayo $23, piso 60, a estar a derecho en 
los mencionados autos bajo apercibimiento de 
idesienárseles Defensor de Oficio cón quien s6 
seguirán los procedimientos, 
que se consideren con derechos sobre el Nicho 
NO 1342, antes N.o 176, ubicado en el Cemens 
terio del Paso del Molino. -- Montevideo, 685 
tiembre 4 de 1969, 
con padrón ÑQ 75.710 y al Oéste junior 

21 metros 70 con. el padrón No 25.707, Ñ 
Hama y emplaza a 
lodos aquellos que se consideren 'con dereche 
gal bien descripto y en espectal a los: linderos. 
Í Dare 
término de noventa días, bajo apercibimiento 
de designarles Defensor de Oficio, con quien 
se seguirán los trámites, 
itiembra 24 de 1969, —— José T, Pereira, Ac- 
¿ tuario 


SUAN MARTIN 


a todos aquellos 


— José Tomás Pereira, Aci 
16) $ 5.400 30/pub. 20682 Oct.14.-v,nov.24, 


JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 


¡EN LO CIVIL DE DECIMOSEPTIMO "TURNO 


EDIOTO. -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancila en lo Civil de 
Decimoséptimo Turno, dictada en  autost 
IGNACIO ADOLFO BARREIRO MARTINEZ, 


Y “Prescripción”, (A 647/964), ee cita, ama y.. 


emplaza por el 6 
y toda «persona física O moral. que a título unis, 


E . 


término de nOventa días, 


versa? o singular, y en .espectal a los Suces? 
sores, a cualquier título de Miguel Gonzélez | 
de Almeida se vonsideren con derechos al' 
inmueble que a continuación se describe, para; 
que comparezcan ante este Juzgado, en el 


| mencionedo expediente, a deducirlos en legal 
¿ forma, dentro: del expresado término, 
Y apercibimiento de designársele Defensor de 
E Oficio, con el que se proseguirá la acción y 


bajo 


llenará el requisito de la conciltación, Z 

Descripción del inmueble: Un solar de -tes 
rreno ubicado en la 20.a Sección Judicial de 
señalado con 


el N.oo 16 en el pleno del Agr. Jorge Rodrís. 


pguez Gabard, inscripto con el N.o 22,484, el 
lajsioso. siendo copia fiel del plano de fracs 
K cionamiento levantado por el Ing. Miguel Pes 
tit García de Zúñiga, aprobado .por la Intens 
E éencia Municipal, 
fenero de 1928, ; 
¿2.40 cms. £, padrón N.o 40.349, con 13.91 mes 


(Expte. 209.304), el 14 de 
con un área de 544 metros 


bros al Norte sobre la calle 'Timote. — MOD 


g tevideo, setiembre 5' de 1969, =- Alberto Mar= 


tínez Irigoyen, Actuario. .“ 
16) $ 9.900.00 SOlpub. 19523 Oct.2.v.nv.12. 
A 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE ARTIGAS 


EDICTO. — Por disposicion del señor Jueg 
Letrado de Primera Instancia de Artipas, en ate 


141260 o 


ra . nes AA A 
tos LAURENTINO FAGUNDEZ, «Prescripción | 


treintenaria” (flehka 158), so bare saber que; 
ba presentado den £aurentino Pagández, pro- 
moviendo acción a fin de que £3 declare que 
ha adquirido por prescripción treintañal €l Mm- 
mueble ubicado sn la menzane 54 de esta cludad, - 
primera sección judicial de Artigas, empadronado”. 
zon el N.o 6717, con 10 metros: de frente a 
Calle Misiones por 25 de fondo, 

En consecuencia se” emplaza 8 todas las 


personas que se consideren coh derecho al iM- * 
mueble referido para que. se presenten a des+ 
Guelrios dentro del termino de noventa días, ba- y 
do apercibimiento de nombrárseles defensor de j 
Oficio. — El actor litiga con euxzidátoria -del 
pobreza. — Artigas, 4 de setlembre .de -1969, 1 
Ge Orestes J..Ballestrino, Actuario.  - z 
" 36) (R.20/4155) 30[pub. 32229 Oet.10-v.nov.20. 

A 4 


y . - El 
' EDICTO, — Por disposición del señor <uez ! 
Tretrado' de Primera Instancia" €e / en; 
gutos: XI ALMEIDA 
treintenaria” (Ficha N.o 309),. se hace sabel : 
que ante este Juzgado Se. ha presentado dor 
Eudoxio Almelda promoviendo acción Ce pres-' 
cripción treintañal Contra toda persona que; 
por cualquier concepto se considere con _dere- 
€ho al inmueble ubicado en la primera sección | 
judicial de este departamento, empadronado 
con el N.o 1175 y con una superítelo de 2 hás-: 
2898 metros y 8114 centímetros, según plano | 
si Agrimensor Wáshington E. Calvo inscripte ; 
en la Oficina de Catastro de Artigas con el 
Y.o 3239 el 24 de mayo último. y Uinda al Su 
fooste con los padrones 441, 4%, 439 y 42 y 
terminación de calle Maciel, . 
—3fn consecuencia se emplaza pornoventa áfas 
a toda persona que se considere con derechc 
al bien objetó de este iuicio y especialmente 
a los sucesores u cualquier título de Indale- |] 
cio Baptista Brum, bajo apercibimiento de 
| 


mombprárseles Defensor úe Oficio con. quien se 
seguirá el Juicio. — Artigas, 4 4e setiembre de 
1969. — Orestes J. Balestrino, Actuario. 0 
16) $ 5.250.00 S0Jpub. 18599 Set.24-v.nov. 0. | 


Ú OS o. . 
Y RDICTO, — Por disposición úel señor Juez; 
<Letravo de Primera Instanola de Artigas, en el; 
'expediente. respectivo (Ficha 357), se bace S£- , 
ber: Que doña CELIA IRIGARAY de IRBA-, 
ZABAL se 'ha presentado ante este Mmgadoj 
promoviendo demanda contra los BUucesores de ¿ 
dofia. Carolina Noboa de Guerra, viuda de don; 
Silvio Guerra, don- Walberto J. Mendiaroz y í 
contra todos aquellos. que. A. cualquier 5 
“tulo, -sea este universal o Singular, s0 conside- ? 
ten con derecho en el inmueble ubicado €n: 
Ja cludad de Artigas, lra. sección judictal del; 
departamento, emvuadronado Con el N.o á 
que según plano del agrimensor Ernesto Petti : 
“Ayala registrado con el No 
ción General Ge Catastro, tiene una super. 
ficle de 2689 metros, 40 decímetros, lindando lí 
al nordeste, en 85, 90 con la calle Equarko | 
NM, Castro, a efecto de que se renocozca que + 
e aéquirido el - dominio del . inmueble poz | 
prescripción treintañal. —- E 
En consecuencia ge emplaza. a los demanda- 


Hdos para que comparezcan. dentro de noventa y N.o 1.175 y 20- metros 


días a deductr pus derechos, bajo apercibimien- ; 


%o de nombrárseles «defensor «de. oficio. j 
=> Artigas, 11 de sotiembre de 1962. e Orestes: 
Y. Ballestrino, Actuario "Adjunto. - . - A 
1716) $ 5.250.:00 30/pub. 18669 Set.24-v,no0v.%. 


t- a a 


CN enn ” 
JUZGADO LETRABO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE BELLA UNION -“ ch 
EDICTO. «—-“Por disposición del señor q 


Letrado de Primera Instancia de Bella Unión, [' 


dictado en los autos: A PRES de CEBEY 
*Prescripción treintenaria”, 
ro 341969), se emplaza por el término de n0.;¿ 
venta dfas bajo apercibimiento de nombrárse- ¡ 
le defensor de oficio, para Que comparezcal 


Y 
a estar a derecho en ella, a Gregorio Cehey l CARMEN. 


y Antonia Centurión de Cebey, O sus suce- ] 
Sores O causahabientes y a todos los que 8%; 
consideren con derechos en el siguiente blen: 
-Solar, padrón N.o 49 de la manzana núme-j 
ro 39 de la planta urbana de Bella Unión, que 
tiene una superficie de 2.541 metros, 51 cen, 
$fmetros, según plano confeccionaúo por el; 
agrimensor Juan Pedro Jaureche € inscripto y 
en ta Oficina Departamental de Catastro con y 
el N.o' 3.015 el 24 de agosto de 1987, que lin-! 
da al -Sur 43 metros 37 centímetros con pa- | 
drón 52 al Norte 43 metros 65 centímetros, 
con calle Mentevídeo, al Oeste .57 metros. 92 
emts. con calle Minas, al Este" 58 “cima. - 831 
centímetros con padrones 50 y 5l. | 
_ Se deja constar que la gestionante, _actúa ; 
con auxiliatorila de pobrezá. — Bella Unión. y 
octubre 2 de 1969, — Esc, Juan M, Sarasúa. 
Actuario. - : o | 

16) (R.2014155) 30pub. 32332 Oct.21.v.dic.1.0. 


pri 


Y 
hn 


YAA PP [XX 
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE PRIMER TURNO DE CERRO LARGO Í 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez! 
Letrado: de Primera Instancia de Primer Tur- | 
no de Cerro Largo, dictado en autos: EDILTA - 

MARTINEZ de CABRERA, “Prescripción: ad- 
Gquisitiva”, (298/9689). se clta y emplaza a tO= 
. dos los que se consideren con derecho y ba=, 
- do apercibimiento de designárseles ' defensor ; 
de oficio a. esta oficina y por 6í término de| 
noventa días al siguiente bien: d 


4 tfos -87. 


j llatoria de pobreza; por. decreto. N.o :5.768, dej 


(Fiona B núme: | EDICTO. — 


DIARIO OFISIAS 


mera Sección Departamental, empadronada |! 
con .el N:o 1.301, e inscripto en la Oficina | 
Departamental de: Catastro “¿ón el M.o 1920, 4 
el 24 de junio de 1960, constando de un 

“superficie de 1:208 .metros, 90 decímetros; por 
el Este, 13 metros 94 centímetros con. frente | 
a la calle Dr. Luis G. Murguía; por el Norte, 


á 86 metros 95 centímetros con. fracción núme- 


to 4 del mismo plano; por el Caste, “33 me- 
t centímetros con frente a la calle Armílr 
car Prieto y por €l Sur 86 metros- 93 centí- 5 
metros .con- la sucesión de Flora. Benítez. — 
Melo, setiembre de 1969. Luls A, . Mazzel | 
Sastaín.- Actuario Adjunto. o ñ 
16) .$ 8.100.009 30|pub. 21932 Oct.27.v.dic.5. - ; 


A 5 5 5 
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 


DE SEGUNDO TURNO DE CERRO LARGO 
EDICTO, — Por disposición del señor Juez; 
Letrado de Primera Instancia de Segundo Tur- 
no de Cerro Largo, dictado en autos CARLOS 
MARIA. CABRERA. 


E 
fl 
E 
Q 
2 
a 
al 


oficlo, a 
noventa 
días, al sigulente bien: . - Ñ 
Tnmueble empadronado con el N.o 1,300 
-ublicado en la manzana N.o 188, de la ciuda 
de Melo, con una superficie de. 1,209 metros, 
20 decímetros, fracción N.o-:4 del plano del¡ 
agrimensorJosé B. López: e inscripto en Cte ú 
tastro con el N:o 1.920 «el de! 
1960, por €l Ceste, 13 metros 87 EA 


Lulst 
cen-; 


Í 
a 


A 5 5 5 5 5 5 A PP 
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA ! 
>. DE. COLONIA > 


EDICTO. — Por disposición “del “señor Juez |, 
Letrado de Primera Instancia de Colonia. dic-+ 
tada en autos: GONZALEZ MARIA. ISABEL. | 
“Prescripción treintenarla”, (F O N.o 238/9869), ¡' 
sa cita, llama y emplaza -por- el término de; 
noventa días a todos los' que Se consideren ”, 
con. derechos, a cualquier título, sobre: el in-: 
mueble que a continuación se «deslindará, - PA= + 
ra que -comparezcan a deducirlos en” forma t 
dentro del señalado término, bajo apercibi- ; 
miento de designárseles defensor de oficio: .t 
_Una. fracción de terreño y sus anexos, ubl.=.. 
cada en la manzana N.o 109. de.-la ciudad ds | 
-Carmelo, (Sexta «Sección "Judicial de este -De- 
partamento), - empadronadae ictualmente con -elj 
N.o 1.169, (antes en mlá.; con el N.o 1642), 
compuesta «según -título de una superficie del 


1968. de 326 metros 93 decímetros, que se des- | 
lindan: 16 metros - 10 centímetros al Oeste, |: 
frente a la calle Gral. Rivera, - 20, metros 30 
centímetros al Norte, a. “la calle” Treinta Y; 
Tres, formando -esquina con la anterior, 15) 
metros .80: centímetros 91: Este con. padrón ¡ 

70 -centímetros. al Sur; 
con, padrón No LIM 2 
” Ss hace constar a. los. fines- establecidos oy 
resolución. del Poder Ejecutivo del.20 de Sm 
de” 1935, que la gestionante obtuvo: la auxi- |, 


fecha"3 de setiembre de .1969, -—-Colonía, 18 
-de setiembre de 1969, — , : 
zola, Actuario. PT Huso Nelson Odrio- 


16) (R.20/4/55) SO|pub. 32398 Dot 24-v.¿le.4.. 


18 
AA ñ 1 
] Por disposición del 'señor Juez | 
Letrado de Primera Jostancia de Colórila, dic. ; 
tada en autos DE LA FUENTE, MARIA. del | 
“Prescripción Treintenaria”; LE 
C. N.o 380/8689), - EN a 
Dor el término de' noventa días .a todos 108 | 
que se consideren 'con' derecho,. a cualquisr 


título sobre el inmueble que a continuación se lt: Etcheverr aranto, Actuaria Adjunta. * : 
, tonsideren con derecho, a cualquier” título so. | everry de T to, t Nj . 


bre .el inmueble que a continuación se indi- 
cará para que comparezcan a deducirios en for 
ma dentro del señaiado término bajo apercibi- |; 
miento de designársele Defensor de Oficio: ta 
mueble ubicado en la Primera Sección Judicial. 
de este Departamento, padrón N.o 1737 con una | 
superficie de 338 -metros cuadrados. ! 
- Se hace constar a Jos fines establecidos por | 
resolución del Poder Ejecutivo del 20 de abril [ 
de 1955, que. la gestionante obtuvo la auxilla= 
toria: de "pobreza por decreto N.o: 6511. de fe. | 
cha 25 de- setiembre de 1939. —- Colonia, 13 
de octubre de 1969, -—— Hugo Nelon*Odriozola, |; 
Actuario. . : - R 

163 (R.20/4/55) 30/pub. 32355 Oct.22-v.dic.2. _.. 


M 


IIA A INS. z 


Emplazamiento ot : 
EDICTO — Por disposición del señor Juez | 
Letrado de. Primera -Instancia de. Colonia, dio 
tada en autos: GARCIA VILI.EGAS, LEONCIO. 


ma y emplaza por el término de noventa días | 
a todos los que se consideren con' derechos, a 
cualquier título sobre .el inmueble que 2 con- 


Prescripción”, (F.-O. N.o 1321969), se cita, Va" | 


Ena tracción. de terreno ubicada en la PA, 


Í ctón Judicial (Florida), padrón 203, 


término, bajo apercibimineto de designárseles 
aefenisor de oficio: Inmueble ubicado en Ja 12.6 
sección Judicial -de Colonia, padrón N.o 5.118 
con una superficie de ocho hectáreas cuyos 
ifmites son los siguientes: 739 metros al Esto 
son la vía férrea; 87 metros al Norte, al camls 
ao La Cuchilla, 300 metros ál Oeste al camis 
no de La CuchiMa; 598 metros al Suroeste al 
Camino La Cuchilla. -—— Colonia, 12 de setiem» 
ore de 1969. — Hugo Nelsom Odriozola, Actuñe 
ro... z . 

16) ' $4.500.060 30 cub, 18927 Ses 25-v.nov.A 
A a 
JUZGADO DE PAZ DE LA OCPAVA 

o SEUCION 4% COLONIA : 
EDICTO. — De .mandeto del Juzgado de 
faz de le. Octava -Sécción de Colenta, en ule 
tos: VICO, PABLO “Prescripción treictense 
tia”, (L.o 25, F.o 72), ae cita, llama y Cia 
plaza por novente días a dun Aniceto Buyos 
a don Josó6 Plombo, a sus sucesores 2 uulo 
universal .o particular, a los líuderos Gel Me 
mueble, y a todas las personas que por cual 
quier concepto se «rean con derechos «1 
úna fracción. de campo y mejofas, ubicada 


¿sn la Octava Sección Judicial de Uolonis. 


padrón 413€, que según plano del Agrimen-. 
sor Teófilo Osorio del 14 de abrú de 1969 
consta de una - superficie de Eos $682ms 
que líndan: al- Sureste 147 m. 23 cm. -com 
samino vecinal; al Sureste 199m. $0 em. con 
samino vecinal iamendo £.ctuina con Ol año 
tertor: al Noreste 113m. 35 cm. con amino 
vecinal y al Noroeste 197 m. 45 cm2. con 
padrón 4326. Los interesados deberán enmpss 
recer a contostáar la demana, bajo apercibis 
miento de nombrárseles Defensor áe Oficio. 
Se hace constar que el acolonante se encutns 
tra auxillado de. pobreza para este trámites - 
— Nueva: Palmira; 20 de agosto de 1283. — 
Victoria Perera, Juez de Paz. 

16) (R 2014155) 30lpub. 32088 £et.30. 7.nov 10 


JUZGADO (LTDO. "NE PRIMERA INSTANCIA 
DE DURAZNO Ñ 
Emplazamiento 

EDICTO «= Por Gisnostción del señor Juez 

Letrado de Primera Instancte de Durazno, dic. 

tada en-los autos: “Isabelino Armando Duarte 

contra vos: sucesores úe JUANA AMELIA PA. 

ZOS, Prescripción treintafal”, ORURO. 38 

cita, lema y emplaza por el término de nte 

venta dáfas, a todos fos. que se consideren con 
gerecho al siguiente bin: Inmueble ubicado 
en este Departemento que está empadronado 
con el-N.o 3.886, Zona RuTal, que tiene un2 
superficie de 73" hectáreas 6.822 metros, paraY 


5868 en la Direc- 369 "metros 37. decímetros -y según plano del[ z E 
: agrimensor T, Osorio del 20 de octubre de que comparezcan al juicio concíltatorio previo, 


a contestar la: demanda y. e estar a derecho on 
estes autos, bajo apercibimiento de gue SÍ 4 


“concurren sé les nombrará defensor de oficio, 
«con quién se entenderán.estos. procedimientos. 


Y a lós efectos legales se baoe £sta publicas 
stón. — Durazno, 6 de agosto de 1969 — Ra 
tandoni de Rodríguez, Ad Enc. Actuaría, 


23)  63.000.00 3Qipub. 18927 Ser. 25o nov. 


- Ñ 
JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA - 
- “> " DE FLOGIDA 

EDICTO, — Por dispostelón del señor Juez 
Letrado de Florida, Acetor don Francisco Jar.e 

di Abella dictada en. autos: " CACERES, 1Q= 

NACIA MARTHA. “Prescripción Treintenaria”, 

(P. C. N.o 670, año 1969), se cita llama Y 

emplaza .a todos los que se consideren con 

derecho al bien: Padrón N.o 826, sito en 18 

Décima Sección Judicial de este Departamen- 

to, con una superficie de 510 metros, pare que 
comparezcan a estar a-derecho dentro “del 
plazo de noventa días. bajo apercibimiento 


se cita l'iama -y empleza ¡ide nombráreles defensor de oficio. — Y 2 


los efectos legales. se hacen estas publicació. 
nes. — Plorláa, octubre 7 de 1989. — Terzile 


- 16). $4.500.00 3Olpub. 21629 Oct, 22..v.dic.2 
: > cd 


A 


JUZGADO DE PAZ ME LA TERCERA SULCION 
: - - DE FLORIDA 

EDICTO. — Por disposición del 
de Paz de la: Tercera Sección dá eFlorida, eh 
autos: “FUENTES de RODRIGUEZ. MARIA JU- 
LIA. . Prescripción”, (Lu 6, F.o 84), ee eme 
plaza por noventa días a Antolina Borges y Moe 
desto Gayoso y ':a todos los que se consideren 
“con derecho sobre el inmueble de la 38 Soc . 
(Pueblo La 
Cruz), bajo apercihimiento de nombrárseles DO. 
«fesor de Oficio. — La Cruz, agosto 22 de 1969, — 
Guillermo Olvera: Icasuriaga, Juez de Paz. : 

18)-$ 2.250.00 30lpub. 19493 Oect.1.0v.n v.1. 


señor Jue» 


— A A AA A 
FUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
Ñ - DE LAVALLEJA 


- EDICTO — Por disposteión del señor Juez 


DEL.CARMEN. Prescripción treintenaria”, 
9211968). se celta, lláma y emplaza por el tér. 
mino de noventa días a fos poseedores pro, 
pletarios y ocunantes a cualquier título da 
los bienes ¿inmusbles linderos (sucesores ar 


s 


ws 


Y 


fi 


fo 


N > 


0) 


eins 


o, - Emplazamiento A Ñ 
EDICTO -—— Por disposicion del señor ¿Juez | 


Bus 


Octubre 29 de 1969 - 


Bernardo Pérez Fourcade), 


Carlos Garolíni y a todos aquellcz qua sa con»; 


sideren econ derceho al inmusble que se des 
cribirá, así cumo jura Henar €l requisito de 
la cuucillación, baje apercibimiento de nexm- 
¿brárseles Detensor de Oficio: Una trucción de 
terreno y demás mejorus que contiene, — 8l 
«tusdo en la zona saburcana de esta cluáad, 


“parejo “Barrio Garolint”. (Primera Serción Juat- 


cti Ce “Lavalleja, empaúronada econ el N.o 225, 
la que según piano del agrimensór Raúl D. 
Gross: de julio de 1987, inscripto en la Oí% 
Departamental de 


NX.o 4.809, el día 11 del mes y año citados, 


$3 compone de una superficie de 155 metros que ; 


sa deslinda así: al Sureste, recta de 10 metros 
de frente a ealle Púbiica; al Surueste, recta 
G> 14 metros 85 centímetrus, con sucesión de. 
Bernardo Pérez Fourcads; al Noreste, recta de 
10 metros y al Noroeste, recta de 21 metros, con 


sucesión de Carlos Garolint Y a los eféents del y 
<250, se hace esta publicación, — Manuela Faf- ú 


lacho, Actuarta Adjunta, 
16) $ 9.000.00 30/pub. 19406 Oct.T.o v.nov.1L 


JUZGADO DE.PAZ DE LA PRIMARA SECCION 
JUDICIAL DE LAVALLEJA 

EDICTO, — Por dispostción de! suscripto Juez 
de Paz de la Primera Sección Judicial de Lava- 
Yeja, dictada en el expediente 
VELAZQUEZ”. Prescripción treinténaria, (Lt. 
bro 7. Folio 70) se cita, “ama y emplaza 2 doña 
Damiana Rodríguez o sus sucesores, los nderos 
Gel inmueble que se describe a continuación 
Bolivar Guerra Aquino y Pura. Aquino de Gue- 


Tra, y contra cualquier otra persona que tu: É 


visze interés y se consideren con algún derecho 
a e sobre el blen que se describe a fin de- 
Gue comparezcan en este expediente dentro del 
término de noventa días, así como para HMenar 


el requisito de la conciliación, bajo apercibt- B 


miento de que sl no comparecen se nombrará 
defensor de oficio, Blen: una fracción de te» 
Treno y sus mejoras situado en: la manzena 


húmero treinta y sels celudad de Minas, que k 


según plano del agrimensor Migue: A. Grafía 
de febrero de 1958, tnscripto en la Dirección 
General de Catastro y Administración. de In- 
muebles Nacionales con el número 2691, el 22 
de febrero del mismo año, consta de una super- 


ficie de 455 metrós 18 decímetros cuadrados, 4 


Findando: al Surosste, 21 metros 35 centíme- 


tros de frente a calle Enrique Lados; Sureste, : 
21 metros 6 centímetros, frente a calte Sarandi [ 
formando esquina con la anteflor; al Nordeste, j 
21 metros 47 centímetros con propiedad de Bo- ¿ 


lívar Guerra; y al Nordoeste, 21 metros 57 cen- 


tímetros, propiedad de Pura Aquino de Guerra, h 
Y a los efectos del caso Se hacen estas publt- j 
se- 5 


Caciones durante treinta días. 


A RS 
JUZGADO ETDO. DE PREVERA INSTANCÍS 
DE MALDONADO : 


Letrado de Primera Instancia de Maldonado 
álesada en autos: “ODELLO Y FORNO, LIVIA 
Prescripción Treintañal” (Ficha 5061989), se 


hace saber que anta este Juzgado se ha pra É 
servado Livia C£silo y Forno, iniciando acción * 
siguiente bien | 


Ge prescripción treintafial del 
Erección Ge terreno ubicada en la Ga Sección 


Ce eb de 1836 en la Oficina Derartamental 
de Catastro, in enasecuencia; se cita, llama y 
empiaza vor el término de noventa días a los 
iinseres y e todas aquellas personas que se 
consideren con derechos sobre dicho bien e fin 


- $2 que comparezcan a deducirios en forma en. 


te este Juzgudo, bajo anercivimiento áe nom 
trárseles defensor de ocio con cuita se pro» 
siguirán los trémites, —— Mealáouedo, 8 de 


osastu de 1989  Alberte Margees Rimoldi. 
. Actiario, 
016) $32.206 0 ZU pub. 12783 Set,28-0.05v.8, 


Er EA EN A 
SULGADO LDG. DE ERIMIXA MNOTANCIS 
: Da PRIMER TIRNO DE PATSANUD 
EMDiEzemiento 

EDICTO «e Por disposición ¿el señor Jusz 
Lotradv de Primera instancia de Primer Tur 
> de Paycandú, en autos: “MACGCLOBIA CEA- 
PARRO de GENTILE, RUBEN  AMERICO 
GZNTILE LAURIA, JULIO 'MARIÍA, LUIS Alo 
BERTO y MIGUEL RBAMON GENTILT CRAPA. 
RRo. Prescripción”, (1.0 25, P.o 405, No 622), 
se cita, lema y emplaza a todos los que se 
ecnsideren con úásrecho a enalquier título y 
especirimento a don Miguel Gentile y sus cu- 


-/ eesores a €nalquier titulo sobre el Hen que 92 


doscribirá, para que comparezsoa «entro del 
termino de noventa -dfas 4 dedutir en “forma 
derechos en” estos autos, bajo epercibi- 
Iniento de nombráresele defensor de oficio en 
caso de no comparecer: Una fracción de terre. 
BO, con edificio y demás mejoras situada en 


A A A A A tt 


Catastro Con 8; 


“ESTANISLAO i 


AR 


DIARID OP0CO 


a los sucesores de nla Primera Sección Judicial de Paysandó, men $ 


¡2eno No 277; empadronada con el No 1.107, 
peon una superílcio de 457 metros 225 decíme. 
¡9ro3 según niano del asrimensor Manuel Piag- 


| Catastro con el No 2.579 el 8 de setiembre 


:¡irados según planillas de C, Inmoblilaria, que 
¡ linda: al Norte 10 metros 78 centímetros calle 
| Colón; al Sur 10 metros 90 centímetros con DAa- 


“drón No 1.109; al Este 42 metros 50 centíme- 


A 
y 


¡toda la Vena 
22 de diciembre de 1954, — María E, Taboada 
de Sancassano, Actuaria, 

- 18) 


ce20 


DE ROCHA 
— Por disposición del señor Juez B 


E EDICTO, 

Letrado de Primera Instancia te Rocha, en 
¿ autos: “VICENTE DE ABREU, NICANORA”. 
Prescripción adquisitiva. z 


Y de 


G fez de González, Baltesar de los Santos 


y 
h 


j Octava Sección Sudicial de Rocha. pedrón ná- 


l 1.739 metros 80. centímetros 
sucesión Claudina Ntñez de González: al Nor- 
y este; Zanja de los Negros por medio con suce- 


¡ con la misma sucesión, — Rocha, setiembre 
| 30 de 1969. — Escribano José A. Ribot Llana, 
p. Actuario, : : 

16) $ 7.200 30/(pub., 20881 Oct.16.-v.nov.26. 
AN AN AA AT 


E 


DE SEGUNDO TURNO DE SALTO 


no de Salto, dictada en” autos DORALIN 
ARTEGOYTIA de CAMPOS 


] SUCesores; 
q $8Us sucesores; a los sucesores de 
j MENESES y a todos los que se consideren con 
y derechos sobre el siguiente bien inmueble: Una 


con "el No 168, situada en Colonta Lavalleja, 
Séptima Sección Judicial de. Salto, empadro. 


Gel Agr. Arsenio Nunes, de noviembre de 1936, 
Y de una extensión de 20 Hás. 9.302 metros cua- 
E Norte, Camino Departamental: por medio con 
¡ Santiago Galluzzo; al Este. 
gor medio con sucesión Esteves y 

este, 


21 Sur y a 


 17-Pronisdad Literaria y 
Artíslica 


E 


A 


AAA 


BIBLIOTECA NACIONAZ 
REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR . 


HERMINIO BRENLLA MANTEIGÁ solicita 
la inscripción: de las composiciones musicales th 


(letra de Manuel Brenfía Man- 


da”: “Sandra” 
- (cetra de Pantel 


¿ teliga) y “Entre Palmeras” 


L Trillo Pays, Director, 

ho. 17) $800 60 20/pub. 21397 Ost.20,%.0ct.3l. 
ZTLMA PAULA ABEL solcito le inscripción 

de la obra titulada “Voces de bronce al ama: 

| mscer” y el seudónimo “Thairí Men Nassim' 

de Jos cuales se deciara autora. — Montevideo 

í3 de cetubre de 1989, — Dionisio Trillo Pays 

Director. a 

pe 27) $ 800.00 Icipub. 20910 Cct.16.-v.oct,28. 

! > 

LA GUARDIA NUEVA, solicita 


EL CLUB DE 
: la inscripción de las series “Cuadernos 
Tangueando” 
e cuales se declara eutor. — Montevideo, 17 de 
¿ Octubre de 1939. — Dionisio Trillo Pays, Di- 


y Festor. 
37) $ £09.00 10jpub, 21851 Ort,24-v.nov.6. 


slo inscripto en la Oficina Departamental de í 


(de 1962 y con una superficie de 461 metros cua, | 


tros con pedrón N.o 4.252 y el Oeste 42 me- $ 
tros 95 centímetros con padrón No 1.114 Yi 
y a los essctos de esta publicación, ha sido habi. | 
Judicial Hlayor. Paysandú, | 


(441969) se emplaza j 
S por el término de 90 días bajo apercibimiento 
nombrárseles Defensor de Oficto a: los Mn. | 
4 Áeros o sus suceslones O sea sucesores de Gu- [ 
mercindo González. Sucesiones de Claudina Nú- | 
y Da: $ 
vid Sicilia y a tados los que se <onstáeren con f 
derechos al siguiente inmueble: Una fracción Ñ 
de campo de pastoreo situada en “Chafalote”. | 


mero 1.275 de una superficte de 168 Hás. 4.279 h 


y metros que se deslinda? al Noroeste recta de É 
“por medio conf 


y Sión Baltasar de los Santos y David Sicilia: al Ñ 
y Suresto recta de 1.244 metros 70 centímetros | 
por medio con sucestón Gumercindo González É 
É Y Dor Suroeste, recta 1.260 metros por medio H 


JUZGADO-LEFRADO DE PRIMERA INSTANCIA É 


EDICTO. -— Por disposición del señor Juez hp 
Letrado de Primera Instancia de Segundo rr E 


TEXEIRA. Pres. ! 


¡ fracción de chacra y sus mejoras, señaladas | 
nede con el No 32% compuesta según plane f 


drados, dentro de los siguientes límites: aljf 
Camino Público É 


¡ tuladas “Quisiera ser”; “Ese amór no vale ne- |; 


| Almeida) de los cuales sa declara gutor, =— | 
| Montevideo, 14 de octubre de 1859, — Dionisio |... 


de | 
y “Apuntes de Tango”, de las; 


y 14130 ¡ 
SIMSA S.A, solicita la incoripcion el mos 
delo artístico de “ornsmentacíón”, del enel E] 
declara autora. — Montevideo, 13 de omtutzg 
de 19692, — Dionisto Trillo Purs, Diectoz. 
17) $ 800.00 lQlpub. 21138 Oct.iTov.Jat.st. 
ra mim 


JORGE GADEA FARFAN srPelta la ínsori» 
¡ción de la obra titulade “Tócntca del £ultQs 
Ttrista”” y “Ciencia y Arte de la Guiterra””, de 
la cual se declara mutor. — Dfontevideo, 3 de 
setiembre de 1969, — Dionisio Triilo Pays, Dis 


| rector. 
$ 800.00 lOlpub. 21045 Oct.19-7 0ct.22, . 


mr 


1D 


AGADU, registra obras de sus socios: 


ANIBAL N. MELGAREJO,  —WASEINGTON 
ROMERO y ¿OSE MEURGUIONDO: “Donde £e - 
¿ encuentra Dios”. Vals peruano. 


E. GERVASIO ANDRADE: “Tu Amigo”. Cane 
| dombe, “Despacito” Milonga, “Amor en la Luo 
Ena”, Tenco y “Azul”. Bolero, 
CARLOS PODESTA y SANTIAGO MOREL 
RA: “Penas de amor”. Tango - 
GERARDO SPANO: “Reniego de ti”. Rock 
¡ Palada. “Luz de ayer”. Rock lento con orga 
í Da Trindade y “Volvamos al ayer” Rock 
lento con Roberto Tuata. 
CRISTINA HERNANDEZ: “Silvana”. Vals. 
SAUL QUIROGA: “Recordando a los Abu» 
los”. Vals, . 
ALFONSO "FOGAZA: “Orquestal”. Tango. 
ALBERTO M. ALONSO: “Tomátelas”, Cats 
dombe y “El botón”. Surf, 
FELIX DURE: “Qué racha” y “No sabes” 


querer”. Tangos. Ñ 
LUIS PEDRO ALBELA y JUAN SCALDAFN. 
RRO: “La barriada”, Himno " 
VASCO CONCALVEZ y CARLOS POMIES1 
“Un eran amor” y “Quererte por quererte”, 
Tangos. " 
ALFREDO MISTRAL: “Ava María”. Canción 
y “Destino de pueblo" Gato. J 
RAUL CORRAL: “Por Salta”. Zamba. 
2 RUBEN ZARATE: “Cuando vuelva a verte”, 
Y Tango. ! 
JUAN PIZZARELLO y MARIO CLAVEL: 
“Muñeca de trapo'* Canción, “Mañanitas de 
sol”. Vals y “La abuela”, Canción, 
E” JUAN PIZZARELLO: “Astronauta”, 
y “Vieja escuela”. Vals canción. 
E” ANDRES VEGA: “Quiero” Bolero y “Samus 
is Taf”. Bossa nova, 
DORA GUREVICH: 
amor”. Tango canción. 
ANTONIO ANDRADE: “Soy machote de log 
¿ buenos””. Corrido humorístico y “Morena del 
| Uruguay” Bolero e “Internacional”. Slow con 
¡ Ramón Bas de Bonala. 
GIOIOSO LATRONICO: “Inno della fratt. 
| llanza”. Himno y “Canción del Emigrante”. 


OSCAR AMADO: “Yo no quiero soñar”. “Para 
ra tf y para .míf” y “Ahora y siempre”. Rock8 

ROSELIO MASTRANGELO y HUGO UGAR= 
| TAMENDIA: “Marcha de los Treinta y Tres 
Orientales””. Marcha. 

ALBERTO SAN SUAN y EDUARDO PICHER= 
Í NO: “Arroyo Sacra”, Titoraleña 

MATTEO DI BIASI: “Destino”. Rock lento, 
sesica muñeca”. Tango y “Noches amargas”, 

ake . 

FANNY HERNANDEZ de MORA: “Amor del 
bueno”. Canción con Luis Alvarez y “S'empre 
la lo loco”. Cumbia con Antonio Andrade, 

R CUAN CARLOS COVACEEVICE: “Mufiequita 
g mensajera””, Bolero 


CHOLO LOPEZ y CARLOS MODERNEDLE: 
“Evotando el litoral”. Zitoroleña. 

_ VICTOR PERALTA y OMAR SANTOS Mi 
¡ SANDA: “inspiración Orlental”. Album MU 
sica : 

CORIUN AFARONIAN: “Rey Lear”, Másica 
escénica y “Cincuentengrio de la masacre de 
un millón y medio de armenins por €l srobÍ2fw 
F no turco — 24 de abril”. Folleto. 
|, ADELA CLEIJER: “Anárea en el altillo 43 
¡las maravillas. Teatro niños y “A la rondan 
; glronda”? Música escénica con J. Uzsta y 
¡ Federico García Vigil. 

FERNANDO UBAL: “De un tiempo vielo”, 
: Añum versos, . 

ADA ALBRECAT: “Cantitos y canciones”. Als 
bum mustcal. o . _ 

RODOLFO ROMANOS: “Retablo introsnecti- 
yo” Poesías. ¡ j 
d  1UIS G. MONTILLA: “Liámame Luis”, Alr 
'bum de canciones. 

ALFREDO MISTRAD: “Mig horas decisivac”. 
¡ Prosas Y posmas. . 0 e 

Ss ALBA TEERA: “Ciudad del miedo” y “Das 
¡ cantos en la ciudad”. Poesfas v “El mago de 
oz” Loteris mara le obra de teatro. 0 
ROBERTO TERNAN: “Sucgo de niños”, Ale 
“um musisal, 

EDUARDO CGILARDONI: “Rongo. el gato que 
quería ser niño”. Wósica escénica, 

NICOLAS ROMANELTT: “Alborada”, Album 
musical. , 

DORA GUREVICH: “Hilda Plada”. Soudós 
; nImo.: 

dis CAMILO MEDINA: “Canciones de un 
enamorado”. Albura musical. » 

ROBERTO de: SALINAS: “Cantor del sur”. 
Album music . 

GIOTOSO: LATRONICO: “Italo Capri”. S3> 
dónimo, 


Zamba 


“Cuando pienso en mi 


O [| Canción, 


E 14140 SIARIO OR CAB >» Octubre 29 de 1969 . 


== j O “Buenos Alres* y licitó la rectificación de la partida de ma-, Se hace “constar que se hallan auxillados 
A uamaro Rao: O A O 
LUIS LBE y * “Campanella”. NA . estableciéndose que en don .-. — yen. Actuario. 
o BERTO NEGRO e » de en da misma, la contrayente figura con Ñ 19) (R.2014/55) 15]pub. 32401 Oct.27-v.nov.14. 
LBERT ALLE RAFAEL Da. | inmbre de “Elena Josefina”, ebe decir: qEOqg AAA AA 
no Aun musical, “Josefa Ramona”. — Montevideo, setiembre 23 EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
“LEO HULAL: “Homenzje al niño uruguayo” eN 1969. — Rafael Charlo Olivera, Actuario Letrado ES Primera Instancia, en lo Civil de 
.“ >” "Poem: “Tres señores unto. - : ctavo Turno, dictada en autos: VILLALBA 
y a. periaosa har”. Cuento. : 19) $ 1.800.00 15pub. 19836 Oct.9-v.oct.29. | DELFINO CELEDONIO. “Rectificación de par. 
DERVY VILAS y ANTONIO LARRETA: , . ¡ bide”? (FP. 542/69), se hace saber que se S0= 
IFuenteovejuna”. Versión libre sobre una idea EDICTO. — Por disposición del señor Juez ilicitó la rectificación de la. partida de nas 
de Lope de Vega. y Letrado de Primera Instancia en lo Civil de cimiento «de Delfino Celedonio Villalba pues 
* JULIO CESAR AMABILE: "“Paparruchas”. k Quinto Turno, doctor Fernando Mier Nadal, ¡ donde el inscripto figura como hijo de “José 
Segunda parte de canciones para la obra de| se hace saber que ante -este Juzgado, se solicitó ¿ Antonio Villalba” debe declr “José Antonio 
teatro. — Montevideo, 14 de octubre de 1969. | la “rectificación de la partida” de nacimiento ¿ Villalba”? y donde su abuelo paterno figura 
'=— Dionisio Trillo Pays, Director. de PASCUAL JOSE -D'AMBROSIO GRASSA- ¡ como “Emiliano Villaiva'? debe decir “Emi= 
. 17) ($11.200.00 10lpub. 21073 Oct.17-v oct.30. [| NO, estableciéndose que en donde en la mis- ¡ llano Villalba”. - por así corresponder. — Ob» 
ro : ma, el apellido del padre y el del abuelo' por ¡tuvo auxiliatoria de pobrezz. — Montevideo, 
vía paterna figuran como “pambrosio". debo / A de octubre de 1969. — Alberto Martínez 
dib evisi enomina. ) decir: “D'Ambroslo”. — Se hace constar nue | rigoyen, Actuario. 
in Ea Er Se declara or. < Ése concedió auxillatoria de pobreza. — Mon. ¿ 19) (R.20/4/55) I5|pub. 32373 Oct.23-v.nov.12. 
Montevideo, 14 de octubre de 1969. — Diuni- | tevideo, octubre 16 de 1969. — Rafael Charlo f - 
slo Trillo Pays. Director. Ñ . Á Olivera, “Actuario Adjunto. . 
. 17) $ 800.00 l0jpub. 21428 Oct.21-v.nov.3. jp 19) (R.20/4155) 15/¡pub. 32431 Oct.28-v.nov.17. 


DANIEL MALLO, solicita la inscripción de:| 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Tnstancia en lo Civit de 
A mm Octavo Turno, dictada en autos: RODRIGUEZ 
k JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA | ANTONIO y otros. “Rectificación de partida”. 

EN LO CIVIL DE SEXTO TURNO (Ficha F 3401968), se hace saber que se solicle 
EDICTO. — Por mandato del señor Juezi tó la rectificación de las siguientes partidas: 
Á Letrado de Primera Instancia en"lo Civil de 1.0) De matrimonto de Antonio Catarino y 
Í Sexto Turno, se hace sabsr que ante .€ste ¡ María Julla Rodríguez, pues donde la contrae 
Juzgado, se gestiona la rectificación de _la| yente aparece como: “María Julla Delgado”, 
partida de nacimiento de JULIO CESAR CA- | debe decir: “María Julia Rodríguez”, y do0M= 

CERES. GALLERO, en la que aparece la ma. y¡ de el padre de la misma aparece como: “Mi- 
áre del inscripto como: “María Celia Gagge- | guel Delgado”, debe decir: “Miguel Rodriguez” 
ro”. cuando debió decir: “María Celia Galle- | 2.0) De macimiento de Juan, Olga Mabel, 
ro”” y en la misma partida el apellido delf Blanca Isabel, Trís Rene y Antonio Catarino 
Í abuelo materno que aparece como: “Gagsero' | Rodríguez, pues en «+llas donde la madre de 
Ú cuando debió decir: “Gallero”. llos inscriptos aparece como: “Marta Ina 
Ú Se concedió auxillatoria de pobreza.  «""i Delgado”, debe desclr: “Marta Julla Rodríguez”, 
í Montevideo, setiembre 12 de 1969. — .José To. ] y donde el abuelo materno de los Inscriotas 
NICOLAS GRISUE BACULCHUK, solicita la | más Pereira. Actuario, q aparece como: “Miguel Delgado”, debe decir: 

Inscripción de la obra titulada “Hasta cuañ-[ -19) (R.2014155) 15]pub. 32400 0ct.27-v.nov.14. f “Miguel Rodríguez”. A 
: do”. del cual se declara autor. —- Montevi. $ : > Se hace constar que se hallan auxillados de 

deo, 14 de octubre de 1969. — Dionisio Trillo f pobreza. — Montevideo, marzo 24 de 1969. -—= 

Pays. Director. : | Alberto Martínez Irigoyen. Actuario. 

17).$ 800. 10 '. ¿27-1.B0v.7. - 
).$ 80 00_10]pub 21994, Oct, 27. y.n0vy.1 Ñ 


:18-Quiebras 


JUZGADO LDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
' EN LO CIVIL DE DECIMOTERCER TURNO 
: CESACION DE PAGOS 

" EDICTO. — Por mandato del señor Juez f 
_Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimotercer Turno, recaído en los autos [ 
“ZIMET Y SCHALAJOVICH”. Quiebra. (Pleza f 


JORGE WASHINGTON VILLALBA GOMEZ, 
Golicita la inscripción del album de canciones j 
de “Jorge Vilalba 1969”, del cual se declara 
autor. -—- Montevideo, 17 de octubre de 1969. 
“wm Dionisio Trillo Pays, Director. 

17) $800.00 10(pub. 21536 Oct.22.y.nov.4. 


JORGE TORRES ENCISO. solicita la inscrip. | 
ción de la obra titulada “Poemas de ahora”, ; 
de la que se declara autor. — Montevideo, 21 
de octubre de 1969. —— Dionisio Trillo Pays. 
Director. : 

17) $ 800.00 10|pub. 22007 Oct.27-v.nov.7. 


EDICTO. — Por disposición del' señor uez | 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Sexto Turno, se nace saber que ante este j 
Juzgado se han oresentado ESPERANZA FER-] 
Í NANDEZ de NIMO Y JOAQUIN BENITO NI- | 
É MO, solicitando ia rectificación de su partida | 
de matrimonio, pues en ía misma, donde la 
É fecha de nacimiento del contrayente  Tigura 
d como doce de noviembre de 190%. debe decir 
Ñ 12 de novtembre de mil movecientos tres (1903) 


19) (R.20/4155) 1I5ipub. 32215 Oct.9.v.oct.29. 


EDICTO. -— Por disposición del Señor Jues 
Letrádo de Primera Instancia en lo Civil de 
Octavo Turno dictada en autos: “EUDA FB_ 
DORA CURTI Y OTROS, Rectificación de Par, 
btida, FP. 394169”, se hace saber que ha soulici, 
tado la rectificación de las partidas de naci, 
q 3 P ¿miento de Euda Fedora; Arnaldo Marcial y 
ES Montevideo, agosto 8 de 1969. — José “E. f Nereida Juana Curti Calvo en el sentido de 
'erelra. 


: É que donde su padre figura como “Corti”, de 
19) $1.800.00 15[pub. 20218 Oct.P-v.oct.29. 9 p gu - 
a a 


É be decir: “Curti”_. por así corresponder; y de 
las partidas de nacimiento de Maria Ofeiiu: 
Alfredo César y Elsa Martha Curti César. en 
el sentido donde su padre figura como “Cour, 
tl” debe decir -*““Curti” por asi corresponder. 
Y a los efectos legales se hacen estas publi 
caciones. -—— Montevideo, 9 de setiembre dá 
1969, —— Alberto Martínez Irigoyen, Actuario, 
19) $ 2.700.00 I5ipub. 20682 Oct 14_v.nov.3, 
. —b 
JUZGADO LDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE NOVENO TURNO ? 
EDICTO. — Por disposición del señor ¿uez 
Letrado de. Primera Instancia en lo Civil 
de Noveno Turno, se hace saber, que en los 
fautos caratulados: ANTONIO ROBERTO SCRI- 
FVANELLI. “Rectificación de Partida”, (Ficha 
D 126/69), se ha solicitado, la rectificación 
de lex partida de nacimiento de Antonio Ro= 
berto Scrivanelli Sabbatant, en el sentido que 
donde dice: “hijo legítimo de Glubo Escrivane. 
11”. y de “Josefina Sablatani”; y “Escrivae 
[nel Antonio Roberto”, debe decir “hijo le. 
gítimo de Ljubo Secrivaneli”, y “de Josefina 
iSabbatani” y “Serivanell Antonio Roberto”, 
Í por ser como corresponde. Y a los efectos 
ilegales se hace esta publicación. — Montevi» 
deo, 28 de agosto de 1969. — César: Lanata 
Sanguinetti, Actuario Adjunto. 


19) $ 2.700.00 I5ipub. 21751 Oct.28.-v.nov.1T. 


o o. 


EDICTO. — Por disposición del sefñar Jueza 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Noveno Turno. se hace saber, ue en Jos A. 
tos caratulados: ALEJANDRA GARCIA de 
YELPO, “Rectificación de partida” (Floha D 
Í 230/069), se ha solicitado la rectificación de la 
partida de matrimonto de doña Alejandra Gar. 
cfa con don José Máximo Yelpo, en e! sentido 
que en ánnde el nombre de la contravente fi» 
j gura como “Josefina”. debe dectr “Aletanara'” 
por ser como corresponde. Se hace constar, cue 
Í en esta gestión se tramita auxiliatoria de po. 
breza. Y a los efectos legales se hacen estas 


. O 


: CIA | 

: sobre fijación de la época de cesación de pagos) | JUZGADO LDO. DE PRIMERA INSTAN 
(Ficha: 8S-77/966), se hace saber que con fecha | EN LO CIVIL DE SEPTIMO, TURNO Juez | 
“3unio 2 de 1968, se ha dictado sentencia esta- | EDICTO. — Por disposle o n lo Civil del 
_ bleciendo como fecha de la efectiva cesación | L£trado de Primera Instancia el 0.” esta | 
de pagos de los fallidos José Zimet y Pedro | Sebtimo Turno, se bece do PEDRO BELEDO 
Schalajovich, el 28 de noviembre de 1953. — | Juzgado, Se han E FLEDO 
Montevideo, julio 28 de 1966. — Maria A. Oo. | Y.MARIA MAGDALENA ALVARIZ de A ; 
Montevideo, Jullo 28 de 1966. — Maria A. -00- mica D 46668), solicitando la recsificación 
13 $1 200 10) E Ae 36 2 3, | de les. partidas de nacimiento de Lyllana Sto- 
10), $ 1.200 t0lpub. 20880 Oct21-v.nov3. "ita y Marisa Beledo Alvarez, en donde el Par 
" á dre de las inscriptas aparece como “José Pe- | 

19 R ti8 5 d ud Á dro Beledo” y debe dectr: “Pedro Beledo”, 
—Reciticación de par 1das dd“ Tramitó con auxiliatoria de pobreza.  — 
- Ñ Montevideo, 14 de ani de 1969, — Horacio 

alllabet. Actuario nto. 
JUDO DE PRIMERA INSTANCIA 19) (R.20/4155) 15/pub. 32264 Oct.20-v.nov.1 
ED PRIME o a nd 

EDICTO. .-—- Por disposición del señor Juez o y el señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de (ADICTO. A aspostción del to Civil de 
Primer Turno, se hace saber que se solicitó | Séntimo Turno, se hace saber que ante €ste 
la .rectificación de la partida de matrimonio” | Juzgado, 'se han presentado LILA EBES, JUA. 
de JUAN CARLOS NUÑEZ z MARIA ELIDA BA- | NITA LEONORA y ANA VALENTINA cAsa- 
LADAN, (V-288/69), pues donde figura la con-| RINI SARGIANI. (autos: SERGIANI de - 
trayente como: “María Elida Balado” debe de. $ RINT, JUANA, “Sucesión”, (Ficha A 506/69), 
cir: “María Elida Baledan” y donde figura su | solicitando la .rectificación de las siguientes 
madre como: “Isidra Balado” debe decir: “Isi. [ partidas: - : 
ára Baladap”. — Está Auxillada de Pobreza. — A) de nacimiento de Líla Ebes Casarini Sar- 
Montevideo, octubro 14 de 1969, — buls A!- j glani, en la Jue el padra, a e 5 
berto Campodónico, * Actuario. y á rece.como “Marlo Casarini”, debe : - 
19) (R.20/4155) 15|pub. 32432 Oct.28.v.nov.17. | rio Valentín Casarini”; * . . 
FuzcaDo 1xpo. DE amena ¿ostenta | earor SerBión, donas ini 8 Media 0 | 
JUZGADO LTDO. DE PRIMERA ¿NSTANCIA | sarínl Sargtani, donde también . B 
: T inscripta aparece como "Mario Casarini”, áe- | 
uE Lo CIVIL DE PERCER TURNO a rio Volentín Casarini”; y 0 | 
CTO. Por disposición del. señor Juez C s 1 Mario Valentín Casa. 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de ri ana PELA, donde. figura el Con. k 
Tercer Turno (V|266/969), se hace saber que | trayente como «Mario Sargiani", debe decir: 
solicitóse esta rectificación de partida: Nact- kemaro valentín Casarini”. 
¿miento de ROBERTO ¡VICTOR CHICUTIS SAS. Y a los efectos legales se hace esta PUbl-. 
de m3 e ¡dice Chicuttis debe decir Chicu- i cación, -—— Montevideo, 8 de ociubre de 1969. 
Hao Lp ntovidso, agosto 18 de 1969. — Al [| — “Horacio Caíllabet. Actuario Adjunto. 
redo L. Llugain, Actuario 19) $ 3.150.00 I5|¡pub. 20689 Oct.15-v.nov4. 
19) $. 900.00 1S|pub. 21138 Oct.17.v.nov.8. - Á - 
A 


A 
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA TNSTANCIA 
EN LO CIVIL DE OCTAVO TURNO 

EDICTO. — Por disposición del señor: Juez | 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil def 
Octavo Turno, dictada en autos: PETRONA f 
CARDOZO DE 'SANDIN y ADROALDO SANDIN. [ 
“Rectificación de partida”, (F 566/69), se ha- + 
ce saber que se solicitó la rectificación de las 


JUZGADO LDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE QUINTO TURNO 
EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Quinto Turno, doctor Fernando Mier Nadal, 
Se hace saber que ante este Juzgado se soli. 
citó la rectificación de la partida de nacimien. 
to de REBECA HADJEZ LEVY, estableciéndose 
que en donde /a misma figura como “Reveca 
Adfiz” debe decir “Rebeca Hadjez”. — Mon- 
tevideo, octubre 8 de 1969, — Rafael Charlo 

Olivera, Actuario Adjunto. : 
12) -.$ 1.350 15j¡pub. 21000 Oct.16.-v.novy.3. 


de 1969. — César Lanste Sangulnesti, Actua 
rio Adi 


JUZGADO XDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE DECIMO TURNO 


Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimo Turno (V-257/969) se hace saber que se 
solicitó la rectificación de la partida de matrl* 
monto de CRUZ LARRAMBEBERE y MANUELA 
LAGO, pues donde figura la contrayente como 
“Braulla Manuela” debe decir “Manuela”. —— 
Está auxillada de pobreza. — Montevideo, OC= 


EDICTO, — Por dispusición del señor Juez 
Letrado de Primera Instanetia en lo Civil de 
Quintr Turno. doctor, Fernanao -Mier__Nacal, 
fe hace saber que ante este Juzgado, 88 S0m 


sigulentes partidas: . il 
a) De matrimonio dé Petrona Cardozo Y| 
Almedorino Sandín pues donde el apellido ae] 
la contrayente figura como: “Dutra Andrade” 
debe decir: “Cardozo”. o l 
"b) Partida de nacimiento de Adroaldo San» 
am Cardozo. pues donde dice “Petrona Dutra | 
y Petrona Dutra Andrade”, debe decir: “Pe- | 
trona Cardozo”. o 
a? Partida de defunción de Almedorino San- | o, 
fm, pues donde “Almendorino Sandín - . : 
be decir “Almedorino Sandín Chagas”. A 19) R. 20/4/55 15[pub. 32316 0Oct.20.-v.nov.1s 


É publicaciones. — Montevideo, 17 de setiembre ' 


unto. ñ 
19) (BR. 2014155) ISipub. 32216 Oct.9-v.oct.29, 
v , 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez * 


tubre 10 de 1969. — María Emilia Glelss, Ac+* ' 


A 


ES 


Y 


15] 


' yente como “Angélica ltuarte”, 


_ kAebe decir 


"EDICTO. — Por 
" Decimo 


:. tándo /a “rectificación de la partida” de na. 
“cimiento de.su hijo legítimo Julio Cásar' Ser. 


:12 de 1969, — Gloria Pereda de Cambpalans, 


' Octubre 29 de 
A e 


E A CA FRE RED E E 

EDICTO. -— Por disposición del señor Juez E 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de j 
Décimo Turno (V.483/969) se hace saber aue sej 
solicitó la rectificación de la partida de ma 
trimonio de CIRO SERENA y SERAFINA BAP f 
FA y la de nacimiento de MARIA DEL CAR | 
MEN SERENA BAFFA, pues donde figura el 
apellido del contrayente y padre respectiva, f 
mente como “Sereno” debe dectr 
+— Montevideo, octubre 6 de 1969, <=» 
Emilia Gleiss, "Actuaria, Adjunta. 

19) $ 1.800.00 15/pub. 20646 Oct.14 v.nov.3. 


A 


- María f 


se solicitó la rectificación de la partida de Í 
matrimonto de L, ARE: Uf 
TTU. pues donde figura la contra | 


“Ursula Ituarte” 

S£u nacimiento como “21 de Octubre de 1904” ] 

de 1898”, -- Mon, 

3 de 1969, María Emilia h 
stá auxillada de Pobreza). 

19) R. 20/4/53 15|pub. 32263 Oct,14 v.noy.3. 

. correr unas 


disposición del señor Juez 
Instancia en lo Civji de 
Tuno (V-435/969) se hace saber que se] 
£olicitó la rectificación de la Partida de naci. 
miento de MARIA LUISA GOMEZ PALACIOS, 
pues donde figura el padre -como “Juan Ar: 
mando Gómez Labacá” debe decir “Puan f 
Adolfo Gómez Labacá”. — Montevideo, oc. f 
tubre 6 de 1969, — María Emilia Gleiss, Ac 
tuaría Adjunta, : 

" 19 $ 1350.00 ISipub. 20219 Oct $ v.oct.29, 


Letrado de Primera 


JUZGADO LEDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE DECIMOPRIMER TURNO 
EDIOTO. — Por disposición: del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Docimoprimer Turno, dictada en lo autos: É 
ALBERTO RICARDO BORGES. “Retteficación 
«de partida” (Ficha E.291/69), se hace saber $ 
que se solicitó la rectificación de la partida 
de nacimiento del gestlonante, en el sen. P 
tido de que donde el nombre de su madre j 
figura como “Marta” debe - decir: *Tenacia 
Rufina” por ser ello lo que corresponde. — 
Montevideo, 16 de octubre de 1969. 
E: Fontana, Actuario, " 
19) $1.800.00 15'pub. 21570 Oct.22.y.nov.1H. 
rr rr 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez Ñ 
Letrado de Primera nstancia en lo Civil del 
Turno, dictada en los autos: 
LEONOR GONZALEZ 


debe 


JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE DECIMOTERCER TURNO i 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimotercer Turno, se hace saber que- ante E 
este uZgado, se ba presentado JUÉIO CH. E 
SAR POZZI y EVANGELINA O'NEIL. soltel. ¿ 


gio Pozzi, en el sentido de que donde el ape. 
Hiáo del padre del inseripto aparece como: 
“Pizzi” debe decir: Pozzi por esf COrrespon. 
der. — Y a los efectos legales se hacen e€s. 
tas publicaciones. — Montevideo, setiembre 


áctraria Adjunta. 

19) $1.800.00 I5|pub. 21657 Oct,22.v.nov,11. ] 
JUZGADO EDO. DN PRIMERA INSTANCIA Í 
EN LO CIVIL DE DECIMÓSEXTO TURNO | 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez ' 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil del 
Decimosezto Turno, se hace saber que ante ¿ 
este Juzgado se ha presentado VIOLETA CAR. É 


" DONE PRIGIONI, solicitando la rectificación 


de su partida de nacimiento en el sentido que 
donde dice “hija legítima de Sizto Cardona”, 
diebe decir "hija legftima de Viconte Saluador 
Sixto Cardone”. Y a los efectos legales - se 
hace esta publicación, — Montevideo, 15. de 
octubre de de 1969. —— Horacio Calllabet, Ac. 
tuarlo Adfunto. 
19) $ 1.590.00 15ipub. 21666 Cci.23-v.nov. 12. 
rs. 

— Por disposición del señor Juez 
Primera Instancia en lo Civil de 
saber al público, 


EDICTO. 
Letrado de 
Decimosexto Turno, se hace 


A su 
“Serena”, y 


¡ JUZGADO LETRADO DE PRIMERA 


l Letrado de 
Y Decimoséptimo 
í AURA 


E ción de. partida”. 


F- 19) $ 1.800.00 15ipub. 21943 


p cir: 


— Luls |. 


¡ Cetrado de Primera Instancia de 
g autos: 


¿la siguiente forma, donde dice: “Rosa”. 


y — Orestes J. Ballestrino. tuario. - - 
f 19) (R.20/4/55) I5ipub. 32330 Oct,21-v.nov.10. 
_ e rr 


E Letrado de -Primera Instancia de Artigas (Fi. 
3 Cha 418) se hace saber que se ha solicitado ] 
E la rectificación 
Y JOSEFA DOS SANTOS. que figura con el ape- $ 
por lo que donde dice “Josefa $ 
debe decir “Josefa Dos Santos”. a | 
Y Artigas, cetubre 9 de 1969. 


É 295/989), 


ettado de 


L- DIARIO OF1E1AG 

A 
que ante este Juzgado, se ha presentado 
MAURA de ROSA de BÁLSAMO, solicitando la 
rectificación -de la partida de nacimiento de 
hija menor Rosa Magdalena Bálsamo da 
Rosa, en el sentido de que la inscripta figura 
como: “nacida el 22 de noviembre de 1953" 


¡ debiendo dectr: “nacida el 9 de enero de 1931”; 


Tramitó con auxillatoria de pobreza. 


Y.a los efectos legales se hace esta publica, í 
-— Montevideo, 3 de octubre de 1989. 4 
É — Horacto Cailllabet. 


ción, 
Actuarlo Adjunto. 


19) (R.20/4/55) 15/pub. 32397 Oct.24-v.nov.13. 


EN LO CIVIL DE DECIMOSEPTIMO TURNO 
EDICTO. 


MARINA 


“Dorila Victorina. López Brum”, 


fi decir: “Lorenza López Brum”, 


Se hace constar que se halla auxillada de 
+ "== Montevideo, 15 de octubre de 
: == Alberto Martínez Trigoyen, Actuario, 
Oct.27-9,.nov,14, 


JUZGADO LTDO. DE PRIMERA 
EN LO CIVIL DE 


INSTANCIA 
DECIMOCTAVO 'FURNO 


mutos caratulados: . 
“Rectificación de Partida”, (ficha D 215/9899), 
tes partidas: de -matrimonio 
52 y Eulalia Silvera”, 
la contrayente Figura 
y su padre como: “Antonio Silveira” 
“Eulalia Silvera” «p 


y María Cristina Sosa 
“Fulalla Silvera”, por ser 


— Se hace constar que en 
esta gestión se tramita auzillatoria de pobre. 


za. — Y a los efectos legales se hace esta pu. ] 
E blicación. — Montevideo, 28 de setiembre de 
9 


1969. — César 
Adjunto. 
19) (R.20/4155) I5]pub. 32433 Oct.28-v.nov.17. 


Lanata Sanguinetti, Actuario 


| SUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 


-DE ARTIGAS 


EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 
Artigas, en 
“si Rectificación 
pobreza”, (Ficha 
este Juzgado se 
promoviendo la 
nacimiento en 


ISOLINA MINGUTA 

de partida y euxillatoria de 
324), se hace saber que ante 
ha presentado la nombrada, 
rectificación de su partida de 


be decir: “Tsolina”; 
Para 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 


de la partida de defunción de 


liido da Rosa 
da Rosa”, 
— Orestes A, 
llestriro, Actuano, : 


19) $1.200.00 I5Ipub. 20379 Oct.16-v.nov.5. ld. 
IO Jenles ee 


EDICTO. — Por disposición des señor Juez 


hetrado de Primera Instancia úe Artigas, dic. 
(ficha número f 
que ante este Juz. p 
“UAN SALDA. 3 


tada en los autos respectivos 
.Se hace saber 
ado se han presentado 


don 


GNHA y doña ONDILA SEVERO de SALDA. Y 
a rectificación de su par. P 
tida de matrimonio en la Siguiente forma: k 
(al margen) Severo Ondina Jr. 4 


NHA, promaviendo 


donde dice: 
ma, debe decir: Severo Ondila Trma; donde 
átce: Ondina 
(ma Severo; 
be decir: Decio Saldanha Y donde dice: Marfl 
3a Mazino, debe decir: Marfisa Manzine, 
Artinas, setiembre 
ScHMestrino, Actunrto. ES 

19) $2.259.00 iS5j¡pub, 20332 Oct. 10.v.0ct.20. 

. A 
EDICTO. 


Primera Instancia. 
tada en los autos respectivos 
se hace saber 
presentado don 
do la rectificación de la partida de nacimien. 
to de su hijo Miguel ángel Soto, en la sl. 
gulente forma: Conde dice: 
í956, debe decir: “28 de julo de 1958". 
Artigas, 24 de setiembre de 1959. — Oresterz 
J. Ballestrino, Actuarto, 
19) $1,800.00 i5Sipub. 20330 Oct.10-0 net.30. 


INSTANCIA 


autos: ] 


partida f 
r Rótulo López, f 
Pues donde la madre de la inscripta figura 


se ha solfcitado la rectificación de las siguien. j 
de “Bonifacio So. 
en el sentido que donde j 
como: “Eulalia Sitveira” ] 
debe de.. 1 
“Antonio Silvera”; yk 
¡en las de nacimiento de “Salvador Bonifacio | 

Gladys Renes Marto Angela María Luis Alber. 
y Silvera”, donde la ¡ 
madre de los inscriptos aparece como “Eulalla | 
A Siiveira” debe decir: 
E como corresponde. 


ce 


d este juicio se ha concedido auxillato. 3 
fria de pobreza. —. Artigas, ¿etubre 16 de 1069. ¡ 
e 


Ba. 4 


Irma Severo, debe decir: Onálla q 
Gonée dice: Dercio Seldanha, de. $ 


25 de 1869, — Orestes y, f 


— Por disposición del señor ¿Juez 
de Artigas Clic. A 
(fiche 310'889), Ñ 
Gue ante esto — Juzgado, se ha 3 
CASIMIRO SOTO, promovien. Í 


18 de Julio dej 


"BO 
OA A ER ERC. al e . o 
JUZGADO LETRADO. pe PRIMERA INSTANCIA 
LA UNION 

3. EDICTO. — Por 
Instancia de Bella Unión, 
: BASTOS . DIAMANTINO. 
. (Ficha B númes 
que, ante este Juz» 
rectificación de la 


"Diamanti. 


gn donde dices 
h sexo femenino”, SBxo massa 
A Bor. ser estos los verdaderos, 
A añ, constar que el gestionante actú 
gon auxiliatoria de pobreza. o Bella Unión, 
a ciubre 1.0 de 1969. — Esc. Juan M. Sarasúa 


19) (R.2014155) 15]pub. 32331 Oct.21-v.nov.10. 
ENS 


| _ EDICTO, — Por disposición del seño ed 
¡ Letrado de Primera Instancia Don 
dictada en autos: * 
ectificación de partida, Ficha “B” No ? 
59 hace saber que, ánte date e Ia): 
. O la rectificación de la Dartida de naci< 
miento de María Catalina o estableciéndose 
que, donde dice “Paulina Márquez” debe decir 
Palmira Márquez” por ser estos los verd? deros; 
dejándose constancia de que la gestioneante 20 
q túa con Auxiliatoría de Pobreza. — Bella Unión; 


: octubre 3 de 1969, — Escribano Juan M. Sara: 
3 son, Actuario, e. Ñ $ 


15, R. 20/4/55 15Ipub. 32309 Oct.20.-v.nov7. y 


JUZGADO LDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
DE CANELONES 

« — Por disposición del señor Juez 

¡| Letrado de Canelones, se hace saber que ante 

este Juzgado se ha 

MELO SOSA (Ficha 

do la rectificación 


pm 
CTO, — Por 
Letrado de Primerg Instancia de Canelones, 


presentado don Héctor José -y María 
” Amanda Morales de Meas, solicitando la recti, 
ficación da de, nacimiento de sú 
en € 


tog legales se hace esta Publicación. — Ca, 
Emma N, 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LAS PIEDRAS " 

CTO, — Por disposición del señor Juez 

Primera Instancia de Las Piedras, 

se hace saber que ante este Juzgado se ha 

WASHINGTON BEL' LLOVE_ 

V. N.o 212[969), solicitando la rec, 


g Nelly Garefa 
$ 19 $ 4.800.060 
A 
SFUZGADO LDO. DE PRIMERA 
DE PANDO 
EDICTO. — For 
Letrado de Primera, Instancia de Pando 


INSTANCIA 


p rectificación de su Partída de nacimiento en 


hice esta publicación. — Pando, 
y Octubre 20/9639. — Celia F. de Macetrz, Ace 
g tiraria Adjunta, : 
19) (R.2014155) 15[pub. 32364 Oct.23-v nov.12. 
vd. 

DE PRIMERA INSTANCIA 

DE PRIMER TURNO PE CERBO LARGO 

EDICTO. -—— Por disposición de! señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Primer Turno 
de Cerro Largo, dictado en autos “MARÍA SO= 
FIA NUÑEZ DE PIREZ”. Rertíficación de pare 
tida. (Fa. 231/9683) se-hate saber que se solf: 
a citó le rectificación de la partida de motrimo- 
p mío de la gestionante, pues todas as veces dons 
de dice “Vázquez” debe decir “Núñez”. En la 
Y bertida de nacimiento de Sara Orfilia Pirez Nd- 
K fez, todas las veces que dice que es blia de 
É María Sofía Vázovoz” dehe decir de "María 
Sofia Náñez”. Y a los efectos tegales se hacen 
Sstas publicaciones — Melo, 23 de escsto de 
1969. — Euls Mazei Sasisín, Actuario, - 

19) $ 1.800 1Sfpub, 2138 Oct.22.-v.nov.?. 


gy JUZGADO LDO, 


1 


"EDICTO. — Por disposición del srtor Juez 
] £etrado de Primera Instendia de Primer “Tur 
no ds Cerro Lerzo, dietoso en autos, “BERNA. 
BE AROZTTGUT. Restifisrción de partidas. 
(263'289), se hace sarer que ante este duzcado. 
se sodeitó la restificarión Es la partida €e mac. 
y miento de Yaro Pernabe Aroztcoia, en el sens 


Y 


Co rE—o DIARIO OFICIAS - * -. + Octubre 29 de 1969 | 


A A RR EA PA 
tido de que donde dice: “Arostegui Yaro Ber q JUZGADO LTRO. DE -PRIMERA | misión del rematador y demás derechos que le 


e decir “Aroztegul Yaro Fernab€” y4 DE, TACUAREMBO . correspondan; 30) Los títulos se encuentran en. 
nad, o gue es pa Jegítima de Bernabe | EDICTO. — Por disposición del, señor Juez l el Banco Hipotecario del Uruguay y demás an» 


lArostegut”...” debe decir: “que es hijo legí. | Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó. (| tecedentes en la Oficina Actuaria de este Juz-' 
“timo de Bernabé Aroztegul”. y Q los efectos 1e | dictada en autos: VIERA, RICARDO ESTE. | gado, 25 de Mayo 523, piso 2.0 A disposición de 
gales se hacen las publicaciones. — Melo, So || BAN. “Rectificación de su partida” de na- | los interesados, — Montevideo, 6 de octubre de - 
tiembre de 1969, — Luis As Mazzel Saslaín, || cimiento y euzillatoria de pobreza se hace | 1969. — Luls E. Fontana, Actuario, E 
“Actuario Adjunto, ! saber que se ha presentado el nombrado, an-¿ 20) $ 6.300 15[pube. 20118 Oct.B..v.0ct.29. +. 
+ 19) $ 2.250 15]pub. 20173 Oct.9.-v.oct.29. te este Juzgado, solicitando la rectificación de | — mn a o 
: ñ . 


su partida de nacimiento, en el sentido de que É 
donde en el texto de la misma se expresa que y 
E el gestionante es del sexo “femenino”, debe de. y 
cir: “Masculino”, por ser el verdadero. — Ta- | 
cuarembó, setiembre 24 de 1969. — María 8. L6- 1 
ez Morand, Actuaria Adjunta. 

-19) (R.20/4/55) 15|pub. 32419 Oct.23..v. nov. 17. 


AAA A IAN 


nn TT DOMINGO MAGNOU i 
: Juzgado Letrado de Primera instancia en 10 
Civil de Tercer Turno 

: OFICIAL 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
| Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
l Tercer Turno (dictada en autos  Foma=. 
ri Adolío con LEAL -SUAN FRANCISCO... 
“Juicio ejecutivo” (C|1052168), se ha saber“: 
que el 14 de novlembre próximo a las 15 horas, 
en el loca! de 25 de Mayo N.o 661 se procederá: 


JUZGADO LDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
3 " DE COLONIA ] 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Colonia, “se j P 
hace saber que, s8 solicitó Ja rectcncidn áe 
los siguientes partidas: de nacimiento e Ñ o , 
COLASA MARIA MONTIEL donde dice COm- E EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
parece doña “Malvina Montle”” debe dectt | Letrado de “Primera Instancia de Tacuarembó, 
"Balbina Montiel”, y al margen, donde álce: j dictada en autos: PEREDA NATIVIDAD., “Rec- 
reconocida por dofía “Malvina - Montiel”, debe É tificación de su partida de matrimonio y 2u-|.2 ya venta en remate público, al mejor postor ; 
decir: "Balbina Montiel”; y de defunción de f xillatoria de pobreza”, se hace saber quel con la base de $ 15,333.33, por intermento 
EUCASIA MONTIEL donde dice: “Eucasta” [so ha presentado ante este Juzgado, 14 NOM- 4 a mortiliero don Domingo Magnou, de 103; 
E dec Balbina” . E brada solicitando la rectificación de su Pas-k bienes individualizados a fojas 17 de los Alle? 
My h cir, tar a los fines establecidos por tida de matrimonio, en el sentido de  Qqueñ t Montevideo, octubre 20 de 1969. - ' 
o a aa Ejecutivo qe fecha 20 de | Sondo en A a A seredas el apclil  ifredo L. Elugata: Actuario. 03 
abril de 1955. que la cet a uma | Sl perdadero, Toco aio, ++ | 20 $1,260.00 JOlpub. 21609 Oct.22.v.nov., 
: = Co pde 9. — Ello E. Bessonart. Actuario, E 
aa to de 10697 ad o NersoA 19) (R.20/4/55)- 15[pub. 32328. Oct.21-v.nov.10. 
. . , 
Odriozola, Actuarlo. : - . - 
"20 5 16.-v.nov.5. |_ EDICTO. — Por disposición del señor Juez y 
, 19) BR. 204155 15ipub. 32298, oct Á Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó, $ 
dictada en autos: “CARMEN: PATRICIA CUA- fp 
DRADO de MATTOS. Rectificación de partida | tercer Turno, dictada, en 20t9S: ¿POROS 
presentado ante_este Suzgado, Armando Cua- | or (CjA741981) so hace saper quo! 
rado y Carmen. anilla Do Mattos A- | embre a las 15 oras, | 
LINDA ALVAREZ RODRIGUEZ. o razón de l drado, solicitando la rectificación de la par- el neón 10 de o” Rematadores y Corredores 
e o e gar dl pto, Su, nom | sida de nacimiento de la menor Carmen Pas | (Zabala 1328). por intermedio del martillero don! 
OL en lugar de , que y a en el sentido de que donde en al ento Ñ José Rodríguez Freire, asistido. del ¡Qnetas a 
e ” yde la misma dice “que es a É euacil del Juzgado, se procederá a la venta C%. 
+ So hace constar A os qes establecidos. POr | Araújo”, debe decir que es hija de «Cármen Í Femato PÁBLICO, al mejor postor, con la base de 
. resolución del so as o tuvo 1a [| Sltanilla Do Mattos Aratjo”, por ser el ver= | $ 875.000.00 (213 de su tasación), del siguiente 
ea de Ls. O o 1 TO y | adero. — Tacuarembó, junio 13 de 1969. ——|[ bien: . y den" 
O A o cion Judicial $ 
¿ : : . .500. . 17-97. M0V. m as, sito . , 
A a oa louzGaDO 100, Ei co isipub, 2l0s9 Octtrmoro ln dadano. empadronado con. el, No, 101, 83% 
elson zola, A0 . ( Í con una superficie de metros . 
159 oodiss) ISipub. 32974 Oct 23-v.nov.12. [YUZGADO LDO.,, PRIMERA, INSTANCIA DE | con frente Ola calle Luis de la Torre 538 entre 
A PP e ¿PP vr 5 nó anna. a E 
EDIOTO. — Por disposición dol señor uez fl 
Letrado de Primera Instancia de este Depar- f 
tamento se hace saber que ante este Juzgadó 
se hz solicitado la Rectificación de la Partida 
de nacimiento de SORGE ENRIQUE da EJHAS 
| VA. en el sentido de que donde dice: “Da 
Silva'” debe decir “da Silva'?. A a los efec- 
tos legales se: hace esta publicación. — É 
Treínta y Tros, 9 de octubre de 1969. —-f 


Dra. María Inés Muniz Llano, Actuaria Ad: | 
junta. , : z po 


19) $ 1,850.00 I5Ipub. 21778 Oct 23-v.noy.12.,. | a alsposición de los Interesados on, la Oficina Acs, 

. Í 3). — Montevideo, octubre 13 de 1069. — 
20-Remales os Eipovetsky, Actuaria Adjunta, 
ima Y . 20) $5..850.00 AS pub. 21008 Oct.16-v.nov.5. 


A. 
Y 


Ñ 


? JOSE RODRIGUEZ FREIRE ; “ 
Juzgndo Letrado de Primera Instancia en lO + 
Civil TICO Turno 1 

Por —. Por disposición del señor Juez 


EDICTO cz 
EDICTO. — Por disposición del soñor Juez | Letrado de Primera Instancia en lo Civil 


Tétrado de Primera Instancia de Colonia, 8e 
hace saber que se solicitó” la rectificación de 
la partida de nacimiento de WILMA ' DIO. P 


- JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 

o DE CARMELO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Te. $ 
trado de Primera Instancia de Carmelo, en au- y 
tos: AVELINO BANCHERO, ENRIQUE BAUTIS. 
TA T, ENCUBRIMIENTO. Inscripción de Defun- 
tión de Zotlo Ladislao Lemes Rosas. Pieza MI 
Formar (Lio 1, F.o 377), 6e hace saber que Se 
Bolicitó por el señor Fiscas, la rectificación de 
la partida de defunción de Zoilo Ladislao Le. 
mes Rosas, donde la fecha de la misma figu- 
ra como el 18 de junto de 1964, debe decir; 15 
de junio de 1964, (Ley N.o 1.430). — Car. 
melo, 12 de junio de 1968. — Esther Stabiltto 
de Battó, Actuaria Adjunta. E 

19) 1G. F.)> 15[pub. 32382 Oet.22.v.nov.11..: 


A A al 
JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
DE- DURAZNO , . 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Durazno, | 
álotada en los autos caratulados: ELENA 
SUAREZ, “Rectificación de partida do naci. f 
miento de su hijo José María Suárez”, (CH 
842/69), se hace saber al público que ente 
este Juzgado, s8e ha presentado doña Elena 
Suárez, solicitando la rectificación de la par-¡ 
tida de nacimiento de su hijo, en el sentido A 
de aque donde dice: “Elena”, debe decir “José [ 
María”, Y a los efectoy legales se hace esta | 
publicación. — Durazno, setiembre 30 de -1969. 
- “e R. Landoni de Rodríguez, Actuarla. 
1 $ 1.800.00 15|pub. 21882 Oct.24-v.nv.13. 


M 


FRIGORIFICO NACIONAL 5 
- PUBLICO an 


a] 
 , ROMEO ARAUJO > El 
Juzgado Letrado de Primera Instancia 
. en lo Civil de Cuarto_Turnc 


EDICTO, — PI|CIO, que se Hevará a cabo 
el día 10 al 14_del próximo mes de 8 a 12' 
y 30 horas en la planta industrial, Materlales 
de construcción y de fundición. 

Valioso: cobre, bronce y plomo. Tambores, | 
lde aceite usado. O - 
Exposición: los días 3 al 8 de noviembre 

próximo. 

Seña: 30 olo, comisión 11olo e imp. 

Actuará el Martillero que designó el F. Na. 
cional. — Montevideo, 20 de octubre de 1089. 
Antonio Cils González. : 


20) $1.200.00 l0jfub. 21513 Oct.22_v.nov., 
A 


PUBLICO 


o 


PA 


Y : 4 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Tetrado de Primera Instancia de Durazno, ále- 
tada en los autos: “VILMA ESTER  SOLA- 
HEGUI LFPRATTI”, Rectificación de partida. 
(0-66169), se hace saber al público que ante k 
este Juzgado se ha presentado doña Vilma f 
Ester Sola Hegui Lepratti, solicitando la rec: f 
tificación de su partida de nacimiento en el | 
sentido de que donde dálce: “Wilma Ester So- 
laegut” debe decir: “Vilma Ester Solahegul” 
y donde dice: “Juan C. Solaegui” áebe dectr: | 
*Vletor Juan Carlos So/ahegul”. Y a los efec- 
tos legales se hace esta publicación. — Du- 
razno, mayo 5 de 1969. — R. Landoni de Ro- 
áriguez, Ad. Enc. Actuarla, 
_ 19) $ 2.250 isipub. 20860 Oct.18.-v.nov.5.- 
a . A 


RAUL IRURETA GOYENA 
JUDICIA: 


L . 
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo 
Civil de Segundo Turno 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Eetrado En Primera, Instancia e lo ciriL de Dro 
egundo rno, doctor arlos ALSÉrO. ctada [ ” 28 
oo iducesión ANGEL ANTONIO CO-| ma J del plano de marzo de 1827 y 1928 del 
DELL Gesación de condominio. (Libro 42. | Agrimensor Carlos Salzar O a 
Folio 90), se hace saber que el día doce def Aresti con una suverficie de 1.210 metros 


noviembre próximo a les 15 horas en el socal de . 
, cuadrados est deslindados: 18 metros 74 cen... 
la Asociación Nacional de Rematadores, calle ¿metros al N. frente a la Calle cinco; 29 me- a 


i gulente blen: y 


Un solar de terreno con sus construcciones ; 
y mejoras, sito en la Decimosexta Sección Ju=. 


mero 150.522, señalado econ el N.o 231, me 


Zabala 1328, y sobre la base de 703.117,27, 2134 r dando frente al- 
Ñ partes de su tasación, se procederá por el mar- y fees 6 epntim eros a medio. con la cas / 
tillero don Raúl Irureta Goyena, asistido del S8-d lle Tonkinson: una curva formada por dos !| 
Í for Alguacil al remate judicial del siguiente f trozos que unen las dos anteriores y miran: 
; pon Al 1 coa de BA a e al Este, cada una de quince metros, 18 sentis 
y p h os, ubicado en la 23. Sección Judicial de | metros; 19 metros, 72 centímetros A .- 
, FUZGADO LDO. PE ARA INSTANCIA | Montevideo, empadronado con el número 134.272 | con- sclar 232; y 40 metros al N. O. con solaf . 
FLORIDA g compuesto de un área 445 metros cuadrados, 85 . nn 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez | decímetros que se deslindan asf: 10 metros def 
Letrado de Primera Instancia de Florida, doc. d frente al “Sureste a la calle Velsen (número de 
tor don Francisco Jardt Abella, se hace saber puerta 4.529) entre las de Amsterdam y San- 
que se han prosentado ante este Juzgado, | tiago de Anca; 48 metros 57 al Noreste lindando 
FRANCISCO MOSQUERA y ENELIDA SCIU. [ con el solar No 4; 2 metros 67 al Norte con- 
"TO de MOSQUERA, solicitando la rectifica. f finando con sucesión Campanel!a; 12 metros 12] 
ción de partida de nacimiento de su hijo Al. ú al Oeste “con terreno de Micaela R. de Zunlk 
berto, en el semtido.que donde dice: “Eclut- b Do y y metros 38 al Suroeste lindando con el 
solar dos. : Í 


to”, debe dectr: “sclutto”. — Y a lo sefectos [ a - 
legales se hacen estas publicaciones. — Florida, |. Se previene: 10) Qus el mejor postor deberá 
consignar el 20 ofo de su oferta en el acto de 


29 de setiembre Qe -1969. ——- Teresita Etcheverry y : 
de Taranto, Actharia Adjunta. i serle aceptada; 20) Serán de cargo del com- 
Ad prador los gastos de escritura, impuestos, Co-* 


N.o 230. 


Se previene: 1.0) Que el mejor postor a ñ 
berá consignar el 20 ojo de Su oferte en Cl: 
acto de serle aceptada; 2.0) Que serán de: 
R cargo del comprador la comisión del marti. .- 
Nero así como los gastos de escrituración, ho» 
norarios. timbres, certificados 8 impuestos; 


lans. Actuarla Ad 


jun 
+" 18) $1.800.00 35!pub. 20355 Oct. 10-v.oct.30. 20) $ 6.750,00 15Ipub. 


F 


dicial de Montevideo, empadronado con el nús -. 


d. 


“y 


E_ Octubre 29 de 1969 o o BA ES, E 
sE - E RT , > ES 

sE EDUARDO PEROTTE . Rematadores, calle Zabala 1328, se procederá h Senalát Federico - 

.. Juzgado Letrado de Primera Instancia Dor intermedio del Tematador José Rodríguez | 1952, AS eo gate, a arta ea 
* en lo Civil de Cunrto Turno Freire, asistido del señor Alguacil del Juzga- | de Catastro de Canelones, con el N.o 813, el 

P JUDICIAL do, a la venta en remate público sobre la: 15 ae diciembre del mismo año, con una su. 
EDICTO. — Por resolución del señor Juez | base de $ 108.958.33 (213 partes tasación), del / perficte de 532 metros con 14 metros de fren- 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de siguiente “bien: ; te al Sureste a la calle 25 de Agosto. 

Cuarto Turno, de fecha 25 de octubre de 1965, Un solar de terreno y" demás mejoras que B > Se previene: 1.0) Que el mejor postor ade- 


en autos: “Méndez Tolentina contra TELMO le accedsn ubicado en la Decimoprimera Sec. k berá consignar 1 su ofer tea. 
:BILVA LARROSA y otro, Ejecución de hipo- l ción Judicial del Departamento de Montemi- ¿ tivo, en el momento de a mis: 
cqeca”, (Ficha N.o 1.202/965), se hace saber deo, empadronado con el-N.o 114.215 con UBA [ ma; 2.0) Que serán ds cargo del comprador 
z Se a día 20 de Poviembre próximo, a as 15 | superficie ¡de 300 metros, drados, e O s : 
3 Pos en el local de la Asociación Na- | metros a la calle Francisco Echagóyen | sión del martillero vi Tr, timo 
¡cional de Rematadores, calle Zabala 1328, se Se previene: 1.0) Que el mejor postor de- $ bres y certificados o tor aos 
¿Drocederá por el martillero señor Eduardo Pe- | verá consignar el 105 de su oferta en el mo- | pone preceptivamente de su cargo; 3.0) Qué 
Frotti, asistido del señor Álguacil, al remate | mento de serle aceptada la misma, en efec. | ej título de propiedad y demás antecedentes 
rgudicial del inmueble que a continuación se fivo; 2.0) Que serán de cargo del comprador Soy aocuentran en la oficina actuaría a dla, 
¡¿Metalla: los gastos de escrituración, certificados. etc., d posición de los interesados, Montevtdeo, 
3 Un inmueble rural empadronado con el nú- | asf como la comisión del rematador; 3.0) Que octubre 10 de 1969, — Alberto Martínez Iriz 
¿Mero 3.478, ubicado en Arenal, Décima Sec- | los títulos y demás antecedentes se_ encuen. guyen. Actuario. 

¿ción Judicial del Departamento 'de Canelones, | tran en la oficina actuaria de este Juzgado a 20) $ 6.630.00' 17Ipub. 20822 Oct.15.v.hov.6. 
que lo constituye una fracción de campo con disposición de "los interesados. —— Montevideo, . 


Eme] ras trucclones; plantaciones y cuantas 1 de, octubre E, 1969. — Rafael Charlo Olive. ENRIQUE ARAMBURU 

y oras contlene y se le Acorporen, compues- | ra, etuario unto, : Juzgad 

Eneiros. "Be ¿unerticie de 20 hectáreas. 2.088 | ""20) e geo genio 20890 Oct.15-v.noy.4, a a Dercimera Instancia en lo 

metros, 28 decímetros y según plano del agri- . JUDICIAL 

«ensor Eneas Villa, de Jullo de 1941, inscrip. .. JULIO S. RAMIREZ EDICTO — For disposición del. señor Juez 

lo en la Dirección General de Catastro con el Juzgado Letrado de Primera Instancia Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
-O 261 el 20 de octubre del mismo, se des- .en lo Civil de Quinto Turno Decimoprimer- Turno, en los autos caratulados: 

Esnda asf: al Norte dos rectas de 241 metros, o ICIAL “Oliverio, Alberto Pérez contra FRANCISCO 

250 centímetros y 245 metros de frente "a Ca- EDIOTO. — Por disposición del señor Juez | ONODY. "Reconocimiento de firma”. (D[528), se 


Letrado de Primera Instancia en lo Civil de] hace saber que el áfa 7 de noviembre de 1969 en 
Quinto Turno, dictada en autos: Pantaleón | el local de 25 de Mayo 661 se procederá por el 


LO y Jacinta Bolagna; y al Oeste, recta de 
823 metros 80 centímetros limitando con Mi- 
el Crossa, o 

; Se previena: 1.0) Que el mejor postor de- 
facto consignar el 20 ojo de su oferta en -el 


a las 16 horas, en el hall del Juzgado, (25 def _Una barrenadora Jousereds, tipo 15 O, 16 D, 

Mayo 523) el martillero Julio Santiago Ra-|! N.o 55.867. motor marca N.o 3072805 y una ste. 

mírez, asistido del Alguacil y Actuario, pro-f ITa sín fín Buerle S. 8 N.o 1.826, motor núme. 
cederá a la venta, en remate judicial, sin ba-| To 1306694, - 

[Se previene: Que los antecedentes se encuen» 

Un solar de terreno con sus edificios y me-j tran a disposición de los interesados en la Ofi. 

Joras, ubicado en la Séptima Sección de Ca- | cina as uaria o este Juzgado, calle 25 de Mayo 

i so 


¿acto de serle aceptada; 2.0) Serán de cargo 


«Lel Uruguay, encontrándose los demás ante- Se. previene: 1.0) Que el mejor postor de. 
cedentes en la oficina actuaria de este JUZ. berá Lona "el > e 

gnar el 10 olo de su oferta, en efec. FRANCI . 'AMB, 
gado, 25 de Mayo 523 Piso vo Sn el acto: de serle aceptada; 2.0) Que SCO iz FAMBASCO 


. Y a los etéctos legales se hace esta publ. 
¿Cación. — Montevideo, 10 de octubre de 1969, 
¿ss Dra. Gloría Pereda Valdés de Campalans. 
FActuaria Adjunta, 


5 20) $ 8.870.00 I7[pub. -20690 Oct.15-v.nov.6. 
SS 


1 a a 


AS OSVALDO MARTINEZ JAUME 
E Juzgado Letrado de Primera Instancia 


serán de cueñta del comprador los gastos de EDICTO. Po posi 

, 8scrituración, honorarios, “comisión del marti- Letrado de Primera Ta ael dor Juez 
"THlero, timbres, certificados y todo aquello quel Decimoprimer Turno, rematará en los autos 
la ley pone preceptivamente 2 8u cargo; 3.0) Í caratulados: “Ernesto ' Pierce contra JORGE 
Que los títulos de propiedad y demás antece. | ALBERTO. VOIRO Medidas >reparatorias” (a 
dentes se encuentran en la oficina actuaria a-4 bro 665, F.o 141) el miércoles 5 de noviembra 


en lo Civil de Quinto Turno cuestrados en este expediente. Seña 30 ola: 
he JUBICIAL 20) $ 5.100,00 17[pub, 21923. Oct.27-v.nov.18, Ormes en las oficinas del martillero, telé. 
E. EDICTO. — Por disposición del señor Juez meca | ONO 40. . . 
¿Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 20) $ 1.206.09 10/pub. 21406 Oct.21.y.nov.3, 


ROMEO ARAUJO 
Juzgado Letrado de Primera Instancta 
en lo Civil de Decimotereer Turno 
'UBLICO 


EDICTO, —' Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 


Éde la Asociación” Nacional de Rematedoros, 
calle Zabala 1328 Y por intermedio del mar- 
¿fMlero señor Osvaldo Martínez Jaume, asisti. 


fa venta en remate público 'y al mejor pos- 
¿tor del siguiente bien inmueble: 
5 Fracción de campo situada en la Quinta 


DRO con NORA EUGENIA RODRIGUEZ, 
“Disolución y liquidación de soctedad conyu- 
gal”, (Cl628)” se hace saber que el día 17 de 
noviembre de 1969 a las 15 horas, en la Aso- 
ciación de Rematadores, Zabala 1328, por el 


la manzana “D”. que según plano del agri- 
Ménsor Monzan1, levantado el 25 de enero 


Sección Judicial de Montevideo, empadronado de 1920. registrado en Topografía el 5. ds 


Agr. Y. Logaldo, inscripto en la Dirección de 
Topografía, el 3 de agosto de 1933, con el 

+ O., a la calle Besares, 26 metros 50 al N. 
O. con el solar %. 15 metros 70 al N. con el 
solar 7 y 38 metros 2) 8. E. con el solar 6. 


5 e previene: lo 
oy rel metros con 30 centímetros y 978 signar en el acto l 20 olo de su oferta en berá Condlemor E » pue E, elor, or de 
efectivo; B) Los títulos de Propiedad están P acto de serle aceptada; 2.0) Que serán de 


Se previene: 1.0) Que el mejor postor de. 
¿Derá consignar “en el acto “de serle aceptada 
- oferta. el 20 olo de la misma, de acuerdo 
lo dispuesto por el "artículo 919 del O. de 
2. Civil; 2.0) Que serán también de cargo 
Edel mejor postor, 1o3 gastos, honorarios, cer- 
gtificados de los Registros, impuestos y demás 

Argos y gastos que requiera la escritura de- 
¿fEinitiva, asf como las tasas, e impuestos; 3.0) 


JUAN JOSH REAL DE AZUA 
JUzgado Letrado de Primera Enstancta en lo 
Civil de Decimocnarto Turno 
JUDICIAL 


EDICTO. -—— Por disposición de: señor Suez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civíi de 


FRANCISCO CATTA 
JUDICIAL 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera, Instancia en lo Civil de 
Octavo Turno, dictada en autos: “Ofella 1, 
Dupetit _Salnt-Girons contra PEDRO HERNAN- 
DEZ RODRIGUEZ y otra. Ejecución de hipo- 
teca”. (A 4901969), se hace caber que el. día 


JOSE RODRIGUEZ FREIRE 
Uzgado Letrado de Primera Instancia 
en lo Civil de Quinto Turno 
JUDICIAI, 


(Zabala 1328), el martillero Francisco Catta, 
pustido del Alguacil, por ante un Setuario. Dicra por el martillero Juan José Real de Azúa, 


asistido del señor Alguacil des Juzgado así CO. 


público al mejor postor y con la base de pes 
sos 1:000.000.00 del siguiente bien: Un 0= 
lar de terreno con los edificios en el Construl. 
dos ubicado en la veintiuna Secolón judicial 


fal el N.o 10 de la manzanas 
al po y de este departamento, señalado con el número 


- >= 


r 


OVARIO OLICIAR 


no. - Octubre 29 de 1969 
ez OA AA A to a 0 .. - : a 


, 1 Agrimensor Octavio Scotti y los títulos - del bien /a rematarso se encuentra ¿Grón N;o 122, manzano 32, con una superitcio” 
po o ano de de 7 on oa mopora | en este “Juzgado “a disposición de los, interesar y de 922 nietros, que linda: Norzeste calle Bolio 
y et drados 10 metros s 
ds EA aceso. eno a AS San- | Emma mM. Barceló de Quagliata, Actuarla. ¡ CÍDOZS. Sureste padrón 121 de Amelja V. Cartas 
tos, donde su puerta de entrada eva el nú. 20) $ 4.500 15|pub. 212% Det.23.-v.nov12. | y Suroeste calle Río Negto.. : 
mero 4958, empráronado con el número 129310. A — A _——ÁÑ O CESAR OnO y Se proviene: a) Que el mejor postor deberá 
Se previene: 1) Que el mejor postor en-el (| - Ju A] 203 . . 
acto de serle aceptada EU oferta deberá consig- | Surgedo de Paz de la Quinta" Sección de ll de serle areptada ésta más la comisión del re= 
nar en garantia de la wliema 21 209 olo áe la Canelones o matador; b) Que 105 gastos Se escrituración 
oferta así como hácer efectiva la comisión del |. EDICTO. — Por disposición de .la euscrita y Serán de cargo del comprador; 0) Que los ano 
¿ez de Pa2, de la. Quinta Sección del Dpto. 8 tecedentes .58 encuentran e disposición de 
o "lóe Canelones, recaída .en 105 sutos: Paternos-" 105 interesados en esta Oficina Actusia. e 
11) Que serán -úe- cargo del comprador $08 || tro de Bellomo Antonia y otro contra JUAN , QUe también se rematarán E : brad e tel 
gastos de escritura, - certificados. e impuestos k- ANTONIO MESA Y otra “Ejecución de .i postor; 1 Parrenadora gran e; : Den e granos 
que se añeudaren. Po !poteca (Ficha CN.o 803), del Jazgado Le=-Y+ bigornis grant 1 prensas p ts do, ao 
111) Que-los autos en que se decretó está | trado de Ira. instancia de Las . Piedras, se, lar 1 lote de hierro; 2 ta pep A pee SA 
venta así como' 108 titulos Ue propiedad Se | hace saber al público ame el día 2% de noi 'A, los efectos legales se acen estas D 


hallan de manifiesto A disposición «e los in- | viermbre de 1969, hora 16, en la puerta de | caciones. — Colonia, 21 de octubze de 1959. 

teresacos en la Oficina Actuaria de este. JUZ- | .este Juzgado, calle Treinte y Tres 383 del 20) $4.050.00 15[pub. 22036 Qet.28.v.DOV.17. 

vádo, 25 de Mayo- 523, piso 5.0. .- - Y Paz), sin base y 01 télor postor, por intel. Ú AA a A Ex? 

IV) Que se habilitó el día feriado para efec- | medio del Sr. Martiliero Jullo' César Trobo..| HOMERO E. ANDRADS - 

tuar este remate. — Montevideo -3 de octubre [asistido de Ya Sta. suez de Paz, SÓ procederá Y * : PUBLICO: . ¿ 

de 1969. .— Rafael Charlo” Olvera, Actuaric.— | a “rematar el siguiente bien inmueble: Un te. Juzgado Letrao de Primera Instancia de 
20) $6.300.00  15]pub. 202711 Oct.10-v.00t.30. rreno con el edificio en él construído sito enj* " Durazno - 


2 la Quinta Sección de Canelones, , 
LUIS EDUARDO PEREZ No 487.4e la Planta Uriana de la: € Letrado de Primera instancia_ del Departa. 
Juzgaño Letrado ¿e Primera. Instancia en def a. 
-- (Gvir : [compuesto según título de una superti ep Ta : ; ! 
EDICTO. — Por mandato del señor Juez Le 246 mts., 4836 cms.2 Y según plano del Agr: BERTO DALESSANDRO y otro. Juiclo ejecus 


. trado -Qe Primera Instancia en lo Civil de De ¿José María Oses, de fecha 14 de enero dei tivo”, (L.o 45, F.o 478), se brce saber el pú= 


a : n e . bli imo 
cimoguinto Turno. en “autos “Cerolini. Nelly + 1943, inscripto en la Dirección General de: ÁVA. blico que el día tres de diciembre próximo, 
A a es a a 0. A 
ac condominio" (Ficha O.” , 3 - su Lot -mts2, Yi . Le . . . 

sacii e nio ( j se compone de Une superficie de 249 mts - Tena, se rocederá: por martillero don Tome 


a 1 ' Te en garantía, ' cil, a la venta en remate público y Con la. 
se procederá, con intervención ¿Gel a A Pl sente AS Cue 16% Sastos j base de las dos terceras partes de su tasación 


, A pH pa .392.50, del siguiente bien Y 
ez. * . - E de escrituración serán de cargo del adquirente | QUe lo es de 5 65.392,50. ] 
cil del-Juzgado, a 18 venta -en remate público, Í . % Sl sus mejoras: Una fracción de terreno Con 6us 
Con la base. de pesos treinta y Sels mil seis y Y ue os as se encuentran de al J 


Cfentos sesenta y, siete y al mejor postár sels ten la Oficina de este cúzgado, donde pueden mejoras ubicado en la localidad de Sari e 


> : en | nardina 2.4 Sección Judicial del Departas 
un solo 10te “conjuntamente con el mobiltario y $ consultados dentro del horario judicial. to de Durazno, Zona e urbona, Padrón 


que aihaja el edificio extstente— del siguiente , La Paz, octubre 16 de 1969..— Esc. A. ALVAreZz y 
bien inmuehle: Dos £fracelones de terreno ubi_[ de Silva Ledesma. 


dOs. — Cañelones,. 13 de octubre 48 ES Noreste padrón 2405 Ge Remón B. Mars -. 


EDICTO. — Por disposición del señor. Juez 


ide La Paz, calie César Mayo Gutiérrez sin., | mento 48 Durazno, dictaúa en jos autos Cas 
Se previene que el “mejor postor -generá ]ro E. Andrade, presidido por el señor Algun- . 


.o 4.086, con une superficie de 800 'metros Y - 


Juez. : Ñ ” , e 
Das en Punta Colorada, Tercera Sección Ju 20) $ 5400.00 15]pub. 21785 Oct.27-vnov.14. | Unga: Norte, Sos calle N.o 1; Sur, con el bien. 
- -. Es e Pam A . 


h 5 y 
cado de Maldonado, Padrón O 4370, Según m0 padrón No. 4.082; Este, com calle No 12 y 


b E .. . , - " Í Oeste con el blen adrón N.o 5.822. 

Sano del Agrimensor Raúl O, Borani y, OZ JUAN P. ALVEZ OLIVERA... ¿so e reviene: 1.0) paaroo ielor postor debes” 
de discriminan BAst:: A) Solar 10, compuesto de - Juzgado Letrado £é Primera instancia Y rs omar el 10 ojo de su ofersa en garantía 
322 mts. 8 ctms2 de superficie; con edificto ii -- , de Segundo Tumo de Cesro Largo y 


: ú de la misma, en él ecto e serle aceptada; 
de 16 mis2 y su mobiliario que lo alhaja | EDICTO. Por disposición del señor Juez ll » 
B) Solar 11, ndero al anteñor y Con una SU, | Letrado de Primera: Instancia de Segundo Tus y 20) Que los as a, de as 
porte de a at as el mejor doctor “debe. y Acosta Wie Largo. dicrada 20 200%" SASIAS | Mea Eo)” que los gestos de 
i previene: - 1.0) e el mejor postor ebe_ y; Acosta ilson contra AL "de > 
rá CC OnSlenar. “el 20:00 de su oférta al serle | intimación”. (P A651968Y, se hace Saber que ción, certificados. etc., serán de ES a 
pesptada y. abotiar al martillero, por concepto k en fecha 14 de noviembre y días siguientes, Compra dor aran. sta e . 
de comisión, el 3ojo áe la misma y los Impues, Y próximo a las 15 -horss en Gral. Muniz A R. Landoni úe Rodríguez, Actuarla. 
-tosy' todo de inmediato y en efectivo. 2.0) Que; de la ciudad de Melo, se procederá en Ftrua- 20) $ 4.950.00 15'pub. 21883 Oct 24-v.0v.13. 
Jos gastos. de la: “subasta se deguclrán de 18 h te, por el martillero Juan 'P. Alvez Olivera - - 
seña qué consigne el mejor postor. 3.0) (Gue* en diligencia que precidirá el señor .Alguacil, 
los títulos de la propiedad del bien y demás: de las siguientes mercaderías: Ñ 
antecedentes $e encuentran A disposición 4e; 
e 


EA 


A a 


ADEMAR PEREZ - 
E e eN Juzgaño Letrado de Primera Instancia de 
1 máquina de escrivir portátil. modelo Ho- : : 


. - Florida 

los" interesados, en la Oficina, Actuaria de £stef jiga: 2 <“ > - - . e A 

os y, un ventilador merca Joya”, .12 man- E EDICTO. — Por disposición del señor Jue 

Jared, [eno 25 de e q piso, 50 qe tas “Campomar”. 13 trazadas “Aurora”, 10% Letrado de Primera Instancia úe Fiorlás, dico 

Mera Bonilla r acta unta: ulia TC. i gabanes para hombre. A f tada en autos: Lemus de Fernández, Gros 
20) 9.000.00 201 arta 50EES Det 14 v.nov.10 Se previene que la venta de dichá mercade-  goria, Arocena contra FRANCISCO FER 


ría una vez caído el martlilo será al contado. NANDEZ. “Disolución Y Jiquidsción de sociéós. 


a _ —Á 


a 


— Y a los efectos legales sa hacen estas _PÚ-,, dad conyugal” (L.o 35, F.o 631), se hacs 
bh . . BL LIBER LAGO blicaciones. — Melo, 14 de -octubre de 1962. 1 saber que e: día 17 de noviembre próximo. 8 
E - o JUDICIAL. _— Mario V. ventimiglia. - Actuario. 2 las 14 horas, en Independencia 1072, el martis 
mo Zuszado de Paz de la Ita Sección Ge. 20) É 2.100.00 10'vub. 21930 Oet.27-v.nov.T. : $ lero Ademar Pérez, en diligencia que presidirá 

EDICTO. : > tv, - de a Juez | rr - Ñ La - - el señor Alguacil, procodsia ¿ a venta, al mes 
. ¿ -disposición' del “señor. JUEZ y . i - pr VEZ 3 “.:_ H Jor postor y con base de das 4as terceras partes 
de Paz de la Decimocuarta. Sección: de don | : qa, EDO A a Estat 7 4 de su tasación «de los siguientes bienes: . 
tevideo, dictads en autos: “Berkel Sudamericana | de Segundo Marco de Cerro Largo “Pi D) Inmuebles: una fracción de terteno. tons> 
S. BR. Ltda. contra CARLOS WALTER DE LA. PUBLICO no Y trucciones - y demás mejoras ubicadas en €£o 
FUENTE” “Ejecución de prenda. (Libro 9. Fo- ? 


. EDICTO. — For disrosición del señor Jutz;, ta ciudad, cañle- Independencia No 1072, Ms 
Mo 250. NO -S78), se hace saber que el día 11 f Letrado de Primera Instanela de Segundo Tur-, Pac nada con el N.o 3330, compuesta do UMD 
- de noviembre próximo a las 16 -horas, €D la k no de Cerro Largo. dictado en autos: “Gorlos” superficie de +rescientos treinta y UM metros. 
came Mercedes 1449 se procederá por €: martille- | Acosta: Wilson . contra ADAM "JESUS .SASIAS | — Pase: $ 140,000.00; 11) Muebles y útiles: 103 
ro H. Líber Lago con asistencia del señor Al- ' y CASIMIRO GONZALZZ. Intimación”. (P. 291 inventarios a Ye. 4 y vto. Ce autnz tazados OM” 
guacil al remate público y 2 mejor postor de | 959), se hace saber que con fecha"12 de no-- la suma total de $ 28.447.00. 
as marca “Merkel” modelo E. B. nú: | viembre a: las 14 horas, y días Sgulentes “en: Se presiéne: 1) Que el mejor postor del in= 
Y 


gencia que trecidirá el señor “Alguagil proce- $ en el acto, siendo de su cargo los gastos. y honos 


se hace esta pundicación. — Montevideo, octú- S - A 

bre 16 de 1969. — Nela Daguérre .Vallarina, ' ”"s- bolsos, 3 rebosos, 20 pullover, 6 -pijlam 5.4 bien se encuentra a disposición áe los interos 
Actuarda. - : EMS Í ll 17" camiones señora, 36. ylsos- señora, “3 Cami i-sados en Ja Ofielna Actuaris; 3) Que los mts 
20) $ 1.800. 10'pub. 21257 Oct.20.-v.oct.31. | sones. sos abrigo. 3 vestidos dama. .2p bles y útiles se pagarán al contado. Floriáa, 
A + - . vestidos acrocel, 4 desavilles dama,” 18 bufan- í 


A 


= : | das hombres. 3 remeras, 2 pantalones “nombre, + Actuario. : Lo 
S M. FUZA pod EA > oros a o 
Po A - | A bentalones marea “Mác Gregor" 2 paroO l.. 20) $4:0800 ¡sipub. 22052 Óct:28-v.nov.17. 
-Juzgrdl us nes- para jovencitos 6 jord úe hombre 5 te- : 7 e A 
agudo Letrado de Primera iustancia de meras, 5 bombachas ,qabardina, 3 "carteras .*1 Mn ” O 7 aia A 
EN -Cinelones . i cuero para señora,.6 carteras imitación,”.24| Zo NESTOR A. SUAVINO E 
EDICTO. — Por disposición” del señor Juez | remeras. 14 pares de calcetines, 49 pares A JUDICIAL A - 
Letrado: de Primera : Instancia de Canelones, | patos para Gama, 31 eomisones, 15  T£meras: Juzgado Letrado, de Primera Instancia «2 


dictada en los autos “Martínez, 3uan Medardo y * niños. 16 buzos niños, 16 pantalones "niñas. onado 

Gregoria Elbia Alfonso contra MIGUEL ROSEN- 11 yord de niño 13 enteritas niña, 20 cami-p EDICTO. —= Por disposición gel señor Suez 
DO HERNANDEZ y NORIA ESTHER SANTO”, f sas niño, 13 pantalones niño. 17 pescadoraf Letrado de Primera . 

Ejecución de hipoteca. (Pieha Civil NO 446169). y niño. , - . dictada en autos. “Aldunate de Lorenzo y Lo-. 
se hace saber .que' el úfa 14 de noviembre-de | - Se previene que la venta de dicha .merca- sada, Wlady y otras contra ALDUNATE DE 
1969 e las 15 horas; exi las puertas de este Juz- dería, será al contado. — Melo, octubre 15 det OLIVERA ZUBIA, ANA MARIA”. Cesación ÚS 
gado," Baltasar Brum WO 583, el martillero Luís 1969. —. Mario V. Ventimiglia. Actuario. condominio. (Ficha NO 12941068), se hace saber 
$1 frúentes, en diligencia que presidirá la se-/ 20) $ 3.000.00 10'pub. o íod1 Oct.27-v.nov.Z. -| que el día:28 de noviembre áe 1059, a las 16 
fora A:guacil ad-hoc, procederá: a la venta Ju- q_ A  _  _  EEA<áAdAA 
aléelal al mejor postor y sin tasación €l 8l- , LUIS ALBERTO DIAZ . 00 7 
guiente bien: uns fracción de campo y me- | o ¿UDI : : 
joras, ubicada En 12. Tercera Sección Judicial de 


con el número 10.667, zona rural, señalada con t sutos: “MARCIURIEWTEZ. JOSE. Berencia'*. (esto 


Yacente (ficha 15, año 1962)”, el 29 de no- 4 19.000.000), del siguiente bien: solar de terres! 
" no con edificio y demás mejoras -que contlenes. 

j ubicado en la Primera Sección Judicial de Mals 

4 ! a : donado, zona urbana Ge Punta de! Esté, Barrio 
consignas el 10 210 de su oferta en el q to, sien-, las. 213 partes de su tasación, O sta pesos y “Parque del Golf”, empadronado Con el nús 
o de su cargo. los gastos y -Honorar os de a 1 433. 333.33; un solar. de terreno: y mejcras. que j mero 3.817, señalado con el número 11 de 15, 
escritura, certificados e impuestos, corréspon- | contiene, ubicado en Nueva Palmira, (Octava manzena 18 en plano del agrimensor Y. . 
entes y comisión -del rematado?r; 2%) Que Sección «Judicial ús Colonía, zona "urbana, Pa" González Uslenghi de diciembre de 3986 1M6+- 


- 


A] mueble deberá consignar el 10 oo de su oferte - 


: pata 77 rarios de la escritura, certificados, impuestos -- 
dera a da venta en remate público de 125.52 y comisión del Bematador; 2) Que el título del : 


interesados; 3.0) Que los gastos de escritura.” 


“qulio 29 de 1969. —.Artaldo R.. Fontes Trelles, 


ra Instancia de Maldonado, Ñ 


. L 0 Y 
EDICTO... == Por mandato aet “señor. Juez : Procederá a ta venta en remate público y al'- 
- este departamento, Los Cerrillos, empadroneda * Letrado “de Primera Instanela . de Colonia, en mejor post: 


' 


s 


AS 


Lo 


A 


¡ tada la misme" Que será de cargo del ofertante 
+ Comprador, la comisión del martilfero, así como ' 


- Y honorarios de la escritura, 
: excepción de aquellos que la ley pone de cargo 


. de este Juzgañúo, 


'sencro J. Freire, inscripto en la “Dirección Ge-! 
+ Departamento €mpaéronada cn el 
el de una superficie de 


Octubre 29 de 1969 


e 


cripto en la Oficina Departamental de Catas P 


A ra 


Írentes de una ochava curva, h 

Sa previcrs: que el mejor postor deberá can- 
élgnar el 10 ojo de su oferta en efectivo, a 
cuesta del precio debiendo continuar el remate 4 
si se ncgaro a acerlo en el acto de serle acep- ¡ 


ers: 


nacionales y municipalés, gastos 


los impuestos 
certificados con 


Leer 


de los vendedores. Que los titulos del bien a 
Tematarse se encuentran en la Oficina Actuaria 
2 disposición de los intere. - 
Szdos. — Maldonado, 3 de octubre de 1859, ¡ 
Asberto Márques Rimold1, Actuario. 

20) $ 6.600 15pub. 21270 Oct.20.-v.nov.7. 


ELBIO M. FERNANDEZ. Ñ 
durzao Lotralo de Primera Instancia de Primer 
_ e Turno de Paysanéú 5 

_ PUBLICO ! 
EDICTO  -—- Por disposición del señior Juez ' 
Letrado de Primera instancia de Primer. furno 


de Paysandú, gictada en autos: “Cafa de Asig-; 


naciones Familiares No -1 contra BARRACA ¡ 
PGRAU S. A. Juicio ejecativo”, (Lo, 25, Fo.1 
73, N.0 332), so Enve saber al público que el día. 


6 de noviembre de 1959, a las 15 y 30 horas, en 


el vestíbulo ás Juzrado (L. Gémeoz y S. Pere. 


da). se procedará Por el martillero Elhbio M, Fer 
nánsoz_ asistido de log señores Alguacil y Ace É 
tunrio, de este Juzgado, a la venta en remate; 
público. al major postor y sobre la base total; 
de $ 48.750.33 el siguiente bien: 

Las tres cuartas (314) partes indivisas de una ! 
Frerción do terreno baleío ubicado en 32 Quin- ; 
ta No 158 del Biido de la ciudad de Paysandú, 
122 Sección Juficial empatfronado con el nú-; 
Iero*5.266, con una superficia total de 2 nec y 
tárea 8.447 metros, según título y 1 hestárea | 
3.056 metros sorún blano del agrimensor Ar, 
turo A. Davíson inscripto con el No 3,918 el h 
12 de setiembre de 1089 en la Oficina Departa- $ 
rental de Catastro de Paysandú y se destinada ; 
asi: . od 
At Sur, YTi_ metros 80 centímetros de frentef 
A 9 avenida ! $ 
tíraztros de frente a la calle Unó; al Norté, 111. 
Metros 80 centímetros lindando con el -paúrén 


No 5.265 de Marcelino Fraga O SUucesdres y alí 


Este, 105 motros 10 centímetros de írente a la” 
Calie Doz. Ñ : 
Se. prev'eno: A) Que el mejor postor” deberá 
esnsirnar 2l veinte Por ciento de su aterta en, 
el acto de rene aceptada la misma; 3) Que el á 
comprador deberá consignar además en el acto; 
del remate el dos por ciento de Impuesto Mu. : 
Micipal y ci tras por ciento de comisión del re.” 
matador; O) Qua los gastos de escrituración se. * 
rán scporíacos por las Partos en la forma que 
establece la ley; D) Que el título del bien a, 
Tematarse sa encuentra en la Oficina Actuaria i 
2 Sisposición de los interesados donde podrá ser Í 
ernminado. A los efectos legales se hacen estas z 
Dbublicacionez, Paysandú, 3 de octubre de: 
1969. .— María E. Taboada de Sancassano, Act | 

20) $7.650 00 15ipub, 20933 Ost.16-7.nov.5. 
Mo rc CO a SV AA EA 
: ELBIO M. FERNANDE . o 
Juzgado Letrado de Primera Instancia de Primer 
Turno de Paysandú í 
JUDICIAL ! 
EDICTO — 


Letrado de Primera Instancia de Primer Turno ' 
do Paysandú, dictada en autos: “PEDRO ANTO- Ñ 


¡ 
E 


L 
MIRTA y JUAN CARLOS GARCIA TL. EN 
0. 26,: 


a la venta en remate público, 
al mejor postor y sobre las bases que se dirán ] 
de :os siguientes "bienes: ¡ 
, 2) Coñ la base de $ 903.000,00, una fracción h 
da cambo y sus mejoras, ubicado en la 2.2 Sec. * 
ción Judicial de Paysandú empadronaán con: 
el No 2.392. eon una superficie de 64 herté. 
reas 6.497 metros, según plano del agrimensor 
Carlos Mac-Con., inscripto en la Dirección , Ge-; 
o 91 en el año 1943,' 
con frente al Suroeste en 688 metros 80 centí-| 


' ción Judicial de Paysandú, empadronada con | 
:£l No 5.056, con una Superficie de 8 hectáreas : 


8.827 metros. según plano del agrimensor Li-| 


postor debe. ¡ 
remate el veinte; 
Por ciento de su oferta; 2,0) Que el compracor! 


deberá consignar además el dos por ciento de 


Impuesto Municipal y el tres por ciento de co- 
Que los gastos de 
cargo del comprador; y 


T en la Ofícina Actuaria del Juzzado. — Y a los 


. — Peysandú, 7 de octubre de 1969, — Mería E... 


“Frente a? Noroeste a calle “A” (Las Deliciasy de k 
+ 37 metros de ancho Y 33 metros 97 centímetros i 


' tes bienes” muebles: 


Salto; al Oeste, 105 metros 16 cen. - 


14112 


PARIO 


SAA 


S*rerias 
DE A di RA A A E Ei EP 
20) Quo los títules de los bienes a subastarse ? acto de sorla aceptada la mismo; 2.0) Que 
se encuentran a disnosición Ge los interesados ¡ serán q> SU £€nreo los gastuz ge CSCTASULL ion 

«MPpuestos y ecmisión del martíliero: Y 3.0) 
Que tos títulos de propicdad se encuentren 
¿a el Juzgado a disposición de los interesa 
Os 


efectos legales se hacen estas publicaciones. 


Taboada de Sancassano, Actuario, 5 2 ESC. JCsé6 A. Ribot Llana. ÁCctuurio, 
20)  $3.100.00 15ipub. 20934 Oct.15.v.nov.5. i 20) $ 4.850,00 15pub. 20740 0Oct.15_v.nor.4, 
Al A i _ rm 
£LBIO UN, FYIRNANDEZ y CARLOS ML, BECEIRO LAR NJ e 
¡ Tuzgado Letrado de Primera Instancia de Primer ' Juagado Ce Pan de Ma Pamesa Sección 
Turno de Paysandú j J a de Soriano y - 
EDICTO CTA uno PUBLICO 
Hime or disposición del señor Jnen: EDICTO. — Por disposición 'de la suscrita 


Letrado de Primera, Instancia de Primer Turro 


“APARICIO | ¿Uez de Paz de la l.a sección de Soriano, en 


Cictada en autos: Qutos: Intendencia Municipal de Surlano el. 


de Paysandú, 
NE; 


RI O NERY BAPTISTA, Sucesión”. (Lo, 25,: 
O a a E als e CALA, O da E SURSS 
: Que el díx 21 de noviembre' de 


Primero. Que el día 1 nov de logo hace saber: 1 
a las 13 y 20 horas eS ES dad ios “nartile- | 1969 a las 10 horas y en lugar de su ublea. 
los Elblo M. Fernández y Carlos M. Becelrc, | ción, calle Detomasí 559. el  Martilera don 
asisticos del señor Alemacil del Juzgado. pro: ¿Martín E. Bentancor. sácará a la venta en 
cederán a la venta en remate público, al me-) Público temite y sobre la base do 
Jor postor y sobre la base que se indica, equi. 1 75.000.00, 
valente a 105 213 de 2y tasación, de los siguien- ¿de Su pasación. el siguiente inmueble: Un to. 

- o- q o 

¿utomóvil marca Ford Y-8, modélo 1037, basecon el N 
$ 233.833.32. <omioneta marca Chevrolet, mode. | de esta ciudad, compuesto de 208 mts. ciadra. 
0 1929, baso $ 30.000.00; Heladera marca Slam ¡dos que se deslinda: Norte con padrón 192 de 
d0r cea, Dase $ DEIA b K Einnchi 

Or, base 650.66; Juego de living, base ne- í Riane Impnerinli; 107 de Y, Man. 
2 -000.00 y: tedos los demés muebles, útiles 07 o Ema y María Mon 


: Y herramientas de mano Qs la sucesión, cuyo de- 104 de Pedro S, Blanchi y al Sur 10 maetros 


talle » tasación Zuce de fofas 148 a 150 de es Detomas!. 


tos antos, e reviene: €. €l comprador berá 
Se previene: Que el mejor postor deberá eon- consienar en el a de sono, ta 
signar la totalidad de su oferta en el acto del oferta ej l5oío del importe de la miemo: como 


nta. 

4 _2.0) Cue los gastos de comisión de remate, 

escrituración y certificados, serán de cuenta 
del comprador 7 3.0) Que los entecadentes se 

este Juzgedo a disposición de 
octuhra_ 15 «e 

Liporo, Juez de 


¡O 

serle acentada la misma, asícomo la comisión gara 

de los remetadores (diez Por ciento) y el im- 

Puesto Municinal (das por ciento). 
o 

a las Oras. los martilleros Hlblo M. Fernán. > 

dez da Sarlo ! Ma Peeatro, pstetidos del señor Juez 1 eusatran En 
e Paz de 2. Sección de Paysandú, proce. ' - 

derán a la venta en remate público, en el | 259. Marta Scapusio "de 

pan, de su Ubicación, al mejo ' 


su tasación, de los siguientes bienes inmuzbles: í . z 
on la base de $ 1:600.000.09. una frac. ) JOLLO CESAR BARA 2 

ción de terreno con el edificio .y cuantes mejo. ¡; Vuzrado Letraso de Primera Instantin de 

ras contiene, sito en la Sta, Sección Judicial ¡| Treinta y Tres 

de Paysandú, “adrón No 354 de la manzana ¡ JUDICIAL 


del señor Juez 
ÉrOS" Primera Instancia da Treinta y 
E Sur pro a ¿eto Progreso entre'25 de Agos- ¡i Tres. dictado en MEDERO  MARIIÓ 
Y 13 de Abril; : . . . 3 “Ten: Inmtebles”? Ta 
ID Con la bose de $ £20,030.00, una Zrasción * cha 401!cl1269), se hace eS 10 33 
de terreno con el ed fizto y cuantas metoras ¿noviembre “de "1689 a las 25 E TAS en ía 
contiens, sito en-la Sta. Sicelén Judietal 46 puerta de Juzgado. cama Manuel Onbe 595 
Paysandú. vadrón- No 405 mTrenzara No 10 de" e Ha vont 2 pr con 
la ear a Es ? uvserficle de :$0- Preceterá a la venta at mejor postor con 
1 PT aOROn,, con a O de = hase de 8 96.255..05 Dor el mortilero qe 
aida Gral. Artigas Y El “Norocste 2 la calle Or. ¡20 César Sala. cn diligen cia prestado, por si 
den tornado eos Y E r . y Sr. £iguacl. asistido del Actuario a ta ven, 
oa ES e 98,122.00, una fracoión || la des sigulente Ihmuehle: Un solar de te, 
de terreno y sus mejoras, ubicada en la men. | eno con las ronstruerones y rrejoras que 
zana No 4 de la eludad ds Guion 5ta. Sec. Contiene ubicada en ip RBaineana, N.o 6 de 
ción Judictal de Paysandú, empadronada con , Esta ciudad ecmbresto ssgGn título de una 
el N.o 968, de una supeerficle de 511 metros cie 00 242 mts. 7 mide *1 mie. de 
decímetros, con frente a Sureste sobre la eatle ¡ frente e la calle juan Oriiz, por 22 metros 
Frosreso y"2l Suroeste a la enfe 25 de Agosto | de fondo, Undando aj Eur con María: Flela 
E esquina; HE z al Norte y Coste, son  Guilicrmo 
) Con la base 2uzá, 
de terreno y me!cras -que contiene, sito en lar 
Mansena No 3 de la ciudod de Guichón, Sta. | 
Sección Judtelas €> Paysantá, empadronata | 
46, de 
tros 88 decímetros, 
calle de 13 Metros. i 


mejor postor de. 
olo del importe de la 
sorle aceptada, como 
del rematodor e ima. 


berá consignar el 30 
el acto de 

oa Superálcle de 515 mel tambres, la comisión 
con ¿rento al Suroeste s pessto Municipal: 2.0) Que son de Cargo 
del. comprador los gastos de -escrituración, 
o Certificados e impuestos, salvo aquellos que 
Eavan 2 Jos, enajenantes: 3.0) Que los tí. 

. UlOS Y demás anteceden ÍS 
comisión de lós rematadores (tres por ciento? . en esta oficina a dlsuocición de Los Inteco 
S2Í0S. — Treinta Y Tres, Octubre 15 de 
Goyenola, Actuario. 


2. == H 
; d0s por las partes en la forma que establece la 4 20) $ O RO ES 21785 'Oct.23-y noy.12, 


=> mr) 
JOSE PRANCUISCO PFTRFIRA DAS NEVES 
Jusgado Letrafo a Primera Instonoia de 

Treinta y "Pres 
— Por mandato del safor Juez 
Primera Instancia de Treinta y 
Tres, dictada en autas: DAVILA MANUEL, 
“Venia” (Frha E2'Cl1989). se hace caber que 
e3 13 de noviembre próximo a las 15 horas en 
las puertas del Manuel Cribe 575, 
Ñ Se Drocoderá nor el martillero José Francisco 
y Porelra Dar Neves en diliceneta ue mrosifirá 
disposición del señor Juez | el señer Aleunail esistido d3l Acteario, a la 
Instancia de Rocha, * sientente inmusble: Una freecón 
Graña Odalisca e de terreno uhienda en el Huerto 292 de esta 


inmuebles a venderse se encuentran a Gispusi. 
clón de los interesados en la Oficina Artuaria 
del Juzgado, — Y a los efectos legales se HA. 
cen estas publicaciones. .—. Paysandú, 3 de 0c- 
tubre de 1039, — María E. “aboada de San- 
Ccassano, Actuaria. 

20)  $13.500.00 I5Ipub. 20935 Oct, 16-v.nov.5. 
TO a e rr 
ENRIQUE ZIPITZIA - 
Letrado de Primora Instañela 

de Rocha 
FUBLICO 


Juzgado 


contra IVANILDA AFONSO FERNANDEZ. Eje. ciudad bañrón W.o 7533, de la marrano 20. 
mero 489. de esta Incalidas. so que serán plano 
del Agrimensor Aneusto Nogueira Rizmendl, 
10 y 15 y en el han és y resistrado con el N.o 2204 el 2 X1T:1994, en la 
E! 4 Oficina Denartamental de Cetestro, es la 
sématador Enricue Zipitría. asistido dol señor frrecián señalada enn el No Y, tene unn eu 
en remate público y gon iaa BS la venta perficle de 48% matras 1925 fertímetros y 
e 2 Ba inda: metins 4 Fra 007 il TO e 

3:250.000.00,” de una fracción de campo ubl- i JInda; metros 45 74 al Pra coa fracción 


5 si 2 Jue O, Anesta; metas 
cada en la Tercera. Sección Judicial tros 45.60 si Oasto con Jus G. Ancrta; m 


pes este dog al Sir frente a um ""ncsción de czile. 
53 hectáreas 4.481 me: y Pública y metros 10 82 al Norte con la frección 
Dones eo gimetros Cd Under, al Sor o A > inmucble se sotí. 
EOS echados. Arturo fra a E venta con la bass de $ 750,00, valor 
Graña ido” ández; al Sur-Suroeste E actualizado. , 
Suc. EM a Oeste con Antonio Fer- 2.0) Que el mejor postor ceberá consignar 
nández y Macedonio Sención. en el acto de serle acepteda su oferta, el 
Se previsne: 1.0) Que el mejor postor de-[ 1l0ojo de la misma así como la comisión Gel 
berá consignar el 10 ojo de la oferta en el rematador, 6olo y el impuesto Municipal, 


uu 


1420—GQ 


3.0) Que son de cargo del comprador 105 
gastos de escrituración, certificados e 1mpues. 
tos salvo aquellos que BSravan 2 los enajenan- 
tes. . Ñ 

4.0) Que el insteresado goza de Auxitliatoria 
de Pobreza a los efectos de esta publicación. 

5.0) Que los títulos Y “demás antecedentes 
se. encuentran en la Oficina sá disposición áel 
interesado. —. Treinta y Tres. 18 de octubre 
de 1969. — Hugo D. Goyenola, Actuario. 

20) (R20/4/55) 15]pub. 32356 Oct.22..V.n0v.11. 


21-Segundas Copias. 


JUZGADO LIDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE DECIMOPRIMER TURNC 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoprimer Turno, los autos: 
“DOMINGO CALDEIRO. Expedición de segun- 
da copla”. (Ficha E-1.531), se hace saber que 
ante este vuzgado 88 presentó el nombrado, 
solicitando expedición de segunda .copla de lu 


- escritura autorizada por el escribano Próspe- | 


ro Bovino, en la cludad de Montevideo, el 11 
de abril de 1942, por la cual el, señor Carlos 
Sanguinetti en representación de Catalina San- 
—guinotti de Saenz, Abelardo Saenz, Elvira Ris. 
so de Boccia y' 'rRodolfo Boccia RIÍS50, vendli 


e'hizo tradición al soñor Domingo Caldeiro y 


el inmueble que se describe: 


Solar situado en la decimasexte sección Ju- 
dlcial de Montevideo, empadronado con el ná- | 
mero 43.287, señalado con el N.o 1 manzana 
No 14 en el plano levantado por el ingentero + 


Demetrio Cima en octubre de 1911, inscripto 


Superficie de 295 metros 15 decímetros 24 cen- í 
tfmetros, que 88: deslindan asf: 17 metros 18 | 
de frente al Noroeste a la calle Tamanéua, por ji 
17 metros 139 de fondo Y linda por el Norest£ j 


formar 


con la avenida Simón Martínez por 
Gel lote 


esquina; por el Sureste con parte 
4 y por el Suroeste con el Jote 28. 
En “consecuencia, 


por el término de treinta días, debiendo con- 
curtir. ante este “uzgado, 25 de Mayo 523, pl- 
Bo 2. — Montevidoo, 26 de setiembre de 1969 
e Luis E. Fontana, Actuario. 


21) :$3.900.00 10ipub. 21362 Dct.20-v,oct.31. | 
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA ; 


DE ARTIGAS 


EDICTO. — Por disposición del señor “Juez | 
Instancia de Artigas, *nfp 
TRIND . 


Letrado de Primera 


autos:.. EDMUNDO : ADE. “Sucesión”. 


* (Ficha 313), se hace saber que se ha presen- q 


por el causante en escritura que autorizó €) j 
escribano Camilo Almelda, el 14 de marzo dep 
solicitando expedición de segunda Copia jp. 


1961; 
de la referida escritura. 


En Consecuencia, se emplaza pOr el término | 
de treinta días a todos los que se consideren | 
con derecho a oponerse a la presente gestión, | 


bajo apercibimiento - 


sin su intervención. — Artigas, 14 de octubre E 


de 1969. — Orestes J. Ballestrino. Actuario. 
21) $ 1.500.00 10/pub. 21436 Oct.21-v.nov.3. 


p a - 
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE PRIMER TURNO DE PAYSANDU 


EDICTO: — Por disposición del señor Jue? 
Letrado de Primera Instancia de Primer Turno 
de Paysandú, en autos: “DANIEL CABRERA. 
Segundas” coplas de escrituras”. (Lo. -26, Fo. 
204. No 388), se hace saber que ante este Juz- 
pan ha comvarecido éon Daniel Cabrera soli. 
citando segundas coplas de las slguientes €s- 
erituras! 

A) Compra-venta otorgada por don Filemón 
Romero a favor de Daniel Cabrera, ante el es- 
cribano Rodolfo L. Pesce el 13 de setiembre de 
1929 de fracción de campo padrón N.o 1.203 
con una superficie de 6 hectáreas 6.409 metros 
pao en la Décima Sección Judicinl de Pay- 
andú. . 


B) Compra-venta Otorgada por dofía Ana Joa- 
quina Guimaraen a favor de Daniel Cabrera, 
ánte el escribano Ramón R. Sosa el 20 de ju- 
Mo de 1942 de fracción de cambpo, paárón núme- 
ro 1.204 eon una superficie de 5 hectáreas 1.651 
metros, ubicado en la Décima Sección Judicial 
de Paysandú. 


O) Compra-venta otorgada por doña Ana Te- 
xeira Núñez y Felicia García de Texeira Núñez 
e hijos a favor de Daniel Cabrera, ante el es- 
eribano José Antonio Varela en la ciudad de 
Salto, el día 7 de diciembre de 1938, de frac- 
ción de campo, padrón N.o 1.205, con una su- 
¿erficie de 12 hectáreas 5,439 métrós, ubicado 
en la Décima Sección Judicial de Paysandú. 

De acuerdo a lo dispuesto, se cita, llama Y 
emplaza a todos los que se consideren con de- 
recho, para que comparezcan 8 deducirlos €n 
estos autos, dentro del término de treinta úfas 
bajo apercibimiento de proseguir los trámites 
sin su intervención. — Paysandú, octubre 1.0 


de 1969, ». Maria B. Taboada de Sancassano, | 


Actuaria. 
21) $3.900.00 10|[pub. 20936 Oct. 18-1.0ct.29. 


se cita, llama Y emplaza j 
a todos aquellos que por cualquier concepto f 
tengan interés en oponerse a lo .soMoitado, $ 


DBrARIO ORICIAS Pa, Octubre 29 de 1969 | 
4 JUZGADO LTDO.- DE 
DE RIO NEGRO 
EDICTO. — Por disposición del señor - Juez 
Lotrado de Primera. Instancia de Río Negro, 

se hace saber que se ha presentado ENRIQUE 
NN ALVAREZ. gestionando expedición Ñ LIRAJE LTDA ot 
e segun copla de escritura autorizada en "Co 0: * 300 y 
¡la ciudad de Montevideo, por el Escribano Gui- b at abloo. O EN AS 
llermo E. Stirling, el 24 de noviembre de 1967; Libro '2 el 5 setiembre 1969 * cor ' 
Ramón Zabaleta y Gregoria Zama, le vende: | Socios: HEBER PINTO 508E PINTO LAUS' 
ron el ratz padrón No 2.08% que es uns RENCE CABRAL. : : ?, 
inca y terreno, ubicada en la manzaña “G Capital: .000.00. ] ES 
de Fray Bentos, Primera Sección Judícial de 225.000 00; o Pinto $ A butenza 
Río Negro, señalado con el N.o 2 en el plano | Cabral $ 50.000.00. ? o” 
Plazo. 5. años prórrogas automáticas. 
Objeto: venta de autos, propaganda, radios" 
difusión.  . - 1 
Domicilio. Montevideo. vi 


- 22 2.400. 4 
80 centímetros de frente A calle España, 2 $ 2.400,00 lo[pub. 21735 Oct.28 v.nov-10. 2. 


o To a A s = A AA A 
PRIMERA INSTANCIA años sucesivos; Capital: $ 600.000.00; Adminiss 

tración: Adolfo Carlos Autrsperg y Esteban Ca 
lubret en forma indistinta; Domicilio: Paysandú. 


22) :$3.200.00 l0ípub. 20987 Oct.18-v.0ct.29. ; 


SNOBISIMO LIMITADA y 
Constituída por contrato privado de 10 dá' 
octubre de 1969. ha 
Inscripto en el Registro Público y General de 
Comercio con el número 458, foo 1.682 Veo! 
libro 2 de, Contratos. . E 
organtes: Helena Petrovna Sprinberg de SO ' 

_%e proseguirse €ll logucho, Teresa Gimelfarb de Yasky y Sofía Pero * 
la Gerstenfeld de Olesker. i 


días, 
á trámite sin su intervención. — Se deja cong»' 


y 


A O 
+ . en general. . 4 
a a a Oot28 Y .nov.10. Domicilio: 19 de Julio 1066 local 50, Montevis, ¿ 


o. 
_ _ _ _ _ _—_—____ O - - Ñ Plazo: 2 afñios, prorrogables. : 
| JUZGADO LTRO DE PRIMERA INSTANCIA Capital: $ oca 000.00 por partes iguales. 
DE TREINTA Y TRES Administración: dos socias conjuntamente. 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 22) $3.200 10/pub. 21802 0ct.24.-v. MOV.8. >» 
Letrado de Primera, Instancia de este Depar- mn 
ltamento, dictada en autos RODRIGUEZ CAR- j 
SIN FERNANDO. “Segunda Copia”. (Ficha » 
482 C. año 1969), se hace saber que se ha 80. 
licitado la expedición -de una segunda copia 
á eescritura autorizada por el escribano Ni- 
canor Dos Santos en Montevideo en el año 
1923 y escritura. otorgada por el mismo Escri=” 
bano bajo el No 101 a fs. 174 bajo el mem- 
brete “Partición de la sucesión de don SU- 
vino Rodríguez Da Silva”, de una fracción 
de campo sita en Yerbalito, cuarta sección de | 
Treinta y Tres,.con 35 FáSs. y sña e Ñ : 
i perficie, lindando al Norte con: “uana Guu er a Ñ zz p 
Í mina Silvera, vor el Este con Garibaldi 'Ro- (| pa 0 cola y O dador 7 
É dríguez, por el: Sur. con Urbano Bentancur, Y E 09. , . ñ 


i blico. ; 
Í por el Oeste con Lorenzo Martín y Amella An- 22) $ 3.200 10lpub. 21895 Oct.24.-v.nov.S. 1 
PP 


a 
TV SPORT URUGUAY SOMEDAD DE > 
RESPONSABILIDAD LIMiTADA Ñ 

Í - Contrato privado del 16 de setiembre 46 
É 1969, insoripto en el Registro Público - ás 
Comercio el 22 de settembre de 1969 con el 
N.o 374 al follo 13.670 del L.o N.o 2 de Cobe 
A tratos. . . t 
A Socios: LUIS ANTONIO DA COSTA AYALA, 
+ ALBERTO MAZZEO TORRES y LUIS ALBER= 


BARRACA MARZIOTIR Y SPADONI LTDA, ' 
E! lo de mayo de '1969 se constituyó Barrace 
Marziotte y Spadoni Limitada, inscripta en el 
Registro Público de Comercio de Paysandú con 
el uúmero 13, folio 41 al 45 y. libro XL, col 
A fecha 4 de junio de 1969. : 
Socios: Horacio Marziotte Colombo y Américo 
Sfñadoni Gómez. Ml 
Plazo: tres afios prorrogables. + 
Objeto: Barraca de frutos del país. : 
Domicilio: Paysandú, . 
Administración: ambos socios. 


ltonina Rodríguez: da Silva. — Treinta y Tres, f 
lo de octubre de 1969 — Dra. María: Inés Mu- 


¡niz Llano, Actuarla Adjunta. - 
21) $ 2.100.00 10/pub 21779 -QOot23-v.nov.5. $ 
AE rr . A 


122-Sasiedades de Besponsa: 
bilidad Limitada 
zz TO LAGOMARSINO PEZZADI. 


e : 
=" 4” Objeto: Propaganda ylo publicidad. Repres 
SUPER DENTAL LTDA. > Y y A 
Contrato 1815169 insecripto en el Resistro Pú k sonteciones Y comisiones EN general. 
Capital: $ 20.000.00 aportados por: Luis 


o. >: Da Costa $ 9.000.00, Alberto Mazzeo pesos 
Socios: EDUARDO RAMON COTELO y LOREN-$ 9 000.00 y Luls Lagomarstno $ 2 000.00. 


E Objeto: Importaciones, y * "y 

: p , . . Pe. P omicillo: Montevideo. . , 
k exportaciones y representaciones; Capital: Pe k Administración 2 CATBO de los socios .Lul8, 
E Da Costa. y Alberto Mazzto. actuando Cons, 
3 juntamente. e 
Plazo: 20 años, con preaviso de disolución con | 
anticipación de dos años; Domicilio: Montevi- ( 
eo. 


22) $3,200.00 10jpub. 21017 Oct.16-v.00t.29. 


22) $. 4.000,00 10lpub. 21148 Oct.17-v.0ct.50. + 


. CEDF+AL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD | 
: ros LIMITADA 1 
Constituída por documento privado, el 30 de 
settembre de 1969. | 
Integrantes: Walter Padovant, Walter Brusa,: 
Juan Segundo Biestro, y Omar Patiño. Ki 
4 Plazo: dos años, prorrogables automgticamens, 
: : ña 


EDUARDO COTELO Y CIA. S. HR. La 
Constituída el 18 de mayo de 1969, inscripto | 
en el Registro Público de Comercio con el nú- 


e. : 
Domicilio: Montevideo. il 
to: Importaciones, exportaciones y representacio- 4 Objeto: industria texti!. Y 


nes; Capital: $ 20.000.00; Aportes: Cotelo, Dl- Capital: $ 1.000.000. un millón de pesos). 
eS 1% 000 00 y Rabino, $ 6.000.00; Administra pital: $ 000.00. pesos) 


Aportes: Walter Padovani, 400.000, Walter 
ción: Eduardo E, Gotelo, y Loren. o D. Rabino y Brusa -$: 200.000 y Omar Patiño $ 200.000. 
conjuntamente; Aazo: años, 5 ; : Ml 
de disolución con anticipación de dos años; Do- Administración: Walter Brisa 
micilio: Montevideo : 7 


Inscripción: Registro Público y General ds 


ma) 0.200,00 1olpu, 21018 Dct-16-7. 0062, Comercio: No 872, folio 1.130 v. Mbro 2 de, 
F : 22 “200 10[pub. 21857 Oct.24.v.nov.6+ ! 
INFANTE, MARTINO Y ANTELO LIMITADA ) $ 3.200 10[pub 

Socios: JUAN CARLOS INFANTE, GIORDA- ON GOUT LM DA A ADA : 


Contrato privado del 31 de agosto de 1969. 


tración: Dos socios cualesquiera; - Duración: Domicilio: Montevideo; Socios: ANTONIO SOU 
Diez añ . : TULLO y DORA DEBIASE; Capital: $ 600.000.005 
años con prórroga automática; Capital $ 200.000.00 Antonio. Soutullo y 00.0 0.0d 


$ 300.000.00; Inscripción: N.o 415 al folio 1.536 (| 


PICUEL LIMITADA 


Contrato del 15 de agosto de 1989, inscripto || 
en el Registro Público de Comercio con el nú- 
mero 19 del Fo. 73 al“Fo. 75 del Lo. XI de Con- (| 
tratos. Socios: ADOLFO C. | 
FERNANDO GOBERTUS AUERSPERG ESTEBAN | 
CULUBRET VIVES y O. AMELIO E 
MEZ; Objeto: Comercialización, industrialización | ROSSELL1 Y VENTURINO 3, R. L. , 
en todas sus formás de cueros en general; Pla. $ Contrato privado, 5 de setiembre dde 1969. 
zo: Tres años prorrogable por períodos de dos' Inscripto: Registro Páblico de Comercio nú- 


ducto alimenticio; Plazo: "Treinta años; nile 
nistración: Vikter Zwingl sustituido por su ors 
den por los socios Dora Deblase y Antonio_Sous 


: o 


Reglstro de Comercio! No 396, Fo. 1. Gr. Lo. 21 


MN 


ul 


» 


Octubre 29 de 1969 5 
A pe : 
mero 37%, Fo. 1,390, Lo. 2; Objeto: Compra 
y venta de materiales de construcción y todo 


otro acto de comercio; Plazo: Cinco años cont 
. prórroga gutomática; 
FEDERICO ROSSELLÍ TUMOLO, pe. + 


Capital: $ 100.000,00; 
¡¿Socios: 


sos 50.000.00; JUAN JORGE ROSSELLI VA- 


¿.LENTIN, $ 25.000.005 LUIS GONZALO ROS. !| 
.SELLI SCÉMIDT, $ 25.000.00; Administración: | 


Cualcuiera de los socios indistintamente. - 
" 22) $2.400.00 10|pub. 21355 Oct.20-v.oct.31 
A 
- DEL ESTE SRL 

Constítutda el 2 de setiembre de 1969, ins- 
cripto en el Registro Departamental de Co. 
mercio, el 10 de setiembre de 1969, con el 
N.o 13, F.o 57 Libro ás Contratos. 


Soctos: LUIS MACCIO BOTTARO, Dr. JUAN E 


JOSE SALVO y RUBENS EDUARDO MORION- 
DO PIEGAS. 


y la 
Capital: $ 300.000.00 aportados por partes kt 
. ¿IE áTITI A XX X]XAKA A [ o ID 
Acdministración: Rubens Eduardo Moriondo-+j 


Iguales, 


Pizgas y Luís Macció Bottaro, . 


Piázo:. Un año con prórrogas automáticas f 


Ppoz períodos de un año, 

Objeto: Industrialización y comercialización 
de los derivados de la harina; fabricación de 
toda clase de productos comestibles, 

“Domicilio: Ciudad de Salto, pudiendo esta. 
blecer sucursales , 

. 22) $ 4.000.00 l0/pub. 21117 Oct.17-y oct.30. 
A AAA AA AT AA 
? A o RIAS LTDA. 

. Contrato del 

Cripto con el N.o 422 al Fo. 1.555 del Lo. No 
2 de Contratos el 8.de octubre de 1969 en el 


. ¡Registro Público y General de Comercto; So- 
cios: SERGIO GIFFUNI- BANFI y ANDRESfñ 


'TOUCEDO MARTINEZ» Objeto: Importación, 


exportación, etc.; Domtcillo: ¡Montevideo; Pla. [ 
Administración: $ 


zo: Tres años prorrogables; 
Andistintamente; Capital: $ 500.000.00 


, 22) $ 2.400.00 10/pub. 21308 Oct.20.-v.0ct.31, 
A 


Y 


" OASIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
Contrato privado 4 de setiembre de 1969. 


1969 del Libro de Contratos — Canelones. 
Socios: 
NO y CARLOS VELAZQUEZ LOYORATTO, 
Objeto: Asistencia fúnebre y afines. . 
Domicilio: Las Pledras, Dpto. Canelones * 


Plazo: Un año prorrogable automáticamente. 
Capital: $ 150.000.00 aportado por partes 


ales. . 
22) $ 2.400.00 1Qlpub. 21163 Oct 17.v.0ct.30. 


q q 
O RR 


! CAPRICE LIMITADA 


Contrato privado del 15/9/1969, inscripto Re- | 


€ilstro Público y General de Comercio con el 
N.oo 437, Fo. 1.611 vuelto del Lo. 2: Socios: 


JOSE NELSON COSTAS GID y GONZALO MU- P 
RAGLIA MENDEZ; Capital: $ 500.000.00, apor- | 
Intermedia. | 
ción en la vente de automotores: Plazo: 20|[ 
Montevideo; ki 


tado por partes iguales; Objeto: 
años, prorrogables: Domicilio: 
Administración: Cualquiera de los socios. 
22) $2.400.00 10lpub. 21232 Oct.20-v.oct.31 
AAA [A XX rea: TT 
: CAT SOC. RESP. LTDA. 

Contrato privado del 18/4/69, inscripto en el 
Registro Público y General de Comercio _el 
21!4169, con el No 243, al Fo. 933 del Lo. “1: 


Objeto: Estudio contable; Razón social: “Cat ky 
S. R. L.”; Plazo: Dos afios prorrogables; So- Y 
MABEL CORREA, NEDER CORREA, p 


elos: 
“JOSE GARCIA, CARLOS CAPPUCCIO y EN- 


RIQUE BERGARA; Capital: $ 100,000.00; Ad- y 


mo stración: Enríque Bergara 
2) 


! AFINCAR LTDA. 


Contrato de sociedad inscripto en el Re- | 


gistro 
No 426, Fo. 1.560, Lo. 

611011969; “Socios: TEODORO SOSA y 
ABEL SAN ROMAN; Objeto: 


Público y General de Comercio con 
A 2 de Contratos, el 


Pital: $ 200,000.00, aportados por partes igua- 


les; Administración: Ambos socios conjunta. f 
-mente; Utilidades: Por partes iguales entre p 
dos soclos.: : 


SASSO, NEBOT Y CIA. SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 


. Contrato en escritura pública de 10 de Se. 
tlembre de 1969, inscripto con el N.o 62, a fo- 


de setiembre de 1969, 


Socios: Norberto Basilio Sasso Torres, Sote- 
ro Juen Nebot Guala, Francisco Antonio Sosa 


Pensado, Marto Elizondo Silva, Santiago Ma 4 
va, $ 
María f 


río Sosa González, Conrado Elizondo 
Julio Enrique Charlo Bonilla, Carlos 
Elizonáo Silva y Alberto Justo" Novo. 


Objeto: compra y venta y acopio de frutos fi 


del pafs y limpieza y secado de granos. 
Domicilio: Dolores, Dpto. de Soriano. 


. Administradores: Norberto Basillo Sasso To- fp 


tres y Sotero Juan Nebot Guala, conjuntamen. 


: didas: 


-- Inscripto con el N.o 74 al follo 254/2568 año | mp, y, Milton Sans. 


, $2.400.00 10/pub. 21259 Oct.20-v.0ct.31 
DNA VIA NAAA ll 


. k MIMPO SOCIEDAD DE 
22) $2.400,00 10Ofpub. 21233 Oct.20-v.oct. Bl fi LIMIT 
A 


1969, inscripto en el Registro de Comercto a 
cargo. del Juzgado Letrado de Primera Ins. | 
i tancia de Maldonado el día 13 de los mismos f 
icon el N.o 47 del follo 439 al 41 del Tomo 
[N.o 8 de Contratos, 


fas 191 a 196 del Libro de Contratos del Re- | NUBLE_ CABRAL TEERA, JOSH o 


el 16f 
gistro Público de Comercio de Soriano, ÉSELMO. MARIN DEL PRETIS, DANTE FE. | 


ÉRRARIS RUIZ, 
 TUSTO RODRIGUEZ PERIZ y la señora PAD- 
ELA ROSA ALVAREZ SILVA, constituyeron la 
sociedad de responsabilidad limitada con la | 
denominación y razón social 
con domicilio en la ciudad de Piriá- | 
polis, pudiendo fijar otros en el pafas o fuera 
del país. 


tada” 


en todo Jo que tenga felación con: 2) 
pra, «venta, permuta, arreadanmiento de tie. 4 


DIARIO OSICIAR 


tiembre de 1969. 
Capitel: $ 450.000.00. 
por partes iguales. 
22) $ 5.600,00 10/pub. 21480 Oct.21-y.nov.3. 
DN occ A ces, 
> MARQUEZ E HIJOS LIMITADA 
Contrato 30/9169, Registro Público de Cómer- 
clo, N.o 84, £, 2Ó3/296, el 8|X[69. 


— Ganancias y pér- 


+. Socios: Mario Márquez Castro, Jorge Carme- pi 
1ilo y Roberto Sergio Márquez Gaite. . h 
Capital: $ $00.000.00 aportado: $ 200,000.00 | 
Mario Márquez y $ 150,000.00 cada 
Otros dos socios, 
Objeto: explotación de un comercio de al. 
y macén por mayor y menor de comestibles. f 


Administración: Roberto Márquez. 


Plazo: treinta años prorrogable por perfodos | 
pmero de setiembre de 1969, prorrogable au- 


de dos .años. 
Domicillo: ciudad de Canelones. 
22) $ 3,200.00 10Jpub. 21494 Oct.21.v,nov,3, 


CASTELGRANDE Y CENTURION $. R. L. 
Contrato privado del 3 de setiembre de 1969, 


inscrípto con el M.o 487 21 F.o 1826 del Lo 1, tt 
g de contrato en fecha 


cuatro de setiembre de 
1969, en el Registro Público de Comercio. 
Socios: Jorge Antonio Castelgrande y Fa- 
bio ¿ulián Centurión, : 
Administración: Indistintamente cualquiera 
de los socios. 
Objeto: Fabricación, reparación y venta 
de artefactos a gas y Super.gas, anezo y afin 


con ese ramo. . 
16 de setiembre de 10989, ins. f 


Domicillo: 


$ 75.000.00 por Fablo Julián Centurión. 


Duración: Dos “años prorrogables bi-anual- 
mente. 
22) $4.000.00 10'pub, 21600 Oct.22..v.nov4. 


dl: ME 54 0 


¿GACETA COMERCIA!. SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 


Constitufda por documento privado, el pri. | 
Díaz de | 


mero de' octubre de 1969, 


Integrantes: Armando Sans, Olga 


Plazo: Diez años, prorrogable automática- 


ERNESTO MARTINEZ BATTAGLI. | "Pu, 


Domicillo: Plaza Independencia 717, en es. 


Eta ciudad. 


Objeto: Pubicar información comercial, in- 


Administración: Ambos socios conjuntamen- | dustrial, bancaria y de opinión pública. 


Capital: $ 100,000.00. 
Aportes: Armando Sans, $ 20.000.00, Olga 
Diaz de Sans, $ 40.000.00, Milton Sans, pesos 


É 40.000.00. 


Administración: Milton Sans, 


Inscripción Registro Público y CGteneral de É 


AS, E, L; 


Contrato 12/11/68, R. P. de Comercio núy.j 


mero 429, F.o 1578 v. L.o 2 el 68/X[69, 
Socios: Jorge Rafael Sica Medica; Juan 
Carlos Sica Medica, Esteban Rodríguez Sica, 
David Hugo Sica D'Abbisogno. 
Capital: $ 160.000.00 por partes iguales, 
Administración: 


Objeto: compraventa de accesorios y repues- 
tos de automotores pudiendo fabricar impor- 


g tar ylo exportar los mismos. 


Plazo: 3 afios prorrogables por perfodos de 
año. Ñ 
22) $3.200.00 10'pub. 21517 Oct.22.v.nov.4. 


ANDO LIMITADA 
Socios: Andrés Cazarián y Domingo Carrera. 
Ramo: carnicería y abasto. 
Plazo: dos afios prorrogables automáticamen- 


te. 

Domicilio: Montevideo. 

.Administración: ambos socíos, 

Capital: Quinientos mil pesos por partes 


¡ iguales. 
¿O3E | 


Inmobiliaria; [ 


AZO + ática: Ca- al F.o 1600 v. del Libro 2 de Contratos del 
O O O O parados Dos parle” E Registro Público y General de Comercio, 


Balances: el 30 de settembre de cada año. 


N.o 434 É 
Contrato privado inscripto con el f dal, cedieron .a Ricardo Reilly Saunders, cin- 


22) $2.400.00 10ípub. 21516 Oct.22.v.nov.4, 


ADA Ñ 
Por documento de fecha 11 de setiembre de 


sefiores ADEMAR 
SOSE 


los 
VICTOR RAMIREZ CATELLI 
JUSTO o PATRICIO LUIS 


“Mimpo Eimi- 


Objeto soctal: la explotación del comercio 


los É 
uno de ¿nes que establezcan las disposiciones lerales 


fría Del Pretis y Sosé Ramífroz 
ptuando dos de ellos cualesquiera indistinta. 


É quiebras, deberán -1los administradores 


itedis en efectivo y por partes "gu 


$ 250.000.00 Hilda Giusti; 


Andistintamente cualquiera P| 
¡de los socios. Ñ ¡ 


l ro 482 al 
de 1969. 


RESPONSABILIDAD 


fabricación, 
Com. ; 


14210 : 


AAA A a IT RL A AR AAA RARA 


"te, — Plazo: sels años a contar del 10 de se-[ nes muebles o inmuebles, bajo el résimen co. 


mán, condominto o propiedad horizontal y la 


¡realización de todo acto "o contrato que tenga 


Una relación directa o indirecta con lo re. 
lacionado precedentemente; b) importación, 
exportación y fabricación de todo tipo «e 


y bienes al igual que la comercialización de los 


mismos; ce) Construir por cuenta propia o de 
terceros o de ambos a la vez, pudiendo rea. 


flizar todos los actos y contratos que pueda 


Tealizar una persona física plenamente Ci 
paz, con la única excepción de las limitacio. 


pert.nentes. . 
Capital: $ 390.000.00, aportados por los sa» 


pelos por "partes iguales y en efectivo. 


Plazo: dos años a contar desde el día plia 


tomá:icamente. 

Administración: A cargo de los señores Ae. 
mar Nuble Cabral Tereja, Elldo Anselmo Ma= 
Catellt, ac. 


mente, para enajenar o gravar bienes inmue» 
bles, solicitar créditos o préstamos, aceptar ble- 
nes en pago, vender dos negocios que explota la 
socledad, proponer  concordatos O solicitar 
contar 
con el consentimiento previo de la mayoría de 
socios, En caso de fallecimiento o incapacidad 


í de uno de los socios administradores, el señor 


Dante Ferraris Ruiz ocupará el cargo del ade 
ministrador fallecido o incapaz con las mismas 
facultades que por el contrato se le atribuye 


6 A los socios administrador 


es, 
22) $ 14.400.00 10/pub. 21673 Oct.23-v.nov.5. 


MON SECRET $, C. s 
Razón Social: Mont Secret (Socielad Oo 


lectiva), e 


Contrato del: 7 Oct, 1969 incs. en el Reg, . 
b y Gral. de Comercio el 7/10/69 con el 
N.o 433 el F.o 1597 del libro N.o 2 de con. 
tratos. . - . 
Socios: SAMUEL RKOFFMAN SIMEIN y. 
MARIO LEISEROVICH PIENONYEK,. Ñ 
Plazo: 2 afios prorrogables. : 
Objeto: Fábrica de artículos de Lencerfa 
y tienda. 
Capital: $ 100.000.00 (clen mil pesos) apor. 
ales. 
Administración: indistinta. 


Ambos socios 


| mente. 


Domicilio: Montevideo. 
22) $ 3,200.00 10lpub. 21782 Oct 23.v.nov.5. 
O A 


OLGA GIUSTI, HILDA GIUSTI, RO. 


Olga — Giusti; pesos 
225.000.00 Rodolfo 


ÍÁDOLFO "GIUSTT. 


Capital: $ 500.000.00 


Giusti; 25.000.00, 

Plazo 5 años prórrogas automáticas. 

Objeto: Tienda y mercería, Domicillo:. 
Montevideo. 


22) $ 2400.00 1Qlpub. 21734 Oct28-v.nov.Bo 
E 


ARBO LIMITADA : 

Contrato privado 15 de octubre de 1069, 
inscripto Registro Público de Comercio núme- 
F.o 1.767 del L..o 2 el 15 de octubre 


Socios: Jacobo Schwarcbonn Schwarcbonn y 


É Omar Dutrel Scaron 


e. 
Capital: $ 200.000,00 aportado por . Partes 
iguales. Aca 
Plazo: dos afíos con prórrogas automáticas, 
Objeto: boutique y bijoutería. co. 
Domicilio: Montevideo. 
Administreción: dos socios conjuntamenta, 
22) $ 2.400,00 l0|pub. 21961 Oet.27-v.nov.T. . 
E ente 
WINERY LIMITADA o 


sv: 
Contrato de 15 de setiembre de 1969, ins“ 
cripto con el N.o 475 al F.o 1.739 v. del 1, 


g bro:N.o 2 de contratos, 


Rafael Ruano Figari y Clementina Cat Vie 
co de las. cuotas que les correspondían en la 


sociedad 


22) $ “1.600.00 10|pub. 21946. Oct.27.v.nov.7. 
A o o PP rt 
WINERY LIMITADA 
Contrato de 15 de setiembre de 1969, ins- 
eripto con el N.o 474 al F.o 1.738 y: del H- 


¡bro N.o 2 de contratos. 


Rafael Ruano Figari y Clementina Cat Vi= 
dal y Juan Angel Mutio Passadore y _María 
Angélica Ribas Patiño, cedieron a Ricardo 
Rejiily Salaverry los dos primeros, dos cuotas; 
yy dos últimos siete, cuotas, que les correspon- 
dían en la sociedad. 

22) $ 2.400.00 10|pub. 21945 Oct.27.v.nov.7. 
e 
A. V. C. SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 

to A. V. C. LIMITADA) 1 

Soclos: Francisco Amorín Vetllant, Manuel 

Gabriel Cubén Felitto y Alberto Higinio 
zzoso Della Valle. 
“Objeto: vulcanización y remachado de frenof, 
y comercialización y reparación de 
repuestos y accesorios de vehículos. . 

Domicilio: Montevideo. 


 - Cas 


F a22o 
taa 
Ñ Administración: Francisco Amorín Velllant, 
Duración: dos años con prórrogas automá- 
t 
Capital: $ 158.000.00, — Inscripción número | 
394, o 1,820 v., L.o . ” 
. 2 $ 2.400 20 olpun. "91914 Oct.27.v.n0V.7. ll 
: ANTILOFE LIMITADA. 7 


Soctos: “Mojsze Zajman, Yente M. de “Walter | 
y Rosa W. de Markusfeld, 

Objeto: industrialización y comercialización 
de. cueros. o 

Donmilcilio: Montevideo. 

Administración: dos-.socios cualesquiera. 

Duración: dos añios con renovación automá- 


: $ 900.000.00, q Insoripción: núme- 
ESE al F.o 1.571 v., 


a 


23-Trámiles de Marcas 


L . 
j MINISTERIO DE INDUSTRIA, Y COMERCIO 
DIRECCION DE LA- - PROPIEDAD 
INDUSTRIAL, 


j ACTA No 125.492, — Montevideo, - octubre | 
18 de- 1969..— Jones y Cla. S, A., por Letra- 
ses Limited, de Londres. Ingtaterra, solicita] 
de marca LETRASET. clase 11 sjd. == Publi> 
a diez días consecutivos, — Dirección. / 

23) $ 1.600.00 I0ipub. 21463 Oct.Z1-7.nov.3, 

rete] 

ACTÁS Nos. 125.721 y 125.722. uo Montevideo, ll 
toctubre 17 de 1969." — Con esta fecha Salo.. 
món Bahar de Montevideo, Uruguay, solicita | 
la marca:. MANNIX, de las clases 4 y 5. 
a] Publíquese diez días consecutivos. — La [| 
* Dirección. 

2) "$1,609.00 10]pub, 21653 Oct.22.v.nov.4, 
, : AAA . 

¡ACTA N.o 125662. — Montevideo, octubre 
36 de 1969. — Enrique Tato por Supertap Uru. 
.quaya S. -4. (Urnguay), solicita la marca: 
«CELIN, de la clase 1, — Publíquese diez dias 
“tonsecutivas. — La Dirección. 

23) $1.600.00 10jpub. 21546 Oct.22-v.m0v.8, 


ACTA N0 125:688, —" Montevideo, octubre 18 de 
11969. — Guzmán González Ruíz por Jullo O, 
_Badano y Compañía (Montevideo), solicita marca 
ITALUI, clases 4 y 5. — Publíquese diez días | 
consecutivos, — La. Dirección. | 


an. $ 1.600 10/|pub. 21836 Oct.24..v.nov.6. 


PP 


ACTA N.o 125,$11, — Montevideo, octubre 12 
de 1969. — Erna Slegmuna, integrante. de Bar: 
bosa Caravia y Cía., por Alaken S. A. -(Cane- 
Jones). solicita registrar marca, “MEDUSA” cla- , 
5 ar —_ O Iquese diez días consecutivos, <= 

23) ES 000. 00 10[pub. 20907 Oct. 16-7, oct,29, - 


ACTA N.o 125.612, - Montevideo, octubre xx 
do 1969. — Erna Slegmundá, integrante de Bar. 
.bosa Caravia y Cfa., por Alaken S. A. (Cane- 
lones), solicitar. registrar marca, “*CRUDIOL” pa- 
Ta elaso, 1. Publíquese diez días consecutl» 
vos. — La Dire 
, 23) $1. 600.00. Topub. 20906. Oct.16-y.oct. 29. 


E ACTAS Nos a: G06, 125.607, 125:508, 125.609, 

325.610 . 802 y 8 -— Montevideo, octubre 13 de 

-. 1869. — a Cikato. (Barbat y Cikato) por 
Arpo 3. A, (Montoyideo), - Solicita 

FARPOSA” clases 6, 11, 15, 23, 26 y SL, Ca 

Publíquese lez. días consegutivos: — La Díreo 


clón 
23) $1.600.00 tO'muh. 20912 Oct.i6-v. ost. 29, * 


ACTA Nio 125.759, — Montevideo, . octubre 
21- de 1969, — Con esta fecha Oscar Bacot 
por Franco Hermanos. (Montevideo), solicita 
la marca: GRAIN'S D'OR, clase 2, =— Pu, 
¡blíqueseo diez días consecutivos. -—— nl 


ción 
23) $1.600.00 10[pub.. 21971 Oct.27-1.nov7. 


ACTA N.o .125,756, — Montevideo, octubre 
21. de 1989, — Con esta fecha Osrar Bacot 
por iraola Ricci y Cía. (Montevideo); S0= 
licita la marca: EOS GUT, clase l, — 
Publíquese diez días , consecutivos, — La 
Dirección 

22 $ 1. 800, 00 HO pub. 21970 Oct.27- v.n07.7. 


ACTA No 125.744, — Montovideo, octubre 
22 de 1969, — Con”esta fecha Oscar Bacot | 
por Sandoz S. A. (Suiza), soficita la mat. 
VASERGIN, clase 2. (detalle). — Pu. / 
blíquese diez días comsecutivos, — La-Di- 
rección. ' 


23) $1.600.00 10jpub. 21869 Oct.27-7.noy7, 


ACTAS Nos. 125.€)1 y 125,602. — Montevideo, 
Octubre 13 de 1969, — Con esta fecha Walter 
Jones por Kabushitu * Kalsha Jintan Terumo 
comerciando como Jintan  Terumo Co. Ltd. | 
(Japón), solicita marca: TERUMO, para cla- 
ses Y y 16 respectivamente. — Publíquese diez 
Gías consecutivos. "= La Dirección 

23) $ .1.600.00 12jpub. 21541 Oct. 27-1.00VT, 


T.o 
$ 1.600. 0 10;pub. 21042 "Oct.27-7.noy-T. 0 


| ción, 


í rece 


DIARIO: OPIETAS 
SAI 


=> 


“ACTAS Nos. 125.878, 125.679 y. 125,680, 


Montevideo, octubre 16 de 1969, -—— Con. esta : 


fecha Walter Jones por Andrade, Trucco, - (GÓ0s* 
mez y Sanguinetti (Uruguay), .solicita mar. 
ca: PECARI, para clases 4, (sjd)' 7 y 17 
respectivamente. — Publíquese diez días con- 
secutivos. — La Dirección, “ 

23) $1,690.00 10]pub. 21540 Oct. 22.4.n0Y, 2 7 


AA 


" ACTAS, N.os. 125.707, 125.708, * 125.709, Ds. z10, o 
ye 
125. 716; mo Montevideo, octubre. 17. de 1969, —- 


125.712, 325.712, 125.713, 125.714, 125.715 - 
Erna Slegmund integrante de Barbosa Cala. 
via y Cía. por 3.-A. Fábrica Uruguaya de-Al. 
pargatas (Montevideo), solicita . registrar: mar- 
ca:” TRICAL, . para clases. 4, 5,6, 8. 10, 12, 
"14, 17, 19 y 22. — Publíquess diez. días COM. 


secutivos. 
isos Det.22 ñová 


La - Direcc: 

23) $2.400.00 10|pub. 
DIA 

ACTA. No 125.605. —= Montevideo, octubre -13 

' de 1969, — Jones y Cía..S. A. por Fritz Leh- 

ment GmbH piritiosenwerk de Klel,” Alemania, 


"solicita" la marca, “SILBERLG WE” "clase 2. — 


Publíquese diez días consecutivos. -— La Din eo 
-23) $12.600. 00 .10lpub. 20985 Oct. 20. oct. aL 


ostizee 


ACTA “Wo. 125.627, Montevideo, 
Á. “por pre 


14 de 1989. — Jones: y Cía. 8. 
E. U. de América, soMcita la marca, 


 HISTASPAN 2 . - 


(según ' detalle). — Publfquese etez 
— La Dirección. 
$2.500.04 lojpub. 21235 Oct.20-v. oct, 31. 


clase 9 
días consecutivos. 
23) 


ÁCTAS Nos 125.847, 125.848 y 125:62D, - 
Montevideo, octubre 15 de 1969. — Erna Sie. 
mund, integrante de Barbosa Caravia y Ola. 
por Compañta Productora del Uruguay S. 
Montevideo, 


A. 
(COMPUSA), solicita. registrar ij 


mMAYrcCa, 


| para élases 1, 2 y 
consecutivos. 
23) 


3. _ Publtquesealez úfas 
-— a Dirección 
$e. 400.00 l0jpub. 21218 - “Oct. -20-7. oct. 3. 


“ACTAS Nos 125.554, 125.595 y SOL: — “Mon-' 
— Con- esta de... 


|tevideo, octubre 10 de 1969. 
cha Guzmán «González Ruiz" por Triumph 1n- 
ternational Akt, de Alemanta, solicita márca 
“TRIUMPH ES. GRACIA Y DISTINCION” ela. 
ses 4, 5 y 26.*-— Publíquese diez_ días conse- 
cutivos. — La Dirección, 

23) $1.609.00 10lpub. 21334 Oct.20.v.oct., 31 

HARE 

ACTA N.o 125.661, — Montevideo, "octubre 1 
“de 1969, — Enrique Tato, por Farbenfabriken | 
Bayer Aktiengesellenaft (Alemania), solicita la | 
marca! - SIOMIX, - de la clase 9 (edulcorante). 
cal Publíquese . ález días consecutivos. 
Dirección. 


23). $1,600.00 1OJpub. 21545 Oct.22.v.nov.4._ 


- 


ACTA No 125. 302, -- Montevideo, octubre 
10 de 1969, —. Con esta fechá Guzmán Gonzá- 
lez Ruiz por Modesto Bertolini SAICI y E. 
Argentina, solicita marca, “DE OARBON” 
clase 24. 
vos, — La Dirección, 


23) $1.600.00 l0Ojpub. 21333 det. 20-w. oct.31 
¡Pr —— 

ACTA WN.io 125.593. — Montevideo, octubre 

10 de 1969. — Con esta fecha Guzmán Gonzá- 


lez Ruiz por Benno Kaltenegger de Alemania. 


solicita marta, “ROTEX” clase 11. — Publí- 
quese diez días consecutivos. — La -Dirección 
. 23) $800.00 l1Olpwb. 21332 Oct.20.v.oct.31 


ACTAS N.os 125,634 y 125.635, =» Montevl. 
deo, octubre 14 de 1969. . Manfredo Cikato 
(Barbat. y Cikato) por Argenta Pabrik Photo- 
eraphischer Papieré, (Alemania). solicitan lo 
marcá ARGENTA, para las clases 4 y 25. _ 
Publíquese diez dias consecutivos. — La D+- 


ión 
23) $ 1 600. 00 1l0/pub. 21429 Oct. 21-v. nova. 


ACTAS N.os 125.622 y — Montevi- 
*deo, octubre 13 de 1969, 
Lucía Wingever de Garcetti, 


(Uruguay), solicita 
FRAN 


125.623. 
— Con esta 
de Montevideo,: 


J ES DE ALTA COSTURA, de las clases | 
4.y 5. — Publíquese diez días consecutivos. 


— La Dirección 
23 $ 1 $00. 00 "10/pub. 21372 Oct.21-v.nov3.' 


ines 


ACTA Nio 125.658. 

16 de 1269, 

E. R. Squibb y Sons, Inc, (EE. UU), sol- 

cita la marca buratárv. clase 9, 

quese diez días consecutivos, —— La, Dirección. 
23) $ 2.600.00 10!pub. 21482 Oct. 21-y. nova. 


AN RI me mer rito 


— Publíquese diez dlas Consecuti- | 


fecha ' 
la marca CENTRO ITALO; 


— Montevideo, . octubre. 
— Con esta fecha Billy Fox por 


Publf- 


Octubre 29 de 1969 


— 

ACTA RN.o. 125.621. — Montevideo, octubre 13 
de: 1969, —= Con esta fecha Guzmán González 
Rulz, por Inca Laboratorios de. Especialidades 
Medicinales S. A, C. PF. e Inmobiliaria * 
(Argentina), solicita -marca: COMBIAMIN, 
¡etase- 9, — Publiquese diez dias consecutivos... 
-— La Dirección, 

23) .$1.600.00 10¡pub. 21534 Oct.22.v. npv.4. 


¡¿Aera, No 125.682, —— Montevideo, octubro 
16. de 1969. — Erna Slegmund, integrante: de 
Barbosa Caravia y Cla. Elga 9. A., (Mun 
tevideo), solicita rerióirar. la marta ESPA, 

TAL, para clase 1. — Dr ublÍquese átez días 
Ji consecutivos, — La ción 
117 23). L 1.600,00 lóoub. “21392 “Oct.21.v.n0v.3. . 


ACTA H.o 125,526, 
7 de 1969. —-COon esta focba Guzmán González 
Ruíz por. Carlos Raúl Emery, Montevideo, £0a 
Y licita marca JORGE Y, clase 10. — PUbMqueso 
li diez días consecutivos. — La Dirección. 

- 23) $ 1.600,00 10/pub. 21140 Oct 17-v,0€t. 30. 


| : 
y” - ACTAS Nos. 125.624, 125.623 y 125028, «<= 
Montevideo, octubre 14 de 1969, — Con esta 
fecha- Angel Luis Figue Aguirre, de Montte 
vídeo, Uruguay, solicita la marcw ONFARIO 
de las clases 1, 2 y 9. 


_ Publíquese diez días 
consecutivos. — La Dir 


cclón, 


: ACTA Ho 125.597, «== Montevideo, ' octubre 
13 de 1969, — Con esta fecha Billy H. “Foz, 
por Roche Internatiorial Ltd. (Barmuda) £0> 
licita la marca : VITAQUID, .Clese 9; - 

bitquese úlez días consecutivos, — La Direco 


28) $ 1,600.00 10jpub. 21112 Oct.17-v.oct. 39. 


Pharmaceutical Corporation -de New York, oa 23) $ 1.600.00 101pub. 131 Oct, 17.7. oct. 30. : 


|. ACTA N.o 123613, -- Monteyideo, cctubre 13 

de 1989. — Erna Elegmund, integrante de Bare 
bosa Caravia y Cía., por Alaxen 8. A.., (Cant 
lones), solicita registrar marca, “MEDUSALAO” 
para clase 7, — me inlíquese diéz días CONSeCUs 
tivos. — La Dirección j 

23) $1. 600. AAA 20904 Oct.16-Y.0ct.28+ | 


ACTAS N.os 125.628 y 125,629, Montevideo, 
octubre 14 de 1969. -—— Cun este fecha José Er. 
nesto. Pérez García, de Montevideo-Uruguay, 
solicita la marca, “COLECCIÓN GAMA SPORT 
de las clases 4 y 5 — e oolquese diez días Cuno 
MESRES — La, D 


DAA ER 
“ACTAS N.os 125.581: y 125.582, <o Montevideo, 
“octubre 10 de 1969, — Con esta fecha Rómulo 
¡ Marne Auruccl-por Unilever Limited, (Inglate. 
rra), solicita marca, “URLTUM” en clases 9 y 


| 10, —= Publíquese díez días consecutivos. — La 
Direcció 


23) é2. 600. 00 10/pub. 20878 -Oct.16-7. oct, 20. 
4 


ACTA * N.o 125,543, — Montevideo octu! 9 de 
1969. — Manfredo Cikato (Barbat y ER por 
Mayorga S. A. (Montevideo), solicita marca, 


se. 
“clase 14, — Publíquese diez días consécutivos,. 
— La Dirección. 

23) $3.200,00 i0|pub. 20911 Oct. 16-v.oct.29o ¡ 


ACTA N.io 125.563, —— Montevideo, octubre 
10 de 1969. — Enrique Tato, por Manuel Gós 
Imez (Uruguay) solicita la marca “SU SDGUs 
RIDAD CONFIDENCIAD” de la claso %. -. 
Publíquese dica días consecutivos. — La Dio 


rección, 
$ 1.600.00 10/pub. 20733 Oct.15..v.0ct.28, 


23) 


ACTA N.o 125.637. — Montevideo, octubre 
15 de 1969, -— Con esta. fecha Oscar Bacob, 
por Colgate Palmolive Inc, (Montevideo), 50 
licita la marca MAGICO, clase 13. lía 
: quEso diez días consecutivos. — La Dirección, . 
2D $ 1. 600.00 10ipub. 21485 Oct.21-v.nov.3. 


ACTA No 125.646, 
¡ Bristdl Myers Company. 
marca THERATREX, clase 9, detalle. 
| blíqueso diez días consecutivos, — La 


ción. : - 
23) $ 1.600.00 10lpub. 21477 Oct.21-v.nov.3. 


— Montevideo, octubre 


ACTA NQ 804, — Montevideo, 20 de octubre 
de 1969. — Con esta fecha Lublo S. A. (MoOn- 
tevideo), -solicita ta marca DUMBO, de la clase 
33. — Publíquese dlez días consecutivos. — Lp 
Dirección 

23) $ 1.600 10|pub, 21843 Oct.24.-v.nov.6. 


— Montevideo, octubre * 


i : 


7: 
AAA a 


ción 
$1.600.00 ES 20903 Oct.16-v.0ct. 299 t 
1 


Wwe 


A 


clases 4, 5, 6 y 10, — Publíquese diez dfas. Con. ca ORG, elase 9. — Publíquese diez días con- K 


A Ao A iio a - OS 


Ñ A AR O ES 
ACTAS Rios 100 302 y 125,657, — Montevideo, octunro 16 de 1992, — Con cesta fecha CTAS Noz 125,309), 125.1 y 125,102, «e 
_Os002 Ecent cor Tomate Palmolivo Inc, (Montoyideo), solicita la marca > Montevideo, cotubra 17 da 1779, -- Con esta 
E : - pct, Pp o pan Sen Argentina 
A . . Ñ : + .S. . Ll, *. (Azmtina), callelta la marca 
FONDO AMARO > YENDÉ Cava Ñ - SCHORI, closes 7, 38 y Y. — Publíquese diez 
y - os í ' días consecutivos, — La -Dircoción. : 
2 $ 1.500,00 J0;rutc. 2130 Oct.23-1,nov.b, 
. o A 
ACTA N.o 125.70£, — Montevideo, octubre 17 
de 1239, — Con esta Zecón 23Uy Fox por 
Dart' Industries Inc., (ZE. UD.), collcita la 
inarca NUMOTAC, clise 9 — Pubdlíquera diez 
. días consecutivos, — La Diípección, 
á 23) $ -1,600.09 Mipoub. 21721 Oc,23-1.n 07.5 


E 


-d 


SQUIA 


SN 


CUnssao 


A 


1 
¿ 
e 
sn 
Ln 


sl 


«gay 


k . - : 
gy ACTA No 325632, — Iontezidoo, cebubre 17 
de 1959. <— Con esta XZecha, Blly- TOR por 

í Canadian Eoeghst Iimitod, (Canadá), zolicita 
la “marca TINPASAN, clase 9, detalle, — Pue 
blíquese diez días consecutivos. — Lo Direc= 


- ción... - 7 

E 23) $ 1600.00 lolo. 21719 Dot.22.7.00Y.5, 
| ACTAS Nos. 223.123 y 126428, — Mentovideo, 

: | octubre 17 e 3969, — Con esta fecha Salomón 


“FIL VENDO 7 


Val” asiia9 


Bahar de Montevideo, Uruzvay coleta la 
marca PIMPOLLO, Ge las clases 4 y 5, «ue 
Publíquese, diez días consecutivas. <= La.Die 
rección. Ñ 


Í - 23) $1.600.00 10|pub. 21655 Cot.22.v.nov.4, 


, 


vos 


""ÁETRAS BLARÍAS 


Wing 
20uap 
¡5 


A 

ACTAS Nos. 125,719 y 125.720, — Montevideo, 

, Octubre de 1969, — Con esta focas Satomón 

Bahar de Monteviteo, Uruguay, solicite la 
marca: (ROSENTHAL, de las clases 4 y S. 
-—. Publíquese diez días consecutivos, — 

Dirección. Ñ . : 

23) -$1.600.09 IO|]pub. 21852 Oct.22-0.n0v 4, 

- 7 + 

ACTAS Nos. 125,722 y 125.724. = Montevideo, 
octubre 17 de 1969, — Con esta fecha Salomón 

Bahar de Montevideo, Uruguay, solicita 18 
marca: IMPALA, de las clases 4 y S, e 

Publíquese diez días consecutivos. — La Dis 
rección. - : i > 
23) $1.600.00 1O0/pub. 21654 Ost.22..v.nov.1.- 

a . CODAE AT z o. : 

- [ACTA No 125.588, — Montevideo, octubre 
10- de 1969. —.Erna Slegmund, integrante de 

“Barbosa Caravia y Cía,, por-Gad Isaías C: 

- (Argentina); solicita registrar la marca “RE 
XALTH”, para clase 9. — Publíquese diez G1as 
consecutivos: — La Dirección. + >» j 

23) $ 1.600.00. 10|pub. 20730 Oet.17_v.00t.30, > 
DAA A 

ACTAS Nos. 125 630 y 125.631. -—- Montevideo, 
octubre 14 de 19869. — Erna Siegmund, intes 
erante de Barbosa Caravia y Cía. por Vst80e 
fuznoje Objedinenijo “Medexport*” (URSS) 

¡Solicita registrar la marca 


ago. VENIS. 


a Te PTA 


as  KARANIA 


. : 1 SN Ñ j - 
3 ases 9 i0 (detalle). — Publíquese diez días consecutivos, e. 
o Para las cl: y 24) $ 24.80.00 10/pub. 21490 Oct.21.v.nov3, 


ACTA N.o 125.644. —— Montevideo, octubre ACTA No .125.636, =- Montevideo, octubre 
15 de 1969. — Con esta fecha Billy" Fox, por 15 de 1969. —- Con. esta fecha Oscar Bacot, por 
Mars. Incorporated. (EE. -0U.), solicita la Impetu Publicidad Caponi y Barbero (Monte 
marca . video) solicita la marca O. K., clase 1. — Pu- 

: 0” - 1 blíquese diez días consecutivos. -- La Dirección. 

E 23),$ 1,600.00 10|pub, 21436 ¿Dct.21-7.nov.3. 


oi 


[ ZOTAS Mos 125.658 y 125.35.  Monterk | para las clases 9 Y 10 7 apnaieso Mer 
A A o E TACOPIADORA, Y 23) $ 4.000.00 10/pub. 21084 Oot.17-v.0ct 90,, 
elos astalo. 5 enbitauese dicz Alas COM» Puiliguese ez as PRE a DL. ¿ATA No 15.532 Sietmmnd, inlegtante de 

23) $ 3,600.00 10pub. 21489 Oct.21-v.nov.2" [| 23) $ 1.600.00 1Olpub. 21484 Oct.21-v.nov.3. Barbosa, a e por aio trar Ta 


A _ i 30 19. — Publíquesé 
ACTAS N.os 125.688, 125.639, 125.690 y 125.69L. 15 02 oO, oo” Montevideo, ectubre! marca EREUZER para clase 


de 1969. — Con esta fecha Oscar Bacot í consecutivos. — La Eilrección. 
-- Montevideo, Octubre 16 de 1£89, — Jones por Rrolaian Fnoa., y Balettute, (Montevideo) Te de 1 600,00 10|pub, 21083 Oct 17-y.00t.50. 
8. A. por Kanegafuchi Bosski Kabú- solicita la marca GERALDIND, clase 14.  =— 


y Cta. . V 
shiisi Kaisha de Tokio (Japón), solicita 1% Publíquese diez dias consecutivos, = La Di-[ ' O - 
me | a | 2 [o ROTA Mo Esso, —, Menigrtezo, ceros 
oh .00 : . 71483. Oct.2L.7.DOY: de 1969. — Con es a. 
É 23) $ 1.600,00 10lpub. £ alas ml olrton S.A. ¡Monteyido0), conicita. a 
ACTA No 125.640. — Montevideo, actubre* qna ros os La Dirceción. 
15 de 1969. — Con, esta focha By OE a 23) $ 1.600.00 10/pub, 20723 Oct.17_v.oct.30, 
.Mead_ Johnson y Company, (EE. -). . - . . s 
cita lá marca MEADeiclina, Clase 9 (detalle» A 
] 1 o Pa dy 
Ge 7 23) $ 1.600.00 10/pub. 21480 Oct.2l.v.nmov, Jude por Mario Bricará y Roger Societe Anos 
É o - A 1 necia), 
aneño No 125.039, — Montevideo, +30 (Fran: - 


> 4 


ACTA 
15 de 1969. — Con .esta fecha Bily H. . 
"por N. V. Organón (Holanda), solicita la mar- 


. 1 ón. ' secutivos, — La Dirección. . : 
Soo) 8 4,200.00 10ÍpuD. 21404 Oct2I-p.movd. , 25) $ 1.600.00 10Ipub. 21479 Oct21-Pm0w3. | 


— i te ACTA No 125.638. — Montevideo, _ Octubre - 
o + A cota Mn es 15.4e 1969, — Con está fecha 'Oscar J. Bacot, 
Dart Industries Iné.. (EE. UU.), solicita la: Por Hertx 8. 4, tMontevideo), e, el 
ra PACA a en aeso dies quese. as cuts. oo La, Dirección. en clase 2. — Publíquese diez días consecuti, 
A a ran 27488 Det 21-7.m0v., | 23) $ 1.600.00 10Ípub. 21478 Oct.2l-v.mov.S. [vos — La Dirección. 


.. 


x€_X- 23) $3.690.00 10ipub. 20510 Oct.19-7.0ct.29.: 


25. 643. tevi ACTA N.o 125.703, — Montevideo, Octubre 17 e , 
Saco octubis 13 do 186), pu Son a ica ' de 1969. — Con esta fecha, Billy Fox, por ACTA N.o 125.525. = o atea 
Biliy Foz, por Clairol ineórporated, (EE, UD.) Ediciones Profesionales S. A., (México), so-[ 7 de 1969. — Con esta teo cvideo, S0e 
solicita la márca TRUE-—TO-LIGHT, clases lícita la marca EL MEDICO, clase 15. — Pu-[ Rulz por Carlos pro o 7, A abliduese 
12 E o abliqueso diez días consecutivos. | blíguese diez «fas consecutivos, — La Direc. a o e O rección 
La Direcctón, . ción. . . . 
23) $ 1.600.00 10lpub. 21487 Oct.21.v.nov.3. > 23) $ 1.600.090 10]pub. 21722 0Oct.22-v.nov.d. 23) $ 800.00 10lpub. 21141 Oct. 17-v.oct.30. 


3 


Octubre 29 de 1069 : BiARIS 23,223 14239 7 


! 


A 1424—-C 
ACTA NO 125.651, — Montevideo, octubre 15 de 

1969. — Guzmán González -Rulz, por Omar de 

Santi (Argentina). solicita marca : 


2. — Publíquese dlez días consecutivos. 


se 
Dirección. , . 
= - $ 2.400 10/pub. 21835 Oct.24.-v.nov.b. 


Po : 

'ACTA N9Q 125.763, — Montevideo. octubre 21 
0 1960. —- Rodolfo Molies de Jones y Compañía 
8. A. por Héctor C. Grippoll, de Montevideo; 
solicita la marca MAYA, clase 7.a — Publíquese 
die días consecutivos, — La Dirección. . : 

23) $ 1.600 10/pub. 21815 Oct.24.-v.1OVÓ. o 


" ACTAS N.os 125.166 y 125.167. — Montevideo, i 


octubre 21 de 1969. --— Erna Siegniund, integran- q 


Caravia y Compañía, por Dor- 


Fiarbosa 
A rre (Francia) solicita registrar 


meul! Freres S. A, 
marca DORMEUILL. para clases 
blíquese diez días consecutivos. — 
ción. 


5” - $ 1.600 10/pub. 21804 Oct.24.-v.nov.6. 


-ACTA N.0 125.103. — Montevideo, octubre 17 f 
de 1069. .— Con esta fecha, Billy Fox, por | 
Schori Argentina S. "A. l. C., (Argentina), | 
solicita la marca C-400, clase 9. — Publíquese 
diez días consecutivos. — La Dirección. A 
"" 23) $ .1.600.00 10¡pub. 21720 Oct.23-v.nov.B. 


o, ! 
ACTA N.o-125.898. -—- Montevideo, octubre 17 
.de 1869. — Con esta fecha, Billy Fox, pot 
Bristol-Myera Company, (EE. UU.), solicita y 
de marca POLIPOL,.clase 9, (aetalle), «- Pu- | 
blíquese diez días «consecutivos. — La Direc- 
tión. OS : 


23 $ 


ACTA Nío 125.694. — Montevideo” octubre 1 : 
de 1969. — Con esta fecha, Oscar Bicot, por k 
Nelly Lodelro de -Riviere, (Montevideo), S0-¿ 
dicita la marca CCHAGUAL, clase 1. — Publi. 
quese .diez días consecutivos. s 

23) $. - 1.600,00 10(pub; 21715 Oct.23-y.nov.5. 


t 


'4.600.00 10ipub. 21717 Oct.23-v.nov.S, 
3. _ - 


ACTA N.o 125.693. —-Montevideo, octubre 16 
de 1089. — Jones y Cía. por Yardley y Coms 
pany Limited, : de, Inglaterra, Solicita la mar- 
ca: . . - 

t : A 


. 


Í 


? 


“elaso 10 sjd. — Publíquese diez días consecua | 
fivos.. — La Dirección. : - 


23) $4,800.00 10pub. 21518 Oct.22-y,nov.4, 
, - CA TI. 
' ACTA N.oo 125.681. — Montevideo, octubre k 
18 de 1969. — Erna Steemund, integrante def 
Barbosa Caravia y Cía., por Ellga 8. A., (Mon- fi 
itevideo), solicita registrar marca ASTRO- E 
NAUTA, para, clase 1. — Publíquese diez días 
consecutivos. — La Dirección, 

23) $ 1.600,00. 10/pub. 21391 Oct.21.v.nov.3. 


NO 


ACTA N.o 125.614. — Montevideo, octubre 13 [ 
0 1969. — Erna Siegmund, integrante de Bar- [ 
bosa Caravia y Cía., por Centre de Recherches 
Marcel Midy Societe"Anonyme (Francia), soltel- [ 
ta registrar marca : “AMPIOGRIN” para clase [ 
9. — Publíquese úlez días consecutivos. — La 
Dirección. o 
23) $1.600.00 10|pub. 20905 Oct.16-y.oct.29, 

__ ACTA N.o 125, 604, — Montevideo, Octubre 13 
de 1969. -—— Jones y Cía. S. A. por Bracco ln- | 
dustría Chimica S.p.A. de Milán, Italla, soli. | 


cita la marca, “TIROBIPIN” clase 9. — Publí- 
quese diez días consecutivos. — La'Dirección, 


.. 23) '$1.600.00 20[pub. 20984 Oct.16-7.oct.29. 
¿ - - 


ACTAS Nos 123.514 y 125.515, — Montevideo, | 
octubre 6 de 1969, — Con esta fecha P. Du- 
bourg por Israel Albrecht e Hijo S. A. (Mon-f 
tevideo),- solicita marca: “SMOWING” clases 4j 


y 5. — Publíquese diez días consecutivos. — La [ 


Dirección. - . 
23) $1.600.00 10|pub. 20959 Oct.16-v.o0ct.29, 


r 
. ACTA. .N.o 125,516, — Montevideo, octubre 6 
de 1569, — Con esta fecha P. Dubourg, por 2 
8, R. Ltda. (Montevideo), solicita marca, “SE- 
LENITAS” clase Y. — Publíquese diez días con» 
secutivos. —— La ecclón. y 
23) $1.600.00 Pipub. 20958 Oct,16-v.oct.29. 


Y 


' días consecutivos. 


' Jones por Kabushikl1 Kaisha 


4 y 5. — Pu $ 
La Direo- f 


E Werke Nurnberg A. G. 


E 


= La Dirección. EA 


E Montevideo, .octubre 17 de 1969, 


Rh vos. — La Dirección, 


Y Publíquese diez: días cónsecutivos. —— La Di. j 


122 de 


ra clase 14, —— Publíquese diez días consecu» 
A tlvos. ? 


j Publíquese diez wías consecutivos. —— La Di. 
rección, E 


A DIARIO ea16148 -» 
ACTAS N.os 125.115 


Billy Fox por Federal Mogul” 
(EE. UU.), solicita la marca 


AMES 


Corporation, 


clases 11 y 24 detalle. — Publíquese diez 


23) $ 3.200.00 l0jpub. 21974 Oct.27-y 10V.T. 


ACTAS Nos. 125.599 y 125,600, -—- Montevideo, 
octubre 13 de 1969. — Con esta fecha Walter 
Jintan Terumo 
comerciando como_.Jintan Terumo Co. Ltd. 
(Japón), solicita marca: 


para clases 9 y 16 respectivamente. — Publi. | 
quese diez días consecutivos. — La Dirección. . 
23) $ 4.400,00 10[pub. 21544 Oct.27-v.nov.7, 


ACTAS Nos. 125.127, - 125 128, 125.729 ! 
125.730, -= Montevideo, octubre 20 de 109689, 2h 
Con esta fecha Oscar J. Bacot, por Triumph [ 

€ (Aleman] : 
rOA : a), solicita la 


respectivamente para -las clases 15, 19, 21 yl 
25 detalle. — Publíquese diez días consecu- | 
¡ 


tivos, -- La Diección. 
-.23-$ 3.200.00 10[pub. 21723: Oct.27-v.nov.7. 


ACTAS Nos, 125.695, 125,696: y 125.697. — 
. — Con esta ; 
fecha - Oscar Bacot por Effatex 8. A. (stone: | 


p video)- solicita la marca LA CHEVECHA, res- 
p pectivamente pata 'las clases 1, 2 y 3 <- Publí- 
p quese diez días consecutivos. — La Dirección, 


23) $ 1,600.00 10¡pub. 21716 Oct.27-v.nov.7. 


ACTA N.o 125.815, -=- Montevideo, octubre 


i 23 de 1969. — Erna Slegmund, integrante de | 
g Barbosa * Caravia y Cía., por Olganización. Fa. j 


bril Argentina Sociedad Anónima, Industrial Co. 


¿ 
d $ 
¡ Mercial, Agropecuaria, Inmobiliaria y Finan».| 


ciera (O F A 8.A.), solicita registrar marca: 


tisoúsTRJA ARCERTAA. 
HARCA REGISTARDA , 
DOME TA, H 


para close 12, — Publíquese diez días consecuti. *f 


23) $4.800.00 10/pub. 22040 Oot.28-7,nov.10, 


ACTA No 125113, — Montevideo octubre j 
22 de 1969, — Con esta fecha Oscar Bacot») 
por Sandoz $S.. A.. (Suiza), solicita la mara | 
ca:: MEGA-.CALCIUM, clase 9, (detalle). — f 
tección. c+ 

23) $1.600.00 10/pub. 21968 Oct.27.v.nov.7. 


ACTA N.o 125,779, — Montevideo, octubre | 
1969, — Ciliano S. A., (Montevideo), 
solicita registrar marca: ZERO KING. PA= 


— La Dirección. 7 : 
.23) $1.600.00 10¡pub. 21922 Oct.27.v.nov.To 


ACTA No 225.762, — Montevideo, ' octubre 
21 de 1969. — Con” esta fecha Oscar Bacot 
por Sudamtex de Uruguay 8. A. (Montevideo), | 
solicita la marca: JIFFIES, . clase 14. 


23) $ 1.600,00 lolpúb. 21972 Oot.27-v.n0w%. | 


ACTA Nos; 125.805 y 125.806, — Montevideo, [ 
octubre 23 de 1969. — Jones y Cía. S. A. por 
Héctor A. Siri y Hermáno de. Las Picalas, | 
Canelones, (Uruguay), solicita .la: marca: dez | 

8 


[ DRO-BRONZ, clases 6 y 8. — Publíquese diez 
días consecutivos. Ñ 


— La Dirección. : 
23) $1.600.00 10/pub, 22028 Oct.28..v.nov.10, 


y 125.776. — M 
¡ deo, octubre 22-de 1969. ontevi 


— La Dirección. E 


Á de 1969. — Con esta fecha, 


É solicita patente de invención para: 


Y de 1969, —- Erna 
A Barbosa Caravia y Cfa., por Gulf Research Y 


Á tubre de 1969. — Con esta fecha 
É Manuel -Moreles Arrejuria, de Montevideo, UlUa 


Octubre 29 de 1969 


A A MA 


ACTAS Nos, 125.807 y 


Héctor A, Siri + Hermano de Las Piedras, Cas 
nelones (Uruguay), reneita” ta "marcas » 


clases 6 y 8. — Publiquese diez días constcuis 
vos. — La Dirección.. 
23) $4.000.00 10/pub. 22030 Oct.28.v.nov.10.: 


al 


ACTA N.o 125.804, -.- Montevideo, octubre 
23 de 1969. — Jones y Cía. S. A. por Palermo 
Sociedad .-Anónima Industrial y Comercial, de- 


¡ Buenos 'Alres, República Argentina, solicita la 


marca: . o 


i clase 2 (Excepto Malta). — Publíquese ditz 
E días consecutivos, 


— La Dirección. 
23) $3.600.00 l0(pub. 22029 Oct.28-v.nov.10. _ 


24-Trámites de Palentes de 
- Invención y Privilenios 


MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIRECCION DE La PROPIEDAD INDUSTRIAD 

ACTA N.o 11.188. — Montevideo, Octubre 10 
Jones y Cía, 8. A. 
de Basllea, Suiza, 
*“Procedi. 
miento para la obtención de nuevos compuese 


por Ciba Socilete Anonyme, 


' tos de ácidos grasos a.fenílicos”, y de ACU8T= 


do con lo ue dispone el artículo 3.0 del 
Decreto Reglamentario de la ley. N.o 10.089, 
se ordena la presente publicación. — Eduardo 
Pintos. Director. — Juan Carlos Tutzo, Se- 
cretario. 
24) $3.200.00 10|pub. 21816 Oct.24..v.nov.6. 
. APP 

ACTA N.o 17 7199. — Montevideo, Octubre 21 
de 1969. — Erna Sleemund, integrante de Bara 
bosa Caravia y. Cía, por Santiago Lorenzo (Ar=- 
gentina), solicita patente para: “Mejoras en 
tapas para envases”. De acuerdo con la ley 
No 10.089, ordénase esta publicación — Eduár. 
do Pintos, Director — Juan Carlos Tutzo, Sta 


E cretario. 


24)  $1.600.00 10|pub. 21806 Oct.24-v.nov.8. 
A 


ACTA N.o 17.793, — Montevideo, octubre 21 
Siegmund, integrante de 


Development Company (E.U.A.), solicita Pas 


Ñ tente para: “Método para reducir dañ0s CAUs 
Y sados por herbicidas”. De acuerdo con la ley, 
Y No 10.089, ordénase esta publicación. — Eduar.s 
do Pintos, Director. —.Juan Carlos Tutzo, Ste 


cretarlo. . 
24) $2,400.00 10|pub. 21805 Oct.24..7.n0v.8, . 


ACTA No 17.801. — Montevideo, 22 de 00 
, €l señor 


guay, ha solicitado patente de invención vor 
el término de quince años para: “Procedimisn. ” 
to para -el teñido del algodón sin descrude 


y previo de hilados y telas” y de acuerdo con 


lo que dispone el artículo 3.0 del Decreto Re 
glamentario de la ley No 10.089, se ordena 
la presente publicación. —- Eduardo Pintos, 


É Diréctor. — Juan Carlos Tutzo, Secretario. 


24) $3.200.00 10[pub. 21798 Oct.24..v.nov.8. 


ACTA N.o 17.782, —» Montevideo, octubre 9 


de 1989. — Juan Manuel Andrade (Montevide0) 


solicita patente para “NUEVO REVESTIMIENTO 


Ú DE SUPERFICIES” de acuerdo con la ley nú. 
i mero 10.089, 


Eduardo Pintos, Director. — Juan Carlos Tut,, 
E ZO, Secretario. 


ordénase esta publicación. ss 


24) $2.400.00 10[pub. 20545 Oct.16-v.006.29. 


ACTA No 17.19. == Montevideo, octubre 


d 10 de "1969. — Erna Siegmund, integrante de 


Barbosa Caravia y Oía., por Farbwerke Hoechss 


i Aktlengesellsohaft vormals Melster -Lucilus Y 


Bruning, (Alemania), solicita patente paras 

“Procedimiento pare la preparación de 

dos sulfamilantranílicos activos como saliditte 

réticos”?, de acueráo con la ley N.o 10.089 

órdenase esta publicación. — Eduardo Pintos. 

Director. — Juan Carlos Tutzo, Secretario. 
24) $2.400.00 10|pub. 21219 Oct.20-v.oct.31. 


ACTA No 13,459. — Montevideo, diclembre 


220 de 1960. — Erna. Slegmund, integrante de 


4 125.808, — Monte : 
— Con esta fecha ES 23 de 1969, — Jones y Ola, S, PS 


Industriales o » 


Pz 


v 


p 


[_Octubre 29 de 1969 | RIO OFIGIAB | 14250 


Barboza Caravia y Cía, por Sorrentino y Cis.f Ley 26 de setiembre de 190% — Con fecha] AMERICO CALVO SOFRAL, prometis ven- 
¡a " 
; 


57 DIA 


E 


Ltda., (Montevideo), solicita, patente para “Un 28 de agosto de 1969 cedimos al sefior Eufracio e : 

“elevador para persianas”, de acuerdo con la; Próspero Dávila, los derechos de promitentes San a OO Y oros, aozar de 

¡ley No pos, ordénass esta, publicación. compradores de da panadería, sita en la cludad — Montevideo, octubre 21 de 1969 y * 

uardo Ss. Director, —-Juan Carlos e La Paz, calle Luis erto de Herrera nú. j > 5 ! 

Zo. Secretario, mero 202, bajo la denominación de “Rosicar'”. | 25) $ 1.400,00 20[pub. 21967 Oct.27-v.noy.22. 

1 24) $ 2,400.00 10/pub, 21393 Oct.21.v.nov.3, Acretdores_ presentarse, en Estudio Vidal.Ca. Ñ AA — 

1 4 EG FromeH Fender a ALBINO CASTRO el café 

¡ACTA N.o 17.803. — Montevideo, octubre 23 | GOMEZ JUSTO. — LUISA GONZALEZ DE redes en Juan Paulller No 955, 

; de 1969. — Erna Slegmuna, integrante de Bar. | MEZ. SE e dores: Conventión N.o 1421. — JO. 

¡bosa Caravia y Cía. por La Trique Brassiere 25) $4,200.00 20/pub. 20727 .Oct.15..v.nov.1£ le) » 

¡Co. Inc, (EUA), solicita patente para: “Me. 25) $1.400.00 20¡pub. 21965 Oct.27.v.nov.21. 
CINTIA 


“Joras en Corpiños”, de acuerdo con la ley . 
"N.o 10.089, ordénase esta publicación. — Eduar. * Interviene Centro de Almaceneros Minoristas, 
Magallanes 1412, prometí vender a Ramón 


¡do Pintos, Director, —— Juan Carlos Tuizo, S6.= 
Ú » . González Rodríguez, el café y bar sito en Ate. 


i 


Con fecha Lo de setiembre prometimos ven- 
der a Manuel Gende Rey el comercio de carni- 
cería que gira en la calle Gral. Pagola 2152. 
¡ Acreedores presentarse en calle Juncal 1372, pi- 
so 1, Estudio de Esc. Elsa Acchini. 

25) $2.800.00 20/pub. 20923 Oct.16-v.noy,12, 

o o o. 


de 1969, -— Con esta fecha Ruben. Árrolli Teles, y, Interviene Centro de Almaceneros Minoristas, 
ca por Hedy Bller Winokur (Uruguay), solicita lnegauanes 1412, Prost énder a Rubens Al 
onto do invención para: “Nuevo meca | poo y y Bar, sito en Comino Carrasco 200%. 

, y 
¡de esta cludad. — Acreedores a Oficina (ley 26 
de setiembre de 1904), — Montevideo, setiem.. 
. Dro 30 de 1969, -= DOMINGO GONZALEZ C03. 


25) $2.800.00 20/pub.. 19960 Oct.?-7.nov.3. 

*- tened? 
Intervintendo oficinas Antonio M. Blanco, 
vendí a Ludovico Maurizló, provisión, Propios 
(2815. — Acreedores al comercio. -» 26 
Set, 1804, — Montevideo, 31 mayo 1069, 
JESUS DIZ. . : 

25) $1.400,00 20/pub. 19925 Oct.7.y.nov.3. 

PA . 

Intervintendo oficinas Antonio 'M, Blanco, 
vendí a María Estrella Novo,. hotel, Río Ne- 
gro 1643, —. Acreedores al comercio, -—» y 
28 Set. 1904, -— Montevideo, 31 jullo 1969, =- 
3 AQUILINO IGLESIAS, : 

25) '$1.400.00 20lpub, 19927 Oct.T..y.nov.3, 
Interviniendo oficinag Antonto M. Blanco, 
vendi a Jullo Pérez Rey, provisión Guarapird 
3822, -— Acreedores al comercio, — Ley 26 
Set. 1904. -- Montevideo, 26 de jullo de 1069. 
-— BAUTISTA RAMA. y 

25y $1.400,00 20fpub. 19928 -Oct.7.v.nov.3> 


'cretario, , 
nal Grande N.o 2343, de esta cludad, —. ÁcTet» 
dores a Oficina (ley 26 de setiembre de 1904). 
— Montevideo, 28 de setiembre de 1989, ue 
JOSE RODRIGUEZ RAMUDO. 
25)  $2.800.00 20'pub. -19970 Oct.7.v.nov.3. 
E rr 
Intervintendo Escribanta Diamantino Men= 
dez, (Rincón 487, Esc. 805), MANUEL PRA= 
DOS RODRIGUEZ, ANA MARIA MOROSSINI, 
venderán a Manuel López López y Manuel 
Pérez García, el establecimiento calle Siria 
6139 bis, Acreedores: Escribanía, Ley. 26/1X/904, 
— Montevideo, 25 de setiembre de 1060. 
D. Mendez, escribano. : | 
25) $ 2.800.00 20ípub, 20084 Oct.8-v.nv.4. ¡ 
rr. 
CESION DE CUOTA 
Por contrato privado de fecha 27 de agosto 
de 1969, inscripto en el Registro Público de 
Comercio con el N.o 494 al F.o 1.848 vuelta del 
Libro N.o 1 de Contratos, la señora MIRTHA 
AREVALO DELGADO de GALVEZ, cedió al se. 
fior Antonto Varela Figueroa, su cuota social 
que le correspondía en la Soctedad de Respon» 
sabilidad Limitada “Impresora Durazno Limi- 


da”, 
25) $2,400.00 20/pub. 20215 Oct.9.v.nov.5. 
EN NAPA 


(Ley 26/9/1904). Prometí vender a Martín 
Baghtchejtán, comercio venta de lanas, sito en 
EA de llo 1486. Acreedores en el mismo, -= 


| 24) $1,600.00 10]pub, 22039 Oct.28.7,nov.10, 


" ACTA NO 17.506, — Montevideo, octubre 23 | 


4 

h 

pl 

! 

+iismo para regular posiciones”, de acuerdo con 
¿la ley N.o 10.089, se ordena ld presente pub. 
cación, — Eduardo Pintos, Director, — Juan 
| C, Tutzo, Secretario, . 

E 24) $1.600.00 10]pub. 22123 _0ct.28..v.aov.10. 


p ACTA No 17.809. — Montevideo, octubre 24 
¡Ga 1969, -—— Con esta fecha Arsenio Leonides 
¡ Silva Silva, de Montevideo, solicita patente 
para: “Un dispositivo desarmable y transpor» 
¿¿table, soporte para múltiples usos”. y COM» 
“forme a la ley N.o 10.089, ordénase esta Pu. 
blicación. — Eduardo Pintos, Director. == 
+ Juan Carlos. Tutzo, Secretario. 

24) $1,600.00 10|pub. 22070 Oct,28-v.nov.10. 


1] 
|. ACTA N.o 17.783. -—— Montevideo, octubre 9 
: de 1959, — Con esta fecha P,. Dubourg por 
f Amérlco Rabajoli (Montevideo), solicita Pas 
Í tente de invención sobre: “Dispositivo portá. 
¡e para remolque de automóviles o lo simi. 
lar”, y de acuerdo a la ley N.o 10.089, Ol= 
¡ dénase esta publicación, — Eduardo Pintos, Di. 
rector Interino, —— Juan Carlos Tutzo, Secre- 


tario, 

: 24) $2.400.00 10[pub, 21617 Oct.22.7.nov4. 
: - A 

3 ACTA N.o 17.757, — Montevideo, setiembre 23 Í 
¡de 1962, — Con esta fecha, Oscór Bacot, por | 
iProtentor International Inc.,, (EE. UU.), 50 


25) $ 1.400,00 20/pub. 20253 Oct.9y.noP.5, 


Intervintento oficinas “Antonio M, Blanco, 
vendí a José García Vilas, provisión, Luls Len. 
guas 1467. — Ley 26 Set. 1904, — Acreedores al 
comercio, -— Monteviden, 23 marzo 18969, us 
FRANCISCO LEONE. : 

25) $1.400.00 20/pub, 10924 Oct.7.v.nov3.. 

- nota] 


. Interviniendo, oficinas O Blanco, 
q vendi a Alfredo Ro ez, provisión, Bruse- 
«Micita patente de invención para “Sistema d8 Jas 4406, = pain ed — Ley 26 
y mejoramiento de las propiedades físicas de las ¿ges "1904, — Montevideo 31 de octubre 1963, 
¡ yarillas de acero al Me bono o alcado. me É.— MANUEL FRAGA, 3 
¿ Glante el proceso combinado de laminación Í 25) 400. b. 19929 Oct.7T.v.nov.3. 
yErio tensionado y torsionado simultáneo”, del 5) $1.400.00 20/pu o 
[ Dublicación. — Bauardo. Pintos. Director. == |, JAVIER HAEDO, comunica que ha vendido 
uan Carlos Tutzo_ Secretario, ' su comercio en el ramo de café, bar, bebidas 
Í 24) $ 2.200,00 10[pub 21714 Oct.23-7.n0v.5, alcohólicas, kiosco, etcétera al señor Jullo Ru- 
pa - ben Perdomo Mendoza, acreedores, presentarse 
¡Oficinas Cercido, 25 de Mayo 707, piso 6, «— 
Montevideo, 6 de octubre de 1989, 


25) $ 2.800 20/[pub. 20656 Oct.14..v.nov.10, 


7 


Interviene Centro de Almaceneros Minoris. 
tas, Magallanes. 1412, Prometf vender a 
Héctor Manuel Colmenero Balvis y Osvaldo 
Ramón Piñón Martínez, el Café, Bar y Horno 
de Pizza, slto en Acevedo Díaz 1051. "de esta 
eludad. Acreedores a Oficina. (Ley 26 de Ste 
tiembre de 1904). -— Montevideo, 2 de setlema. 
bre de 1969. — MANUEL WALTER OTERO 

MEZ, — NORMA CARMEN CARVALLO. 

25) $ 4.200.00 20|pub. 20030 Oct.8-y.nv.4. 

E RE rca . 

Interviene Centro de Almaceneros Minoris. 
tas, Magallanes 141%, Prometf vender a Ana 
María Puccini Bovino, el Almacén de Comes. 
tibles sito en Martín C. Martínez 1655, de 
esta cludad. Acresdores a Oficina (Ley 26 de 
setiembre de 1904), — Montevideo, 1.0 de OC. 
tubre de 1969, — ROSA LIRIA BEQUIO DU«. 


PIN. (3 
25) $ 2.800.00 20/pub. 20028 Oot.8-v.nv.t. > 
sois z 


Prometimos vender la Carnicería sita en es- 
ta cludad, calle Andrés Bello N.o 1989 (bis), a 
los señores Manuel Silveira Rafía y José María 
Pérez Pereira el lo de octubre de "1968, 

José María Pérez cedió su parte a Manuel 
Silvetra el 9 de mayo de 1969. Acreedores: Fran: 
clsco de Medina 1505. — (Ley 26/9/1904). -- VIO: 
TORIANO SUAREZ PIDRE — RUFINA LUCEÑO 
de SUAREZ. 

25) $ 4.200.00 20lpub. 20261 Oct.9-7.nov.J, nl 
nio 
. Ley 26 de setiembre de 1904. Prometf vender í 
dos señores Enrique Pardo, Alfredo Mazzont y 
Omar Arrestía el salón “Trefie” en Plaza In. 
dependencia 825, en ramo de mensajería, fan-- 
tasías, confituras y anexos, Acreedores: Esc. M 
ría Mastrángelo de Massa, Misiones 1471, escri 
torio 33, — NORMA PORTUGAL de DIAKOW 


e hijo, .. . j 
: 25) $ 2.400 20/pub. 19752 Oct.8.-v.oct.3l..; 
v 

a 

RENAU GRANIZAL y MARIA AMELIA 
FLORES de GRANIZAL, prometimos vender 
a Julio César y “uan Miguel Fracoarolll Cas- 
tellt, el comercio ubicado en calle Albéniz 5423, 
en el ramo de almacén y anexos. 

Acreedores en el comercio. Ley setiembre 28 
de 1904, -— Montevideo, octubre 18 de 196%. 
— MARIA AMELIA FLORES DB GRANIZAL, 

25) $ 4.200.00 20|pub. 21610 Oct 22-v.nov.18.- 


dl . 
[ ACTA N.o 17.192, — Montevideo, octubre 161 
yde 1969, — Con esta fecha Oscar Bacot porfi 
iPanamco 8. A., (Montevideo), solicita paten. 
(fte de invención para: “Mejoras en nuevo £lec- : 
«trodo y método de operar con el mismo”, def 
y acuerdo € la ley N.o 10.089, se ordena “esta 
¡Dublicación. — Eduardo Pintos, Director. -— 
¿Juan Carlog Tutzo. Secretario, 

24) $ 2,400.00. 10|pub, 21491 Oct.23-v.nov.5. 


[ Al público y al comrclo comunicamos que Jos 
; €sposos GABRIEL NIEEL e IRENB RUIZ prome. 
tieron vender a los sefiores José Sande Bello y 
Ramón Luis Alves el establecimiento comercial 
que en el ramo de restaurant glra en esta pla. 
Za, calle Treinta y Tres 1477 con la denomina. 
ción de “Los Patios”, según compromiso de com- 
preventa suscripto el día l.o de octubre de 1966, 
inscripto en el Registro Público y General de Co. 
tmercio con N.o 258 al Fo. 1.188 vuelto del Lo. 
2. Acreedores en Treinta y Tres 1477, 

25) $5.600,00 20|pub. 20914 Oct.16-Y.nov.12. 

rr ren 


Interviene escribano Luís Mora A. Rivas, 
FRANCISCO MIERES e HILDA GOMES de 
MIERES prometieron vender el almacén de Ar- 
turo Santana 1687 bis. a Ernesto . Orescenzio 
Rodríguez y Marina E. Devita. Acreedores: en. 
.el mismo. Ley 26 de setiembre de 1904. 

25) $ 2.800 20|pub. 20627 Oct,14.-v,nov.10, 

DAA 

Prometimos vender a Juan Carlos Roth la 
Estació de Servicio de vehtculos automotores 
de Uruguayana 3497 de Montevideo. Acreedo- 
res: Agraciada 1708, escritorio 201. Ley 26 de 
setiembre de 1904. -— Montevideo, 9 de octubre 
de 1969. — BOGUA LTDA, — ENRIQUE NA- 
TALIO GRIGNOLA y JULIO NATALIO GRIG- 


NOLI, j 
25) $ 2.800 20/pub. 20377 Oct.12..v.nov.10, 


fqQuinas de embalar y aparato para poner en 
¿práctica este procedimiento”, de acuerdo a la 
Pley N.o 10.089, se Ordena esta publicación. — 
«Eduardo Pintos. Director. — Juan Carlos Tut- 
Ro. Secretari 


24) $ 2,400.00 10/pub, 21492 Oct.23-v.n0V.5, 
:25-Ventas de Comercio; 


A ÑO AA 
F Ley 1.904. Comunico haber prometido en 
fventa comercio en Comestibles, Frutas y Ver- 
;Quras, sito en Montevideo, Ramón Már- 
¿Quez N.o 3325 al señor Sergio Alberto Michy 
¿Deruder, Comprobantes Estuálo C. ez, 
Lorenzo Mac Enchen N.o 1481 -—- Montevideo, 
E de octubre de 1969. — DIKRAN BASMAD- 


AN. 
25) $ 2.800 00 20[pub. 21506 Oct.22-v.nov.13. 


. Intervintendo “Unión Comercial” Antonio 
Pastor García, Paysandú 913, de la Asociación 
Nacional de Balanceadores, prometi vender 8 
Gualberto García, el comercio, sito en Luls 
Lamas 3250, que glra en esta ciudad en al- 
macén de comestibles, frutas y verduras, 
Acreedores al comercio, — ley 2610190. - 
Montevideo, 6 de octubre de 1969, — ELAR- 
DO CARDOZO. — ANGELA VARGAS EGUIAS. 
25) $ 4.200,00 20j¡pub. 21410 Oct,21-y.nov.17. 


Interviene Marcelino Martínez Gómez, AL 

Zálbar 1358. — Prometimos vender a José Ani= 

; do Recarey el comercio sito en calle Comercio 

1749. — Ley 26/9/1904, y 

Acreedores a la oficina. — Vendedor: ANTO. 
OMERO MA: 


! s , 
Y 25) $ 2.800,00 20/pub. 21933 Oct.27-v.nov,21. 
p PP o 
, Aslos efectos de la ley de 26 de setiembre 
¿de 1904 comunico al público que he prome- 
¡Udo vender al Sr, Jorge Costa el comercio que 
Eira en el ramo de bar y cafeterta en el local 
036 del edificio Galerías Costa en 18 de Ju 
lio y Tacuarembó. Ñ 
¿ Los acreedores deberán presentarse en un. 
¡cal 1470. pio 4.0, Apto. M2 E e horario 
a rab, PASTORINO 

Íde MARQUEZ VAEZA, 

25) $ 5,600.00 20/pub. 21574 Oct.22-v.nov 18, 


Prometimos vender a Pasaje Salvo S, A, 
(en formación), el negocio de fliambrería y 
"comestibles, denominado “Granja Plehinango”, 
ubicado en Andes 1319, . 

Acreedores: Escribanía Grostein, Plaza Inde. 
pendencia 838, Esc. 14, == ley 26/9/1904. — 
JOSE ALONSO FARIÑA, — MARIA AMPARO 


ALVAREZ. o . 
25) $ 2.800,00 20/pub. 21383 Oct.21.y.nov.17. 


Prometí vender a Fernsndo Fartíia García, 
el Bar emplazado en Pampas 19%9 Ley 26 de 
setiembre de 1904, Acreedores, Sarandi 520, —- 
RUDECINDO .EIRIS ALONSO. —. JOSEFA 
SANCHEZ GOMEZ, . 

25) $ 1.200.00 20lpub. 21789 Oct.23.v.nv.18. 


x 


WASHINGTON 


.18 de Jullo 1263, Esc. 


vendí a María Luz López, provisión, Acevedo! 
_ Díaz 2095, 


. Ley 26 de setiembre de 1904, — Prometimos [] 
vender al señor Atillo Acosta Santos, el esta. 
_blecimiento comercial que en el -ramo de con- 
“figería, bar y restaurant y bajo * la denomina- 
ción de “Copacabana”.- gira en la Rambla de, 
los Argentinos sin.. entre Sanabria y Trápani 


de la ciudad de Piriápolis. Acreedores a Tu-|: 


cumán 1031, Piriápolis, miéraples y Jutves “de 
17 a 19 horas. — JOAQUIN KAPLAN MEYER- 
"HARD. — ELISABETH - o ISABEL EATZ de. 
KAPLAN, 

25) $ 5.600.00 201 pub, 24670 Oct.23.-V.nv. 19. 


Prometimós .vender_a Mario Ismael Ferreira 
negocio panadería “El Submarino”, Paysandú 
y Varela cludad de Mercedes. Acreedores COM.. 
currir efectos ley 26 de setiembre 1904, escri. 
banta Cazalás, Colón 367, Mercedes. — “Merce. 
des, octubre. "14 de 1969. — RAUL DANIEL 
VARELA, — LIDIA ROSI DE VARELA. 

25) $2. 800.00 20(pub.. :21870 Oct.24..y.nov.20, 


Isaac Palombo- S -A. establecida con Tienda 
y Taller de Confecciones de AcolchadOs “Los 
Dos Muchachos” en Montevideo, 
de Jullo 1809, comunica. a efectos ley 26. 5e- 


tiembre 1904. que cesó sus actividades. Ácreem|| 


dores presentarse al escribano Israel Nemi.' 
rovsky, calle Ituzaingó 1309, ap. 6. — MARCO OS 
PALOMBO. — ALEJANDRO. PALOMB 

25) $4. 200.00 20ipub. 21801 Oct. 24-v.n07.20, 


Hemos pormetido en venta nuestro comercio 
de kiosco, ¡papelería y “afines, sito en Alejan. 
dro Schotder N.o 6465, local 5, a Gladys E. 
Halty de Sánchez. Acreedores: ley 26 de St. 
tiembre de 1904, Colonta 833, piso-1. — JUAN 
ALFREDO IMBEL 


. — IRMA JO- 
NAS. — EDITH HAB 
25) $2. 800. 00 20/pub. 21795 Oct.24.v. nov.20,, : 


u 

- Prometimos vender a Carios Alberto Pronun- 
elato. el Hotél y Pensión Familiar “Avenida” 
en Avda. Millán 2755 esquina Evaristo Ciganda. 
Acreedores: 18 de Julio 1077, Esc, 402. Esc. Sie 
gro. — Montevideo, — ELIAS STE. — MA. | 
RIA STEZANO. — SAMUEL STEIN, — ALICIA ; 
KONICREZKY, 

25) $ 2.800.00 20/pub. 19588 -Oct.2.y.0ch. 29. 

ec 

Comunicamos la clausura .del Café, Bar y 
Forno de Pizza, denominado “Bar Jockey 
Club”, sito en la Avda. Artigas 599 de la ciu. 
dad de Las Piedras. Acreedores, - presentarsa” 
en José Torres. García 712. las Pledras. Ley | 
N.o 2.094, setiembre 26 de 1904, — Las Ple. 
dras, 31 de mayo de 1969 — IRMA BRAYER 
BLANCO de GALLO, -= IBMA ANNABELL, — 
y SERGIO GALLO BRAYER. 
25) $ 4.200.00 20/pub. 21712 Oct.23-v.nv.19. 


í ; 
Ley 268 de setiembre de 1904, — Prometimos || 


vender taMer calzados, Rivera 2915, Montevideo . 
a Venancio Castro, Domingo Rodriguez. co» | 
Acreedores. el mismo, -—— Montevideo, 23 de ac- 
tubre 1969. — DOSITEO FERNANDE EZ. => 
PILAR FERREIRO. 


25) $1,400.00 _20lpub. 19998 Oct. 7.v.DOv., 


Ley 26 de setiembre de 1904, — ZADUCE 
HECET a Merlsa 8...A. — Prometió 31112168 


un comercio de Río. egro 1 1543, Acreedores: 
-19977 .Oct.7.v..nOv.S. 


> 


Intervintendo oficinas” Antonio 


1 
25) -$1,400.00 20|pub. 


M, Blanco 


Acreedores al” comercio. — Loy 
— Montevideo, 9 junio 1989, =- 


Y: 
Sl. 400. .00 20|pub .. 19925 Oct. 7.Y.1OV. 3. 


AAA 


Interviene Centro de Almaceneros Minoristás, 
Magallanes -1412, ha quedado stn efecto la PIO. 
mesa de: compra vente suscrita entre Lydia 
Tardugno de Moreira y Superfil Rodriguez Mon- 
tero, por el comercio de Almacén de comerti- 
bles. alto en Pedernal N.o 2160, de este ciu. 


- AL mismo tiempo y simutáneamente a este 
acto, la señora Lydia Terdugno' de Moreira. 
- promete vender nuevamente al señor Manuel 
* Ruperto Farías, -el indicado comercio con feche 
1.o de setiembre de 1989. -—— Acreedores a Co. 
ELIO 833. primer piso (ley 26 de setiembre de 

Y). — LYDIA- TARDUGNO de MOREIRA. | 

MES $5.600.00 20ipub.-19969 Oct.?-Y.nov.2, - 


A 


Marcelino Martínez Gómez, 


25) 


Interviene: Al 
zálbar 1358, : 

Prometimos vender a Alfonso González Cos- 
ta al. comercio sito en calle Miguelete 1795. 
ley 26/911904. 

Acreedores ae la Oficina, Vendásdor: JUAN 
CARLOS BARRAN CRESPO, 

25, Y 4,200.00 20ipub. 20505 Oct 13-v.nov.T. 


a 


Avenida 18| 


— MA 
| - 25) 


Prometimos vender al señor Gustavo Sierra 
el comercio, ubicado: en Orinoco 4943, de es-; 
ta ctudad, en el ramo Café. Bar y pizzería. 

Acreedores: Treinta y Tres 137, Bsc. 403. 
Ley 26/9/904, —. JOSE VIGILANTE. — 

DI LORENZO Y ROBERTO SPIESS. 
25) $ 2. 400. 00 20|¡pub. 21926 Oct. 27-v.nov.2l, 


DIARIO. OPIEIAS 
Prometí vender 'a Mirtha  Bástón de Paoli: 


llo, la Tienda, Mercería y Salón, ubicada en | 


“Obligado 1353, Acreedores, Misiones 1488, piso 
6. Ley 26j9/1904. — Montevideo, óctubre"2* de 
1969. — DORA CASAS. 

. 25) $ 2.800.00 20|pub. 21663 Oct. 237. ny. 19. 


. RESCISIONES 

E 10 de setiembre de 2988, ANTONIO 
ALEM BETUR y LILIA N. de PERINI resctn. 
áleron. promesa. compraventa del -almacén y 
bar, Galicia 2151; y el 15 de setiembre de 1989 
Fco. J. Díaz Corbelle y Alem Betur rescin- 
dieron promesa del mismo o erelo.: — Mon. 
teyideo,. setiembre 15 de 188 

25 y. $ 2.800.00 20|pub. ami Oct.17.7.nov 13. 

a 

José Antonto y Alberto T:iópez Míguez, pro- 
metieron vender e ¿UAN FRANCISCO DA. 
"PINO VOMERO, el bar, alcohólicas y restau-. 
tant, que glra en esta ciudad, calle Sar 


miento 2445. Ley 26 de ¿Setiembre de .1904. 
Acreedores en el comer 


25) -$.-2. 800.00 20pub. Sor Oct,17-v.nov.13. 


Interviene: Marcelino Martínez - Ciómez, al 
zólbar 1358. -Prometimos vender a Ramón Ca. 
sal Vilariño y Antonio Buela Siguétro-el Co- 
. mercloubieado en calle Libertad 2601, ley 26 
de q iembre de 1904. Acreedores a la oficina 
MON LORENZO MATO. - 

23) . $ 2.800 .20/pub. 19857 Oct.S-v .0cb.. 32 


£rometimós transferir a Efreen Perl -Costa 

compromiso comercio .de almacén de comesti 

bles . de .Hocquart NO' 1940. - Acreedores: Escri 

banía Decía Cantón,' e de octubre ' s00S. 

'; BELARMINO MORAN, VICTORIA: A! 

Ba de MORAN 
) 


Por intermedio de PARK S.A. * Agractada 
1722, prometimos vender a Krikor Kaprialán y.|| 
Hugo. WM. Pampín el almacén de comestibles 
sito. en Br. Artigas 4061 de: esta cludad.: 

Acreedores al comercio. 
— BALTINA 
BARCENA de SERRA: — MIGUEL BARCE- 
Sa BARON E SERRA. — ALICIA ESMORIS 
e 

25) $ 2 00 3:00 20lpitb. 20435 Oct. 137. -2Ov do 


E ]qX->CCOIRCEOS 


Interviene Centro de Almaceneros Mitnoristas 
Magallanes 1412, prometí vender a Aberastr 
harcía García. el Almacén de enmestibles, site 
*£n “oaquín de Salterain N.o 1252, de esta clu- 

4d. — Acreedores a ofletna (ley 28 de se. 
tiembre de 1904). — Monteviden setiembre 2 
de 1969, — JAIME COUTO DORREGO. 

25) 82. 800. 00 20lo0ub. 19972 Oct. 7-y.noviS. : 


Tey 26 de settembre de 1904. — Prometí ven. 
áúer a SAVERIO DOTI CALDERAZZO la cuo- 
ta parte del 50 o de la herrería de obra que 


| gira bajo el nombre DOTI Y PAINCEIRA, Ca. 
| Uso 3467, acreedores al mismo, 
| 1.0 de agosto de 1960, 


— Monteviden 
— EUGENIO PAINCEI- 
RA PRIETO. e 


- 23) 2.800.090" 201pub. 19698 Dct,3-7.0eh. So. 


E 24 de setiembre de 1956, prometímos ven. || 


áder a PAULINO LORENZO, la carnicería 8l-: 
ta en .Melo 2431. — Acreedores en el comercic 
— Ley:26 de setiembre de 1904. — FERNAN 

DO DOMINGUEZ. _—— 
GUILLERMO DOMINGUEZ MISA. 


25) - $. 800. 00 20lpub. 19644 Oct.3.9. 006. sb. 


Ley 26 de setiembre de 1904. «<= Promet*. 
' vender a LIL SMITE de LEGUISAMO y MA. 
, RIA PIRIZ. de: PINTOS. 
| to, sita en General Piores 5027., -- Monteviden 
= Acreedores” presentarse Escribanía -Riviers 
- Rincón -7117. 


— ELENA BRUSA de AUGUSTO | 
25) . 


$2.800.00- 20tpub. 19681 OctI-v. ot. 3D. 


HAS 


“ey 26911004, Primetimos vender "Rio" 
Bakerdjian Papazlan. el comercio ubicado - er 
Cerro Largo 1692, que gira en el ramo' de Car-. 
nicería, Puesto Modelo.- Acreedofes: Dreséntaz: 
se en el mismo. 
bre de 1969 — BENITO VELOSO SALGADO 
— MARIA BOUZADA PEREZ - - 

23) $ 1.600.090 20tpub. 19588 Oect.2.v.00t.28. 


Interviene Centro de Almaceneros Minoristas 
Magallanes 1412, prometi vender a Walter Hu. 
go Britos, el Almacén de comestib.es; sito -.en 
Hipólito Irigoyen N.o 1898 de esta” ciudad. 
— Acreedores a Oficina (ley 26 de setiembre 
de 1904). — Montevideo, 23 de setiembre de 
1969. — BLANCA ROSA FALERO de 3UER: 


NUEL MIER, 
$2.800. 00 20'0ub 1991 Oct.7-v.nov.3. 


Cedimos log derechos del café, bar y horno. 
-elto en Rivera, 3200...a favor de Herdldo Ba. 
mos y Juan $8. -Piccinint. 

Acresdoreg en el comercio.” ley "26/9/904, 
-- Montevideo: 16 de octubre de 1969. -—— RA- 

MON LORENZO. ELADI FERNANDEZ. - 

25) $ 2.800.00 201pub.: 21432 Oct. 21-v.nov ld. 


RAT E e E 


RO A SA IS 


$2. 800 20/pub. 19743 Oct.6.-v.0ct.32.'..' 


ley 261911904, == || 
'Montevidoo.. settembre 15 de 1969. 


CARMEN MISA... =—'| 


la Farmacta za 


— .Montevídeo, 168 de setiem..'* 


- Octubre 29 de 1962 * 

Prometf vender a RODOLFO ROVIRA OTH.' 
RO, “Cigarrería del Parque” y afines, sita en: 
Bulevar España N.o 2079, — Acreedores al CO. : 
-merclo. — E 26/9/1904, — LEONILDA TERE> 
SA ZACHEO de PEREZ. . 
25) $2.800.00 opa. 22115 Oct.28-7.nov.24, 4 


“municamos que, prometimos. vender a JUAN ? 
' FRANCISCO RAMOS AYALA la tercera parte ; 
indivisa des comercio denominado “Tres Espigas” | 
ubicado en 18 de Jullo 188, de esta cludad, ; 

del ramo de panadería y anexos. — “Acrege 

dores presentarse en el comercio, — Tas + 
¡ cuarembó, setiembre 29 de 1969. — CARLOS - 

AMILCAR CASALAS. — ENA RENEB 

SEMERIA de CASALAS., 

25) $4. 200.00 20|pub.. 22059 Oct.28.v.r nov. 22. 


Ley .26 de setiembre de 1904. .— Com 
techo" 30 de setiembre de 1969,, retroactiva al ' 
24 de los mismos, prometimos “vender a OSs1 
CAR YARZA LEON, la casa. de comercio, de; 
almacén de comestibles y despachos de bebi. ! 
das alcohólicas, que gira en esta ciudad, en” 
la calle Francisco Acuña de Figueroa N.o "2043 * 
al 2049. — Acreedores presentarse en Juan; 
C.- Gómez 1479, escritorio .52, de lunes 8; 
viernes de 16 a_18 horas. — MANUEL YAR=: 
ZA CHENLO. ADORACION LEON de. 


25) $5.600.00 20/pub.. 22045 Oct-28-V.nov.24, * 


4 


¿ADIO FERNANDEZ FENTANES .y RA-| YARZA 


A 
3 


OASIO, Francisco Panzera, 
comunica que el señor JAIME ZIMERMAN ; 
prometió en venta el comercio en la calle 
|Zapicán N.o 2438, ramo - almacén el señor 
Y José Antonio Alvarez. .— Acreedores presen. ¿ 
tarse- al cómercio, ley 26/9/1804. 

25) $2.800.00- 20lpub. 22038 "Oct.d8-v.nov.24, Se 
Be 


Ar eS 


27-Varios - 


cm rr — CIT 

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA —. E 

- OFICINA DE IMPUESTOS DIRECTOS Us 
“> REGISTRO GENERAL DE VEHICULOS 1] 
: AUTOMOTORES El 
OS : Emplazamiento - : 


- En " cumplimiento del decreto N.oo 27 de 20 
de: enero de 1966, se ha presentado £ esto Rts 
gistro el “señor RICARDO NORBERTO LUIS : 
' GIRALDIZ GARABELLI, solicitando se le lle” 
-pida un duplicado del título de propiedad del; 
“vehículo “Tempo”, motor -N.o 15 EV 8333, Man. 
trícula N.o .208.204, empadronado en Montevia,, 
deo, N.o 175.137, por haberse extraviado el, 
original. Se emplaza por el término de 20 días. 

desde la primera publicación de este aviso, 2 + 

todos los que se consideren con derecho a OPOa'¡ 

Derse a la expedición de ese duplicado, para” 

que comparezcan ante este Registro. -— “Carlos * 

Bove, Jefe Aám, de Registro. — -Interven. 
tor "Registro Gral. de Vehículos _Automotores 

Obduho M. Federico, Escribano. — Interventor 


tomotores: Juan” Antonio Bellomo, Director ds : 
Departamento. : 


27m). 


ek 


$4,000.00 10|pub. 21894 . Oct.24-v.nov.B. 

A 

DIRECCION GENEBAL IMPOSITIVA k 

OFICINA DE IMPUESTOS DIRECTOS ' - 

Registro General de Vehiculos AutomotoreS”: 
Emplazamiento . 

En cumplimiento del décreto No 27 de 2; 
de enero de 1966, se ha presentado a esto! 
Registro €el señor ANTONIO HUGOLINO ORe; + 
TIGUERA, solicitando se -le expida un Guplis-; 
cado «del título de propiedad del vebículo Res', 
nault, motor N.o 238637, matricula No 411005,. 
empadronado en Montevideo, N.o. 201347, poz.: 
haberse extraviado el. original. 

Se' emplaza por el término de veinte áñas 
desde la primera puBlicación de este o 
a todos los que se consideren con derecho a 
oponerse a- la expedición de ese: duplicado, 


Carlos A. Bove; Jefe Adm. del Reststro 

. 27) -$4.000. 00 10/pub.,. 21363 Oct.2Mhv. oct. am k 
a] 
a DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA : 

Es OFICINA DE IMPUESTOS DIRECTOS 
[Registro General: de -Vehteulos Automotores * 
Emplazamiento 7 
En cumplimiento del decreto N.c 27 de 25. 
enero de 1966. se hz presentado a este Row 1 
gistro la. señora ESTHER -LILA BADANO' de * 
“NOEL. solicitando se.le expida un duplicado 
del título de propiedad Gel vebfeulo: D. K. Ws; 
1 
1 


tipo. Sedán untor, moto N.o 3821009160, mas 
trícula N.o 505.592,.-empadronado. en Monta. 
video, N.o 178.626, por haberse extraviado el 
original .- 


: desde la primera publicación de este aviso, « ñ 
sodos los. que se consideren con derecho a opo=% 
nerse a la expedición de ese duplicado, Para > 
que comparezcan ante este registro. — Cafe: 
103 A- Bove, “efe Adm 


'. 


UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA ! 
FACULTAD DE ODONTOLOGIA ” 

Por .disposición del señor Decano de la Fas 
cultad, se llama a concurso de méritos y prue- 


A efectos; ley 26 dé setiembre de 1904, co. 


Soriano 1222, d 


"Administrativo Registro Gral. de Venteulos Als, * 


para, que comparezcan.-ante este registro. -—=- : 


.Se emplaza por el término. de veinte áfag ! bo 


del Repistro. 
:$4.000.00 10|pub. 21194 Oct.20-v.oct.3T; - 


- deo, 11: de octubre de 1969, 


y, ante este 


Octubre 29 de 1969 


DIAREO OSESIAS 


ED E E 


Pas para la provisión definitiva de seis cargos 
de: 


Auxiliares de Enfermería (Escalafón 51, Gra 
do 1, Categoría 3, Cargos N.os. 269, 270, 271 y 
272 con 36 horas semanales de labor y uns 
asignación mensual de $ 18.900.00 y cargos 


or y una asignación de $ 15.700.00. 
Podrán aspirar a Jos referidos cargos todos 
dos funcionarios de: la Universidad de la Rg- 


*: pública del mismo Escalafón y Grado (inte- 


. For de dos añios en dicho cargo. > 


Las solicitudes de inscripción se reciben en 
.la Sección Personal de la Facultad de Odonto- 


"logía (Las Heras N.o 1925, de luses a viernes ¡ 


de 9 2H horas, en papel sellado de $ 20.00 1 aos. solicitando oscrituración de oHclo de 


“con una estampilla de Biblioteca de $ 10.00, 


“> acompañadas de Credencia! Cívica, Cédula de 
. Identidad, Jura de la Bandera, Carnet de Salud ; 
¡y Certificado de Enrolamiento. j 


: Se .presentará una relación de méritos por 
triplicado adjuntando documentos que les 
ácrediten, 7 . 

Todos los aspirantes deberán presentar cons" 
tancia del Servicio donde desempeñan tareas, 

. donde se especifique duración en el cargo y el 
grado y éscalafón, a los efectos de cumplir con 
el requisito solicitado. o. . 
-, Las bases se encuentran a disposición -de los 
interesados en la Sección Personal de la Fa- 
Cutad. 


Vencimiento del plazo de inscripción: 11 de | 


hoviímtbre de 1969, a la hora once. — Montevi- 
Sección Per- 
sonal, . , . 
27) (C. 0.) 2ipub. 32423 Oct.28.-v.0ct.29. 

rr 

VIUZG/.DO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
ri EN LO CIVIL DE SEPTIMO TURNO 

_ EDICTO — Por disposición “del 
Letrado de Primera 
Séptimo Turro (Ficha D. 310/68), se hace saber 


que ante este Juzgado se han presentado ER-! 
¡ALFRED 


CILIA AIDA. JOSE O y FRANCISCO 
BENITO BENVENUTTO: CAPPARO y AMALIA 
CAPPARO de BENVENUTTO, solicitando la de- 
claración de ausencia de don Josá Benvenutto 
O -Benbenuto o Benvenuto, padre y. esposo de 
: 30s comparecientes, 
tiembre de 1268, — 
Tio Adjunto 
20D. $ 


Horacio Caillsbet, Actua. 


"5.400.00 GO|Ípub. 4849 Mz.28.y.Ab.29.”. 
e e JL2Lv.Ag.15. 


Oct.27-V.nOV.2L 


PA a 
CIUZGADO LTDO. DE PRIMERA (INSTANCIA 
¿N TO CIVIL DE OCTAVO TURNO 
EDICTO. —-Por disposición del señor Juez 
"Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
¿Octavo Turno. dictada en autos. ROBERTO 
TOLEDO. “Hallazgo”. 
ber al oíblico que el 
el día 11 -de .eetiembre de 1968, a las 
Aproximadamente encontró una carpeta con- 
teniendo valores cuyas cifras estampadas. a3- 
, clenden a la suma de $ 74.918.00 en el mos.- 
¡ trador de la División Contaduría de la Oficle 
na de Impuesto a la Renta y cuyo dueño ig- 
Mora, por lo cual se cita a los interesados Para 
que comparezcan ante este Juzgado, a deducir 
¿Bus derechos, de acuerdo a lo establecido por 
“el artículo 725 “del Código Civil, Y a sus “efec- 
“los se hade esta publicación durante diez 
días. —— Montevideo, 26 de setiembre de 1969 
*- Alberto Martínez Irigoyen, Actuario. - 
> 27) $ 1.800.00 10Ípub. 21767 Oct.23-v.nv.5. 
ercer o 
JUZGADO ETDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE NOVENO TURNO - 
EDICTO. — Por disposición del señor- Juez 
Letrado de Primera Instancia en 
Noveno" Turno, en autos: 
BORADA S, A. 


realizará en este Juzgado, -25 de Mayo 502, 
el día 12 de noviembre próximo, a la hora 


16, a objeto de designar acreedores informantes E 
B los fines dispuestos por el artículo 1767, E 
«del Código de Comercio, previniéndose a los ¡ 


convocados que deben presentarse con los fjusti. 


e hace esta publicación. 
tiembre 8 de 1989, 
Detti, Actuario Adjunto, 

27) $ 1.500.00 10[pub. 21959 Oct.27-v.nov.7, 


li O 
0 ESCRITURACION DE OFICIO 
y Juzgado Letrado de Primera instancia en lo 


F Civ de Decimo Turno 
“r_ EDICTO. 


. Letrado de Primera instancia en 
¡Decimo Turno, 


lo Civil de 
(V-363/969) se hace saber que 
Juzgado se presentó 


«Cuadrados, con frente a la calle Guaná No 2577. 


"causababientes de Luis Humberto Tobar Herre. 
Ta, a cualquier título y a todos los interesados 


en dicho bien, bajo apercibimiento de otorgarse B 


Instencia en lo Civil de; R 


—_ Montevideo, 27 de Se-; 


do Civil de $ 
IMPRESORA AL. f 
( “Moratoria” (ficha B-S0|969). ] 
se convoca a todos los acreedores de Impre. | 
Bora Alborada S. A., para la reunión que se j 


— Por disposición del señor Juez 


RESTITUTA h 
' MARGARITA CASTRO VALLEJO solicitando la y 
escrituración de oficio de la cuota parte que lej 
, corresponde en e: siguiente bien: solar de te- al 
¿Treno, sito en la 188 Sección Judicial de Mon- | 
,¿tevideo, padrón en mayor área N.o 173.005, con! 
¿Una superilcie de 588 metros 1.851 centímetros ] 


¡PA 
N.os 210 y 211 con 30 horas semanales de la- | 


| 


E ETS ER z AA 
de oficio por el sefior Juez la escrituración defl- | 13.209 del 17 de Giciembre de 1983. 


nitliva. Y a los efectos legales se hacen estas: 


1£27--2 


E A. 


tevideo, octubre 18 de 1989, — Hugo P”. Barú, 


publicaciones, “— Montevideo, setlembre 9 del Actuario. 
1 


j - María Emilia  Gleiss, Actuaria Ad- 
unta, 
añ $8 4.500,00 30/pub. 18913 Set.25,v,nov.5. 
=.-.- - A A 
Juzgado Letrado de Primera Instancia €n lo 
: Civil de Decimocuario Turno 
EDICTO -— Por disposición del señor Juez 


| Letrado de Primera Instancia en lo Clvil de 
Tinos o contratados) con une antigledad ma- ¿ Decimocuarto “Turno, doctor Juan José Silva 


+ 
i 
t 


E 


! 


A 
, 


ñ 
5 


y 


| 


(F 196/69), se hace s 
señor Roberto Toledo, | 
15.30 ¿ 


! 


l 


y 


E 


A: bajo apercibimtento de designársele Defensor f 


fi 
Ñ 
B 


q 


¿ 


¡ MARTINEZ, TELMO WILFIDO. 


3 Roland, Actuario, 


Ficativos .de sus créditos. — Y a sus efectos ¡ Patria Potestad” 


— Montevideo, Se. | 
— César Lanata Sangui- b 


gan ley N.o 13.209, del 17 de diciembre de 
g — Fugo F. 


Delgado, dictada en los autos caratulados: “SE- 
BASTIAN B. DA FONSECA. Escrituración de 


saber al público que ante este Juzgado Se pre- 
sentó don Sebastián Bernardino Da  Fonstca' 


un solar de terreno y sus mejoras, empadrona_¡ 
do con el N.o 98.160, situado en la 22.4 Sección + 
Judicial del Departamento de Montevideo, com. ; 
puesto de 274 metros cuadrados 88 decímetros , 
cuadrados con 8 metros de frente al Este a la 
calle Juan Rosas, entre Tomás García de Zú- 


¿ Biga y Bruno Méndez, que le fuera prometido 


en venta por el Banco Mercantil del Río de la 
Plata, en representación de don Florencio Ro_ 
dríguez, . Ñ 

En consecuencia y de acuerdo con la ley nú. 
mero 8.733 de 17 de Junio de 1931, se clta y em- 


plaza ea don Morencio Rodríguez Blanco y a su 
; esposa Juana Carrasco y a los señores Romeli_ 


«na, Feliciano, Tomasa, Santiago, Mercedes, 
Florencio, Guillermo, Juana, Eugenio y Carlos 


j Rodríguez Carrasco; - Carlos y Juana Rodríguez i JUAN 
¡ Panizza, Luisa Mercedes 


Schiele; 


Guillermo | le ia Patria Potestad”. 


27) Ley N.o 13,209 20|pub. 32329 Oct.23-v.dic.3. 
A A 


JUZGADO LETRADO DEM MENORES DE 
SEGUNDO TURNO 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Menores de Segundo Turno, doctor 
Raúl Nelson Oliveri, se cita, llama y emplaza * 


¿2 don- Jorge Fernando Fernández y a doña 


Olga Teresa González, para que Compareze 
can e estar a derecho en los autos caratulados 
FERNANDEZ JULIO CESAR PIMIENTA 


| Oficio”, (F. A. N.o 1.017, Año 1969), se hace MARIA LAURA contra FERNANDEZ, JORGE 


FERNANDO, —GONZAL A TERESA, 
“Pérdida de la Patria Potestad” (Ficha B. nú= 
mero 2494), dentro del plazo de noventa días 
dajo apercibimiento de 'nombrársele defensor 
de oficio. — Este edicto se ampara en le 
areceptuedo por /a ley N.o 13.209, del 17 de 
Jiclembre de 1963, -. Montevideo, 24 de Se. 
tiembre de 1969. — Hugo PF. Barú, Actuario. 

27) (Ley 13.209) 30/pub. 32146 Oct.3-v.nov.13, Ñ 
a 

JUZGADO LETRADO DE MENORES 

o DE SEGUNDO TURNO 

EDIOTO. — Por disposición del sefior Juez 
sltrado de Menores de Segundo Turno, ác3+ 
tor Raúl Nelson Oliveri, se cita, llams Y 
¿mpleza a JUAN PEDRO GARCIA y e ANAIB * 
Z3ONZALEZ, para que comparezcan a estar Y 
isrecho en los áutos caratulados:  *“Peretra 
uule Alfredo y Escoto Gerona contra GAROTA 
PEDRO y GONZALEZ_ANAIR, Pérdida 
(Ficha B N.o 1.812), 


Federico y María Esther Rodríguez Schiele y a] tentro del plazo de noventa días. bajo apere. 


Venancio Rodríguez y a Sus sucesores a cual- 


¡ quier título, para que comparezcan a otorgar 


la escritura de compraventa del inmueble re_ 
lacionado, dentro del término de noventa días, 


señor Juez" Pajo apercibimiento de otorgarla el señor Juez 


de oficio. — Montevideo, 5 de junio de 1969, — 
afael Charlo Olivera, Actuario Adjunto. 
27) $ 7.500.00' 30/pub. 17473 Set.15.v.nov.7. 


CI ORI ICI A nte AMES e MIE 


JUZGADO LDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE DECIMOQUINTO TURNO | 


EMPLAZAMIENTO * 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil del 
Decimoquinto 'Turno, en autos: MANUELA 
BONORA de SILVA "o MANUELA BONORA, 
ALBERTO MANUEL SILVA y ALBERTO MA. | 
XIMILIANO SILVA — (SI313/968), se intima a' 


Elizabeth Silva Marenales, a que se presente [ 
ante este Juzgado a manifestar si acepta O 
repudia la herencia dentro del plazo de no- 
venta días bajo apercibimiento de tenérsele 
por repudiada la misma. -— Montevideo, 0C. k 
tubre 3 de 1969, — José Tomás Pereira, Aca | 
túario. - : 

27)  $3.600.00 30lpub. 21538 Oct.24-v.die.4. 
A 


LETRADO DE MENORES DE 


JUZGADO 
: PRIMER. TURNO 
EDICTO. — Por disposición de la señorita | 


Juez Letrado de Menores de Primer Turno, | 
doctora Sara Broqua, dictada en los autos CA» y 
ratulados: “SIMOIS, NIBYA NOEMI contra | 
“Pérdida pa y 
tria potestad”, (O 743). se cita, llama y em- 
plaza a don Telmo Wilfido Martínez, paral 


. 


parezca, a estar a derecho en dicho Juicio, 


de Oficio. (Publicación gratuita. ley del 17 
de diciembre de 1963, N.o 13.209), — Montevi. 
deo, octubre 13 de 1969. — Escribano Ernesto 


.27)-Ley 13.209 10[pub. 32376 Oct.23-v.nv.5, 
O O O IS. 
JUZGADO LETRADO DE MENORES DE 

SEGUNDO TURNO q 

EDICTO, — Por disposición del señor Juez Í 
Letrado de Mencres de Segundo Turno, doctor y 
ftaúl Nelson Olivert_ se cita. lama y emplaza 4 
a dofía MARIA ELEÑA-DAVILA, para que com- | 


contra DAVILA TA : 

(Ficha B N.o 2.432). den- | 

tro áel plazo de noventa dfas, bajo apercibi. ; 

miento de nombrársele defensor de oftcio. 
Este edicto se ampara en lo preceptuado pal 

1963. —. Montevideo, 10 de setiembre de 1969. 

Barú. Actuario. . 

27) (Ley 13.209) 30|pub. 32157 Oct.3..v.nov.13 


PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD 


Juzgado Letrado de Menores de Segundo Turno 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Menores de Segundo Turno, doctor 
Raúl Nelson Oliverl, se cita, Mama y emplaza 
Aa don ISABELINO ARENA y a doña AVIDELÍA 
RENEE DEYERA para que comparezcan a estar 
a derecho en los autos caratulados: “Garat Pa: 


a 


y blo, Stamatakis Esmeralda contra Arena Isabell- 
o En consecuencia, se cita, llama y emplaza por f 
el término de noventa días a los Herederns tj 


Do. Devera Evidelia Renée”. Pérdida de la 
Patria Potestad, (Ficha B NO 2.535), dentro del 
blazo de noventa días, bajo apercibimiento de 
nombrársese Defensor de Oficio.. Este edicto se 
ampara en lo preceptuado por la ley número 


+ 


kg clonados, bajo apercibimiento 


g que dentro del término de treinta días com. |] S“le defensor de oficio, 


i sentarlos, 


slvimiento de nmombrársele defensor de uflo 
Ao, 
£sts edicto se ampara en lo preceptuado 
Sur ía tey N.o 13.209 del 17 de diciembre do 
? «— Montevideo, agosto 14 de 1969, «<=» 
Euge FP. Barú. Actuario. : 

3h Ley 13 209 30Olpub. 31982 Set.18.y.oct.2B. * 
A O ] 

JUZGADO LETRADO: DE MENORES 
DE SEGUNDO TURNO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Menores, de Segundo Tu: 10, dot» 
tor Raúl Nelson Olivert, se cita, llama y ema 
plaza a' don JOSE DOMINGO Al ¡A 
a dofía ALEJANDRINA UMPIERREZ, para 
que comparezcan a .estar a derecho en ¿08 
autos caratulados: “Doldan Moisés Roma y 
Abelleira Rosa Lila contra" Almeida José Do 
mingo y Umpiérrez -Alejandrina”. “Pérdida 
do la Patria Potestad”, (ficha B N.o 2470, 
dentro del plazo de treínta días, bajo apercio 
bimiento de nombrársele Defensor de Oficio. 
-— Montevideo. octubre 16 de 1989, -«- Hugo 
F. Barú, Actuario. 


27). $1.200.00 10[pub. 21944 Oct.27.v.nov.T. 


4 JUZGADO LTDCO. DE PRIMERA INSTANCIA 


DE PANDO 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 


[ Letrado de Primera Instancia de Pando. en 


autos: UMBERTO RUBEN LIGUORI y BLANS= 
CA GUILLERMA AURRECOCHEA, “Pérálóa 
de Patria Potestad” (Ficha 224 V|969), se cita, 
llama y emplaza a Ana Cuchman para que 
comparezca, dentro del plazo de noventm 
dfas, a estar a derecho en los autos Mena 
de designáre 
— Pando, octubre 3 
de 1969, — Celina F. Ge Macelra, Actuaria 
Adjunta : 


27) $ 3.600.00 3Qlpub 21049 Oct.17-v.nov.27, 


A | 
q JUZGADO LDO. DI PRIMERA INSTANCIA 


DE COLONIA : 


EDICTO. -— Por disposición del señor Jueé 


y Létrado de Primera Instancia de Colonia, álc. 
MANUEL 


tada en autos OTERO BOUZADA, ¡La 
“Escrituración Judicial” (F. C. No 463|969), 
se cita, llama y emplaza por el término de * 


noventa días a doña Baldomera Newton ús 
¡Criado Pérez, Marta Angélica Caballero y DoO= 


lores Reyes, a sus causahablentes y a todos 
10s que se consideren con derechos a repre» 
en sus calidades de prometlentes 
vendedores áe un solar de terreno ubicado en 


iz lra. Sección “udicial de este Dpto.. padrón 
fen mayor área con el N.o 3.657, padrón at. 


tual N.o 5.620, conforme a promesa inscripta 
en el Reglstro respectivo con el N.o 329 al 


l follo 64 del L.o 107 el 12 de agosto de 19593 
fa fin de que otorguen la respectiva escritura 
de traslación de dominio, bajo apercibimiento 
flegal (Art. 31, de la ley N.o 8.733). — Co= 
A lonia, 10 de octubre de 1969, —— Hugo Nelson 


Odriozola, Actuario. 
27) $ 7.200.00 30!pub. 21607 Oct.22..v.dic.2. 
a a a) 


INFRACCION ADUANERA 
Juzgado Letrado de Primera instancia de 
Primer Turno de Rivera 
EDICTO. -—— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Primer Turno 
de Rivera, dictada en autos: “Pisco, 
Wáshington Dos Santos y otros contra ORIO- 
VALDO GOMEZ”, Jnfracción Aduanera. (Lt 
bro 48.. Follo 315), se cita, llama y emplaza a 
Oriovaldo Gómez, para que comparezca a estar 
8 derecho en estos autos dentro del término 
de noventa días, bajo apercibimiento de de- 


R 


xP 
¿E 


- dr) 


[ 14280 TN. 


con quien se 
mayo 


signársele Defensor de Oficio, 
seguirán los procedimientos -— Rivera, 
36 de 1968, — Amelida da Rosa, Actuarla, 
-27) (R, 30/1158) 30O¡pub. 32082 Set.29.y.n0V.7. 
A o a 


POSESION NOTORIA Y PETICION DE 
j HERENCIA 


, Yuzgado Letrado de Primera Instancia de 


"Treinta y res 


r 
EDICTO. -— Por disposición del señor Juez | 


Letrado de Primera instancia de este .Departe 


mento, dictada en autos “Carnales Angela, io: | 


nisio y Constancio contra SUCESION AMBRO- 
Sla CARNALES, Posesión Notoria y 


llama y emplaza a los sucesores de Ambrosia 
Carnales, a deducir sus derechos dentro del tér- 
mino dáe noventa días, — "renta y 'Pres, 30 de 
mayo de 1969, — Doctora María Inés Muniz 
Liano, Actuaria Adjunta. 
2n $ 2,250 30¡pub. 
AAA O NANI 


Ñ CESION 


Leo y Héctor Luis Baccino Marenco, promi Al 
“SUPER SERVICE LTDA.” 


tentes ceslonarios de 
con Estación de Servicio-en Avenida Italia 4797 


cedieron sus derechos a Héctor Antonio Chagr | 
Alejandro y Hienjamin Fernández,Villaverde por ki 


instrumento inscripto en Registro Público y Ge: 
neral de Comercio el 5 de setiembre de 196£ 
con el número 516, folto 2.056, libro 1 de con- 
promisos. Posesión: 25 de julio de 1969. Acree 
dores: Escribanía Blanca. Amelia Pose de Diaz, 
de 15 a 16 horas, Cerrito 537, Escritorio 30. 
27) $ 5.600 20/pub. 19836 Oct.6.-v.oct.31.- 

A e o 5 no ran. 


COOPERATIVA DE PRODUCCION Y CONSUMO É 


DE GANADERÍA Y AGRICULTURA 
" ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
: Segunda convocatoria 


El Consejo Directivo de la Cooperativa 
Producción. y . Consumo de Ganadería y Apri- 
cultura, convoca a 
la asamblea.general ordinaria 
el local de la Avda. Uruguay 
rida y Andes. . 


a realizarse en 


1—Apertura de 


e 
_ JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 


EN LO CIVIL DE PRIMER TURNO 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Primer Turno, se hace saber que se solicitó 
la rectificación de la partida de nacimiento 


de GRACIELA BEATRIZ ROTELA GONZALEZ, ' 


(V. 314/1969), pues donde figura el padre como; 
“Atanasio Rotella”, debe decir: *Atanacio 
Rotela””. : 

Está auxiliado de pobreza. -—— Montevideo, 
octubre 1.0 de_1969. — Blanca Pereda de Ruíz, 


Actuaría Adjunta. . . 
(R.20/4/55) 15|pub. 32414 Oct.29_v.nov.l8. 


JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE SEGUNDO TURNO 


EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri. : 


merá Instancia en lo Civil de Segundo Turno, 
dispuso 1á apertura de la sucestón de FER. 
NANDO RODRIGUEZ OROZCO, (fícha E-1792| 
969), citándose a herederos. acreedores y de. 
más interesados, para que comparezcan dentro 


. de“treinta días, a deducir en forma sus de. 


Techos. — Montevideo, 22 de octubre de 1969, 
— Luis E. Fontana, Actuario, . 
1) $900.00 10'pub. 22208 Oct.29-v.nov.11. 


EDICTO. -- Por disposición del señor Juez Le- 
trado de Primera Instancia en lo Civil de Segun- 
do Turno, se hace saber la apertura de la su. 
cesión de MARIO JOSE RAIMONDI o. RAl- 
MONDO CASTELLO (L.o 13, Fo 363), citándose 
herederos, acreedores y demás interesados pa- 
a los herederos, acreedores y demás interesados, 
Para que comparezcan dentro de treinta días, 
a deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado. — Montevideo, 1.0 de setiembre de 
1969. —. Luis E, Fontana, Actuario. 

: 1) $1.200.00 10/pub. 22206 Oct.29-y.nov.11. 


nl 


Petición H 
de Herencia”. (Ficha 239 cjafio 1969), se cita, ¡] 


16816 Set.29.-v.nov.7. | 


los señores asociados Para j 
815, entre Flo- f 


e, 


' En esta oportunidad la asamblea “sestonará 


al acto. o Í 
a La, asamblea considerará el siguiente orden ¿ 
el día: 
3.0) Consideración de la memoria, balance 
anual, informe de la comisión fiscal e in- 
forme «de la Inspección General de a e! 


y 


2.0) Designación de dos asambicistas para 1lr- 
mar el acta. — Montevideo, octubre 24 de 
1969. — Julio R. Andreoli, Presidente. — Jo- 
sé García Olivera. Secretario. 

27) $ 3.600.00 5lpub. 21986 Oct.27-v.0ct.3l. 


E neon 


AL PUBLICO Y ÁL COMERCIO 


HECTOR RUBEN DEUS VARELA, cedió de. 
rechos en promesa sobre comercio bar y be. 
bidas alcohólicas, gira calle Aparicio Saravia 
esquina cosé Enrique Rodó, cludad de Cane. 
lones, propletarios ,anteriores “Alfredo Ferraro 


y Juan Peáro Aguilar, Ceslonario: Ricardo 
Martínez. Acreedores .en el .mismo, Ley 20 
de setiembre de 1904 


j 2. $2. 800.00 20Ipub. 21245 Oct.20-v.nov.14. 
z A o o o 5 5 Ca 
COOPERATIVA DE CONSUMOS DEL 
eN TRANSPORTE 


a. ASAMBLEA REPRESENTATIVA 


¡ o. + 

En cumplimiento de -do dispuesto por los | 
estatutos sociales, se convoca” a los miembros 
de la asamblea representativa de la Cooperati» ¡ 
va de Consumos del Transporte, para la reu. - 
nión extraordinaria a realizarse en su local 
social de la Avenida Uruguay N.o 2055, el 
día martes 4 de noviembre de 1969 a la 
Y hora' 18.30, para considerar el siguiente Or 
f den del día: 


1. De acuerdo con el artículo 76 de los 
estatutos, el Consejo Directivo, "solicita auto» 
 rización, expresa de la asamblea representatl. 
K va, para proceder a la venta de bienes inmue-. 
Á bles, que en la actualidad no están afectados 
a servicios de la Institución; 2. Designación 
de sels asambeístas para firmar el acta. 

Los miembros de la asamblea representa. 
tiva, deberán acreditar su identidad, con la 
presentación del documento respectivo. í 

Para poder constituírse la «asamblea re. 
presentativa, deberá contar con la presencia 
del cincuenta por ciento de sus integrantes. 

El acto será controlado por' TIepresentantes 
de la Corte Electoral. — Alfonso E. Pérez; 
¡| Presidente. — Alciblades Pintos, 

27) $1.920 pub. 22086 Oct.2 


AN 


e 


ñ 


8-v «300; 


JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 

EN LO CIVIL DE TERCER TURNO : 
1 EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
: Letrado de Primera Instancia en lo Civil. de 
¡ Terecer Turno, se hace saber la aportura de 
la sucesión de MARIA O MARIA FLORA 
FRANCISCA REMISEIRO de TIO, (ficha 
402/1969), .citándose a los herederos, acreedos 
res y demás interesados, parg que comparez= 
can dentro de treinta días, a deducir en for- 
ma sus derechos ante esto Juzgado. — Mon. 
. tevideo, 24 de octubre de 1969, 
j Llugain, Actuario. 


Í. 


* JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CiVIL Dg CUARIO TURNO 


EDICTO. —-“El señor Juez Letrado de 

Primera Instancia en lo Civil de Cuarto Turno, 

b hace saber la apertura de la sucesión de JOSE 
j 


1) $1.200.00 10/pub,.- 22238 Oct.29-v,nov.11. 


'ANTONIO CETRANGOLO o JOSE ANTONIO 
CETRANGOLO BARTOLOMEO, (324169), citán- 
dose a herederos, acreedores y demás interesa- 
. dos para que comparezcan dentro de treinta 
:; días a deducir en forma sus derechos, — Mon- 
; tevideo, 21 de octubre de 1969. — Gloría Pe- 
: reda de Campalans, Actuaria. —- o 
1 1) $ 900.00 10|pub. 21864 Oct.29.v.nov.11. 
A 
rorenvo LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
| EN LO CIVIL DE SEPTIMO TURNO 


EDICTO. — Por disposición del «señor Juez 
Letrado de Primera Instancia -en lo Civil. de 
Séptimo Turno, se hace saber la apertura de 
la sucesión de ALFREDO SAVI, — (ficha Al 
706;69), citándose a los herederos, acreedores. 
y demás interesados, para que comparezcan 
dentro del término de treinta días a dedu- 
clr en forma sus derechostante este Juzgado. 
¿ — Montevideo, 23 de octubre de 1969: —= How. 
¡regio .Caillabet, Actuario Adjgnto. 

1) $900.00 10lpub. 22241 Oct.20-v.nov.12.” 


-_Furenne. Pulg, Encargada Dirección de Sepa 
Secretario. y " 


— Alfredo L. i 


ms 


Octubre 29 de 1969 |] 
PEER e taz 


(Competitivo 
Nacional) E 


MINISTERIO DE HACIENDA 
: COMPETITIVO NACIONAL. ol 
Testimonio: MEYSI S. A. Carpeta N.o 863 - 
1969'anexo 80. — Solicita rebaja del recargo dal, 
g0 ojo al 10, para la importación de: “Ferros¡ 
silicio”. Ñ s : 

En cump.imiento de lo dispuesto por ol des 
creto del 25 de octubre de 1960, se expide el 
presente en Montevideo, para su publicación em 
el “Diario Oficial” a-los 24 días del mes de 
octubre de 1969, — Por el Ministro: Yolanda 
Turenne Puig, Encargada Dirección de Secas 
clones. : 

27) (C. C.) 2[pub. 32417 Oct.28.-v.0ct.29. 


MINISTERIO DE HACIENDA 

- COMPETITIVO NACIONAL . 

_ Testimonio: RADIAN S. A. Carpeta NO 865 
j¡969Nanexzo 81. — Solicita inclusión con res 
cargo mínimo, para la importación de “Tubos 
de PVC compuesto, retráctiles al calir, de las! 
siguientes medidas (aplanados): 23,5 milimes! 
tros aproximados 40 milimetros aproximados y 
53 milímetros aproximados. ! 
En cump.imiento de lo dispuesto por el des. 
creto del 25 de octubre de 1960, se expide elf 
presente en Montevideo. para su publicación en” 
el “Diario Oficial” a los 24 días del mes de' 
octubre de 1969, -—— Por-el Ministro: Yolanda; 
Turenne Pulg, Encargada Dirección de Segs 


clones, 
27)" (0. C.) 2.pub. 32426 Oct.28.-v.oct.29. «y 


2 A 


MINISTERIO DE EACIENDA 7 
COMPETITIVO NACIONAL l 
Testimonio: BAZAR AVENIDA S. A. Cam 
peta NO 865|1969Janexo. 83. — Solicita: a) Quel, 
los planos coches y vehfculos para entretenti] 
miento de los niños se importen por el subsj 
rubro 39.075. b) Mantener los preclos CIF), 
(promedio) de los subrubros 39.075, 39.078 Ya 
39.081, - . : ) 
En cumplimiento de lo dispuesto por e: des, 
creto del 25 de octubre de 1960, se expide el. 
pfesente en Montevideo para su publicación em 
el “Diario Oficial” a los 24 días del mes da- 
octubre de 1969, — Por € Ministro: Yolanda- 


clones. Ñ : 
27 (C. 0.) 2|pub. 32425 Oct.28.-v.0ct.29. 


ER Ar 


AM 


, JUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA 
h EN. LO CIVIL DE OCTAVO TURNO 4 


A 
A 
4 EDICTO. — El señor Juez Letrado de Prim; 
merá - Instancia en lo Civil de Octavo Turnos; 
hace saber la apertura de la sucesión de Ela 
SA ALAGIA de SANTERINI, (P 732),  Cle. 
tándose a herederos, acreedores y demás 1a« 
¡ teresados, para que comparezcan dentro da 
; treinta días a deducir en forma sus derechoas 
j — Montevideo, 16 de octubre de 1969, —— Aju¡ 
. berto Martínez Irigoyen, Actuario. ó 


1) $900.00 10pub. 22231 Oct.29.v.nov.11.% 


, EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil di 
: Octavo Turno, dictada en autos: > “Melogna 
Margarita. Brunilda contra TOMAS SEVERZN 
ESQUIVEL. Divorcio”, (s|v. Ficha E 70/69), 6 
cita, llama y emplaza al “señor Tomás Sex 
verino Bsquivel, para que Comparezca antef 
este Juzgado, dentro de noventa días, en J09; 
mencionados autos, 
designársele defensor de ofíclo, 
deo, 5 de setiembre de 1969, — Alberto Mars; 
tinez Irigoyen. Actuario. - - Ns 
Y) $ 3.600,00 30|pub. 21877 Oct.29_v.dic.10. 


o mr e AA 


— Montevis; 


Ñ 
! 
¿ 
4 
JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIAR 
'¡ EN LO CIVIL DE NOVENO TURNO E 
EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri 
j mera Instancia en lo Civil de Noveno Turno 
+ hace saber la apertura de la sucesión de ZULw 
rf MA BAIPAZ o BAISPAIS O BAISPAZ de PEu; 
lREZ/ citándose a herederos, acreedores y d0e. 
y más interesados, para que comparezcan dens 
. tro de treinta días, a deducir en forma 
“derechos. — Montevideo, 30 de setiembre d 
1969, — César Lanata Sanguinetti, Actuarid; 
Adjunto. » 
1) $900.00 10jpub. 22209 Oct.29-v.nov.ll. : 


s 

| EDICFO: — El señor Juez Letrado de Prid: 
j mera Instancia en lo Civil de Noveno Turno 
hace saber la apertura de la sucesión de HAYat 
DEE MILLAN RAMILO . de RODRIGUEZS 


¡1 : 


bajo apercibimiento dex. 


á 


< 


“ Tos, Acreedores y demás 


*. Gose, 
- interesados para que comparezcan dentro de 


y Octubre 29 de 1969 hn 


or . 


ao AA 


a herederos, acreedores 


citándose demés ; 
interesados, para que Combparezcan dentro de 
treinta días 4 deducir,en forma sus derechos. ; 


-—— Montevideo, 26 de setiembre de 1969. — 5 
César Lanata Sanguinetti, Actuario Adjunto. ll 

1) $900.00 l0|pub. 22211 Oct.29-y.nov.1l. [ 
q __E _—_—_ —_—— _— _— _—— ______ A E 
JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA | 
EN LO CIVIL DE DECIMOPRIMER TURNO . 

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Pri-; 
mera Instancia en lo Civil de Decimoprimer 
*Turno, dispuso la apertura de la Sucesión de 
ORFILIA HERNANDEZ de JARDIM o JAR- 
DIN, (ficha E-1307/69), citándose a herede- 
Interesados, para que [ 
comparezcan dentro de treinta días a deducir 
en forma sus derechos, — Montevideo, 22 
de octubre de 1969. — Luis E. Fontana, Ac- 


tuario. 
dy $900.00 10/pub. 22205 Oct. 29.y nov. 11.- 


i 


— Por disposición del sefior Juez 
Instancia en lo Civil de 
Decimoprimer Turno, se hace saber la aper= 
tura de la sucésión de JUAN RODRIGUEZ 
ESPINOSA, (ficha E-1525/969).  cltándose % 
herederos, acreedores y demás interesados, pa- 
Ta que comparezcan dentro de treinta días 
a deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado. — Montevideo, 20 de agosto de 
1969. — Luis E. Fontana, Actuario. 
1) $900.00 10/pub. 22207 -Oct.29..v.nov.11. 


EDICTO. 
Letrado de Primera 


JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCI 
EN LO CIVIL DE DECIMOSEXTO TURNO 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimosexto Turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de MARIA ESTHER CRO- 
SA de D'OTTONE, (A/'817/69),  cltándose a 
los herederos, acreedores y demás interesados, 
para que comparezcah dentro del término 
de treinta .días a deducir en forma sus de. ' 
rechos ante este Juzgado. — Montevideo, 23 
de octubre de 1969, — Horacio Caillabet, Ac 
tuarilo Adjunto.  ' : 
1) $900.00 JO|pub. 22240 Oct.29-v.nov.11. 


0 ELE SEAS AUR AITANA AD 


PP 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Detrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimosexto Turno, se hace saber la Aper- 
tura de la sucesión de MARIA TAMBURINO 
o TAMBURINI o TAMBORINO de. ZARATE, 
(ficha A/[829|69), citándose a Jos herederos, 
acreedores y demás interesados, para que 
comparezcan dentro del término de treinta 
días a deducir en forma. sus derechos ante €8. 


te Juzgado. —" Montevideo, 23 de octubre 
de, 1969, — Horacio Caillabet, Actuario Ad=- 
junto. 


1) $1.200.00 10|pub. 22239 Oct.29-v.nov.11, 
A 


JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 


_ "EN LO CIVIL DE DECIMOCTAVO TURNO 


EDICTO. — IA señor Juez Letrado de Pri 
mera Instancia en lo Civil de Decimoctavo 
“Turno, hace saber la apertura de la sucesión 
de CARLOS ALBERTO BONET o BONET 
BOTANA, (A 311/69), citándose a herederos, 
acreedores y demás interesados, para que 
comparezcan dentro' de treinta días, a deducir 
en forma aus derechos. -—— Montevideo, 15 de 
octubre de 1969. — César «Lanata Sanguinetti, 
'Actuario Adjunto. . 

1) $900.00 10|pub. 22210 Oct.29-v,nov.11. 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
D:cimoctavo Turno, se hace saber la apertu- 
Ta de la sucesión de MARIA ELENA 
GIANSANTTI de NOVAS, citándose ' a los 
herederos, acreedores y demás interesados, 
para que Comiparezcan dentro de treinta días, 
a deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado. — Montevideo, 12 de abril de 1966. 
= Clementina D, Colombo, Actuaria Adjun= 


ta. - , 
1) $900.00 l0jpub. 22198 Oct.29-v.nov.1l. 
e 

-— 


JUZGADO LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
"DE ROCHA - 


rg PEORES: 


, 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Tetrado de Primera Instancia de Rocha, se 
hace saber la apertura de la _sucesión de 
WENCESLAO SEGOVIA o WENCESLAO SE- 
GOVIA CARDOZO, citándose, a los herederos, 
acreedores y demás interesados para qué coma 
parazcan dentro de treinta días a deducir en ; 
forma sus derechos ante este Juzgado. 
Rocha, octubre 13 de 1969, — “osé R. Luna 
Pradsre, Actuario Adjunto. 

1) $200.00 10|pub. 22149 


A 


N 
Á 


Oct.29-v.nov.11. 


' EDICTO. — Por disposición del señor Juez ! 
_ Letrado de Primera Instancia de Rocha, se j M 
“hace saber la apertura de la sucesión de 


citán- | 


MANUELA LARROSA de ACEVEDO, 
acreedores y demás 


a los herederos, 


treinta días a deducir en forma sus derechos 


ante este Juzgado. — Rocha, setiembre 18 

de 1969, — José R,- Luna Pradere, Actuario 

Adjunto. Ml Í 
1) $900.00 l0Jpub. 22150 Oct.29.v.nov.11, 


if forma sus 


DIARIO OFISIAE. 


A A AA A A A A AAA ib o 1423 —C 
“EDICTO. — Per disposición del señor Juez ¡y a los herederos, acreedores y demás intere. 


Letrado de Primera Instancia de Rocha, 88: 
hace saber la apertura de la sucesión de 
MARIA MERCEDES DAVILA de OSANO,  ci- 
tándose, a ¿os herederos, acreedores y demás ' 
interesados para que comparezcan . dentro de j 
treinta días a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado — Rocha, setiembre 25 de ! 
1969. — José R. Luna Pradere, Actuario Ad- : 


junto. 
1) $900.00 l0]pub. 22151 Oct.29..v.nov.11. 


sados, para que comparezcan dentro de tr 

ta días a deducir en forma sus derechos. ante 

este Juzgado — San José, noviembre 25 de 

19588 — Isabel C, Pedret, Actuaria Adjunta. 
1) $900.00 J0[pub, 22171 Oct.29.v.nov.11, 


EDICTO. — Por dispostción del señor Juez 
Letrado: de Primera Instancia de ese Depare, 
; tamento, se hace saber la .apertura de la Su= 
ñ cesión de MARIA ESTER SIENRA de lAs 
z REJERA, a eitándose a los herederos, acretw 
: , dores y demás interesados, para que comz= 
Letrado yde primera Instañela de Rocha, $8 . parezcan dentro de treinta aji a deducir en 

ace saber Ñ apertura de. la sucesión de : forma sus derechos ante este Juzgado — San 
J TA O JULIO PITA INCHAUSTI, | José, octubre 1.0 de 1969. — Isabel O. Pedret, 
citándoss, a dos herederos, acreedores y de- : Actuaria Adjunta : * 
más interesados para que comparezcan úen- : 
tro de treinta días a deduffr pe forma .sus 1) $900.00 10|pub. 22170 Oct.20-v.nov.12. 
derechos ante este vuzgado — Rocha, octubre . 
10 de 1969. — José R. Luna Pradere, Actuario 


Adjunto. 
1) $900.00 1O|pub. 22152 Oct.29.v.nov.11, 


EDICTO. -—- Por disposición del señor Juez 


y 
EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de ese Depar. 
tamento, se hace saber la apertura de la sus. 
cesión de MARIA CRISTINA FERNANDEZ 
MARTINEZ de GONZALEZ. citándosae A 
log herederos, acreedores y demás interesados, 
para que comparezcan dentro de treinta días 


me a] a deducir en forma sus derechos an.e este 
MARIA DEBAT Oo DEBAT IRAZUSTA, citán-1 Juzgado. — San José, setiembre 8 de 1969. 


dose, a los herederos, acreedores y demás in- 
do , Y Isabel C. Pedret, Actuaria Adjunta. Ñ 
teresados para que compargzcan dentro i 1), $900.00 10Ípub. 22169 Oct.29.v.nov.ll. | 
! 
4 


RES 


DETAL 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Rocha, 80 
hace saber la apertura de la sucesión de 


treinta días a deducir en forma sus derechos 

ante este Juzgado. — Rocha, octubre 20 de > 
Junto — José R, Luna Hjadere, Actuario Ad. 
ul 


nto. 
1) $900.00 10|pub. 22153 Oct.29-v.nov,11 


EDICTO. -— Por disposición del señor Jued 
Letrado de Primera Instancia de ese Depars 
tamento, Se: hace saber la apertura de la Sa 
cesión de PEDRO RAMON oO PEDRO RA» 
MON ADRIAN GALAIN ERRECART, citán. 
dose a los herederos, acreedores y demás lle 
teresados, para que comparezcan dentro de 
ARISTIDES MARCOS FERNANDEZ O FER- | treinta días a deducir. en forma sus derechos 
NANDEZ BALAO, citándose,.a los herederos, í ante este Juzgado. — San José, octubre 3 
acreedores y demás interesados para que com. l de 1969. — Isabel C. Pedret, Actuaria Adjun., 


parezcan dentro de treinta días a deducir.en j ta. ¡ 

derechos ante este Juzgado. . 1) $900.00 10|pub. 22168 Oct.29-vnov.l1, ¿ 
a 

4 


Rocha, octubre 20 de 1969, — José R. 
Pradere, Actuario Adjunto. Í. gnicTo. — Por disposición del señor Juez 
1) $edo.00 lOfpub. 22154 Oct.29-v.nov.1l,  f Letrado de Primera Instancia de ese Departa 
A tamento, Se hace saber la apertura de la Su= 
"EDICTO. — Por disposición del señor Juez | cesión de JULIA ALFONSO de RODRIGUEZ 
Letrado de Primera Instancia de Rocha, se o JULIA O JULIANA PETRONA ALFONSO 
hacé saber la apertura de la sucesión de | BAGNASCO de RODRIGUEZ, citándose a los 
ITALA AMNERIS MOGNI de POUS, citándose | herederos, acreedores y demós interesados, 
a los herederos, acreedores y.- demás interesa= | para que comparezcan dentro de treinta días 
dos para que comparezcan dentro de treinta fa deducir en forma sus derschos ante este 
días, 2 deducir en forma Sus derechos ante | Juzgado — San José, agosto 15 de 1969. 
este” Juzgado. — Rocha, octubre 10 de 1969. | Isabel C. Pedret, Actuaria Adjunta. Y 
E o0sé, R. Luna Pradere, Actuario Adjunto. [ 1) $900.00 10lpub. 22167 Oct.29V.D0v.1l, 4 


1) $900.00 1O|pub. 22155 Oct.29-v.nov.11.. sal . 
i di 3 1 omerciales 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Convocatorias Com: 
Letrado de Primera Instancia de Rocha, se 
hace saber la apertura de la sucesión de f 
BERNABE FERNANDEZ CARDOZO,. citándo- y 
se, a los herederos, acreedores y demás inte- y 
resados para que comparezcan dentro de trein. * 
ta días a deducir en forma 5Uus derechos ante 
este Juzgado — Rocha, octubre 3 de 1969. —— 
José R. Luna Pradere, Actuario Adjunto. 
1) $900.00 10|pub. 22156 Oct.29-v.nov.il. 


A 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Rocha, 80 
hace saber la apertura de la sucesión de 


Luna 


— A —_ 


dar 
yx 


AS 


COMPANIA FEDERICO CLARFELD 2] 
(URUGUAY) S. A. Y 

El Directorio de Compañía Federico Clarfeld 
(Uruguay) 5. A., ha resuelto convocar a los 
i señores accionistas a asamblea general Ordi= 
É naria, que tendrá Jugar en fecha 8 de novlem= 
ñ en el local de la sociedad, Ave. 
Ínida Gral. Flores 2714 a las 9 horas y consl.. 


A —Ák 


JUZGADO LTDO. 


DE PRIMERA INSTANCIA ¡ 
DE PRIMER E 


TURNO Di SALTO 


ñ ; dis. 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez : Junio de 1969; 3.0) Elección de nuevos : 
Letrado de Primera Instancia de Primer “Lur=' rectores; 4.0) ¡Designación de dos accionistas, 
ho se hace saber la apertura de las sucesiones para mar el acta, Lua 

" Si llegada la hora de la asamblea no Se Lux. 
de CA AE O O o e biera -logrado el quórum necesario quedará! 


TE y VICENTE CONTE o COMTE, 
á los heredéros, acreedores y demás interesa ] * < 
dos, para que comparezcan dentro de treinta * 
días, a deducir en forma sus derechos ante ; 
este Juzgado. — Salto, 25 de junio de 1969. ; 
— Esc. Manuel Perreira, Actuario. 


accl e: no 
1) $900.00 1O/pub, 22193 Oct,28-v.moY.11, berán registrar Sus Aca. 


horas antes de la asamblea. — 
3) $ 640,00 1|pub. 22254 Oct.29-v.0ct.29. 
EUREKA URUGUAYA S. A. 


¿ 
EDICTO. +— Por disposición del señor Juez . 
Letrado de Primera Insiancia de Primer Tur- ! 
no, se hace saber la apecturá de la sucesión Se convoca a los señores acelonistas para 
de ANTOLINA ESTEVAN DE SOUZA de FÉ- (la asamblea general ordinaria a realizarse el 
RRAO, citándose a los herederos, acreedores | 10 de noviembre de 1969, a las 11 y 30 horas 
y demás interesados, para que comparezcan | en el local de la calle Duvimioso “Perra 1720 
dentro de treinta días, a deducir en forma ja fin de considerar la siguiente - orden dá 


sus derechos ante. este Juzgado — Salto, 7fdía: 
de octubre de 1969. — Esc. Manuel Ferreira, 1.0) Consideración de la memoria, proyecto 


de distribución de utilidades, balance de Sila 
tuación y de resultados correspondientes a 
ejercicio finalizado el 231 de agosto de 1969, 
2.0) Elección de Directorio; 3.0) Nombramiens”| 
to del Síndico; 4.0) Destenación de un accios: 
nista para firmar el acta. 

El gistro de acciones O reciba dle aepósl. 
to de las mismas, podrá efectuarse hasta % 


Actuario. y 
1) $200.00 10jpub. 22192 Oct.29-v.nov.1l. 


 _Ñ  _— —_—__—_ _>_-__—_ 
JUZGADO LIDO. DE PRIMERA INSTANCIA 
DE SEGUNDO TURNO DE SALTO 
EDICTO. 
Letrado de Primera 


— Por disposición del señor Juez 
Instancia de Segundo Tur- 


3) $ 400.00 lipub. 


AA AV 


no, se hace saber la apertura de la sucesión iniciarse la asamblea, ' 
de" JOSE MARIA ALFIERL cltándose a “05 momento de inie 22253 Oct.29-V.00t.29. £ 
A 


herederos, acreedores y “demás interesados PA 
ra que comparezcan dentro de treinta dias, 
a deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado. — Salto, octubre 10 de 1969, — Pedro 
. Lorenzelli, Acjuario Adjunto. 

1) $900.90 lOjpub, 22191 Oct. 29.v.nov.1l. 


MAYFER S. A. 108 

De conformidad con lo que establecen [a] 
estatutos sociales, señores 
acclonistas, para 
ría, que tendrá 


Ñ >” | 
JUZGADO LTDO, DE PRIMERA INSTANCIA ls Yaguarón 1441, para 


E SAN JOSE 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de, ese Dopar. 
tamento, se hace saber la apertura de la Bu- 
cesión de ANGELITO .MIGUEL O ANGEL 
MIGUEL GARCIA TRAPOLINI, 


be onstderación de la . 
Lobo Eoneral y. de resultados del; 


Sl 


cuenta 


citándose 


14300 


Cirectores por «al período 1969/1971; 3.0) Elec-* sus: accio: 
Ción de Síndicos,por el período 1959/1970; 4.0) f una anticipación no menor de. 24 horas 


, Designación de un accionista para “suscribir 


4 


primero para tratar: 


Cl acta de la 
el presidente, or, 
Nota. — El Directorio hace presente que, def 
conformidad: con el artículo 18 de los estatu.. ' 
tos sociales, para asistir y tomar parte. en 
:la asamblea log señores vnocionistas deberán 
depositar en la secretaría de la sede social, 
24 horas antes de la fijada para la 'rennión, 

- Bus acciones O recibo de depósito - bancario 
que las “acrediten a- cambio de los cuales se 
les entregará un certificado en el cual cons- 
tará el número de votos de su tenedor, 
Montevideo, octubre 23 de 1969. : . 
3) $ 800.00 1ipub. 22252 Oct.20-v.act.29, 


2s0mblea, - conjuntamente con: 


. TRIMA S. A. o 

De acuerdo con el artículo 19 de los esta- 
tutos, el Directorio de Trima S. A., convoca 
a los señores accionistas pare.la asamblea ge- 
neral ordinaría, que tendrá lugar el día 31 
de octubre de 1969 a las 11 horas y 30 minu- 
tos en nuestro local, calie Zabala 1542, piso 
q. 2 fin de tratar la siguiente orden del 

a: : 

1.0) Consideración y-aprobación de la memo- 
ria, balance general, cuenta “de ganancias y 
pérdidas y proyecto de distribución de distri. 
«bución “ás. utilidades, correspondientes” all 
ejercicio "cerrado el 30 de junio de 1969; 2.0) Ñ 
Nombramiento- de dos accionistas para apro. 4 
bar y firmar el acta. Aa 

Los señores accionistas. que deseen formar 
parte de la asamblea, (Art. 21, de los esta. 
tutos), deberán depositar en la secretaría de 
la sociedad, lar acciones que poseen O ¿en 
exhibir comprobantes de que se hallan: depo- 
sitades en un establecimiento bencario: o de! 
otra índole del país o del extranjero, con ro 


to. 


y 


oi 


menos de tres días - de anticipación” al seña-i- 


lado para la asimblea. — M otevideo, 27 del 
- Gctubre de 1969, — El Directorio, 
3) $ 1.920.00 3/pub, 22230 Ornt.29-v.0ct.31. 


o —— e 


; Duestrós estatutos sociales; 


oe 
- 


nes o los certificados bancarios, con 
al 
día fijado para la reunión: que: la asamblea 
auedará válidamente constituída, si a. esta 


primer convocatoria concurren accionistas quel =—— q¿_El---E A A óóá— a 
capital ín-.. JUZGADO 1:MD0. DE PRIMERA INSTANCIA 


representen más de. la mitad del 
tegrado. -— Montevideo, octubre: de 1969." «= 
El Directorio. : : 


” . - 
-3) $ 1.920.00. Sípub. 22145 Oct.29-v,06t,31.. 


JOSE MONDELLI Y HNOS. S. A. - 


ASAMBLEA GENERAL ' ORDINARIA * Ñ 
De acuerdo al artículo 19 y siguientes. de 


señores acelonistas, para la 
ordinaria, que se realizará el 30 de octubre 
de 1959, a las 14 horas, en nuestro local S0- 
cial, Camino a Suárez Km. 27, para tratarla 
siguiente orden del día: : 

lo) Consideración. 
' general, 
informe 
cicio cerrado el 30 de 


asambleg general 


— Se proviene e 


nistas que pará intervenir en la asamblea, 


deberán registrar sus “acciones o certiflcidos 


bancarios .de* la misma,-en la secretaría -con 
tres días de anticipación. — El Directorio. 
2. 4,.550.00, Mpub. 22141 ¿Oct,29-y.06t.29, 
5—Disolución y Liguidación de- 
Sociedades Conyugales- . 


FEBRE S. A, - ¡ SUAZZO y ANA MARIA MAGALLANES. HER- 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ¡ NANDEZ y que se cita, 
El Directorio de Febre S. A., convoca a losj a todos aquellos que tuviere: 


señores accionistas, para. la asamblea general y 
ordinaria a celebrarse el l.o de noviembre 
de 1969 a las 10 horas 


con el objeto de considerar la siguiente orden j lio 


Mel día: -. 


Bultados y proyecto de distribución de utili 
- dades “correspondientes al ejercicio cerrado al 
30/6/9858; -.b) Consideración del balance, cuen. ; 
ta -de resultados y proyecto de distribución de ¿ 
utilidades correspondientes al balánce cerra. 
do al 30/6/9869; e) Elección de autoridades, -i 
Se previene a los señores accionistas qué | 
deben registrar acciones o certificados de clas. 
instituciones bancarias donde las tengan de-| 


Positadas -previemente al. actoyde 1 asamblea | | 


en el domicilio preindicado, 
3) "$. 480.00 1pub, 
A 


A 


E Direstorio, | 
22215 Oct.29-v.0ct.29. 


Se convoca a la “asamblea ordinaria a ce- 
lebrarse el 8 de noviembre de 1969 a las 11. 
horas en la calle Marmorajá 2123 cor la 
Bulente orden del día: ' . 

1.0) Memoria, balances y resultados- de' los 
ejercicios. cerrados el -28 de febrero de los 
años 1968,-1967, 1088 y 1989; 2.0) Elección de 
Directorio. Ho _ il 

De acuerdo_al artículo 14, la asamblea se. - 
slonará con accionistas que representan el 50; 
por ciento del capital integrado. No, rsunién= i 
dose tal quórum la asamblea podrá" reunirso | 
válidamente media hora después 

. Bea el número de accionistas presentes y el 
capital representado. El registro de acciones | 

- 6e cerrará dos días antes. ok 
3) $ -400.00 llpub, 22195 Oct.29.v.00t,29. 

: : VIZERMOND S. A. 

_ Convoca a asamblea general” ordinaria para 

Tel 7 de noviembre de 1969, a la hora 18 a; 


realizarse en Martín C. Martínez 1617, 'piso 


* cualquiera ñ 


1.0) Consideración memorla, balance, cusn- 
ta de ganancias y pérdidas, distribución de 
utilidades e informe del Síridico; 2.0) Desig- 
nación de Síndico titular y suplente; 3.0) De- 
slgnación de dos accionistas para firmar el 
acta. — El Directorio. ] 

3) $ 220.00 1lpub. 22166 Oct.29-v.00t.29. 
remera 


LABORATORIOS DISPERT-S. A. 
ASAMBLEA GENTRAL ORDINARIA 
Primera Convotatoria ] 


Se convoca a lós señores accionistas para 
la asamblea general ordinaria, que se efectua. ' 
rá el día viernes 31 de óctubre.de 1969 a las | 
19 horas. en el local social, Avda. Garibaldi 
2797, Para considerar el siguiente orden des | 

a: : - 


1.0) Consideración de la memória del Di- y 

halanco general, cusntas de ganan.” 
: ¿de distribución as | 
Síndico, córrespon- ! 
dientes al deciizonoveno ejercicio vencido eL] 
31 de dictombre de 1968; 2,0) Remuneración | 
Sindicatura; 3.0) Designar dos accionistas a 
los efectos dispuestos “en el artículo 48 del 


estatuto social. “ 
los señores acéfonistas, que 


previene n 
Dara asistir a %u asamblea, debenún inscribir 


2) Consideración “del balance, cuenta de al - - 
¡ 2uéGaADo LTDO. DE PRIMERA INSTANCIA 


A 
AVIAR 8. A. : p 


sj P 
A 


EDICTO. .— Por disposición del. señor-“Júez 


.Letrádo de: Primera Instancia en lo Civil de 
Decimoprimer Turno, se hace saber que-.- se 
decretó la -disolución” y liquidación de la: S0. 
ciedad conyugal Integrada por 
IA SIRE” y- SILVANA CHIURCEIC, 
C 1.282167),. y que se cita a todos” a . 
que tuvieren- interés, para que: comparézcan a 
deducir sus derechos en los respectivos autos, 
dentro de.sosenta días. — -Montevideo, 23 de 
Octubre de 1969. -—— Julio Maia. Actuario Ad» 
junto. . oo 

5) $ 2.400.00 20lpub. 22213 Oct.29-v.nov.25, 


(Ficha 


IVZGADRO TTDO. DE PRIYTERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE DECIMOSEXTO TURNO 


EDICTO — Por mandato del señor -. Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Clyil de 
Decimosexto Turno, se hace saber que se de- 
cretó la disolución *y liquidación. de la socie- 
dad conyugal integrada por ENCARNACION, 
GARCIA TAIBO ALEJANDRO CANEDO, (A 
G97169), y que se cita a todos aquellos que 
tuvieren interés para que comparezcan a de. 
ducir sus derechos en los - respectivos autos, 
dentro de sesenta. días. — Montevidso, octu- 
bre 23 de 1969. -— Horacio Caillabet. Actuario 
Adjunto, . . 

5) $ 2.400.060 20|pub. 22237 Oct.29-v.nov.25, - 


EDICTO. —. Por mandato del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Decimosexzto Turno, se hace saber que se de- 
eretó la disolución y liquidación de la so. 
cledad conyugal integrada por JORGE BASSO 
y ELENA PERBIRA de BASSO, (A 547/69), y 
que se cita a. tecdos aquellos que -tuvieren 


-( Interés para que comparezcan a deducir susi 
¡ Acrechos en los -respectivos autos dentro 


de 

sesenta días. — ontevideo,- agosto 26 de 1969, 

—, Horacio Calllabet. Actuario Adjunto. 

3) $,2.400.00 20/pub. 22214 Oct.20-v.nov.25. 

A a 
So . ue 

10-—Incapacidad 


> » 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
- DE SAN JOSE 


EDICTO.. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de San José, se 
hace saber que por resolución. N.o.7.178, de 
17 de setiembre de 1969 se declaró en estado 
de incapacided a doña MARIA DELTA MON- 
TERO AGUIAR, designándose curador de la 
misma, 2 su hermana legitima doña Angela 
E, Montero de Andrioto, quién aceptó el car- 
g0. — San José, octubre 20' de 1969, — Isa- 
bel C. -Pedret, Actuaria Adjunta. 

10) $ 120,00 lípub. 22172 Oct.29-y.oct.29. 


se convoca a los; 


er 


los señores acelo-: 


9, | 


CARLOS : MA-. 


aquellos” 


x antes de las 18 


0% Octubre 29 de 1969 


¡11—Información de Vida y 
í Costumbres > 


Y EN LO CIVIL. DE DECIMOSEGUNDO TURNO 

, EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 
¡ Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
¿; Decimostgundo Turno, s3 hace saber que an- 
te esta oficina el 21'de octubre de 1969, se 

“presentó el escrito que se transcribe: 

: "Señor Juez Letrado de Primera Instancia 
en lo Civil de Decímosegundo Turño, ELBIO 
AEÉBERTO CUNDA PESCE, (V 541/9869), con 
domicilto en Cuarelm 1195, al señor Juez digo 
que optando a los títulos 'de procurador y es. 
cribano, . solicito se. interrogue a. 1l0s testigos 

+ Gonzalo Alvarez y Migusl Damico, sobre mi 

* honradez y - costumbres morales, expidiéndose.. 
testimonio — Elbio Alberto Cunda Pesce”, — 

; Montevideo, octubre 22 de 1969, — Alfredo Is 
: Llugain. Actuario, : 


% 1D) 8 1.500.00 10jpub. 22242 Oct.29-v.nov.11. 
é AA mn “— AAA AO 
¿12—Dicitaciones Públicas i 


pera 


4 ADMINISTRACION MUNICIPAL DÍ. 
- TRANSPORTES COLECTIVOS DE 
Í - MONTEVIDEO 
oo AMDET 
- Licitación pública N.o 1268 — 


Primer 'llamado 
Suministro de chapas decapadas de hierro. 
| Fecha de apertura: 16 de diciembre de 1969, 
; hora 10. 


Local: Sección Proveeduría y Almacenes, 


"f calles Dante y Joaquín Requena, — Monteviz 


déo, octubre de 1969, -— La Gerencia. 
l 12) (C.C.) - 1ipub. 32441 Oct.22-v,00t.29, , 
h Licitación pública No 1264 j 
¡ . Segundo llamado : 
lb. Confección de 1.060 uniformes para Inspete 


. tores, Guardas y Porteros. 
i- Fecha de apertura: noviembre. 5 de 1969, 
- hora 10, 
Local: Sección Proveeduria y Almacenes, 
* calles Dante y Joaquín Requena. — Monteyie 
¿ deo, “octubre 24 de 1969. — La Gerencia, 


p 12) (C.C.) lípub.- 32440 Oct.29-v.00t.29. 


a 


: CORTE ELECTORAL 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS "GENERALES 
_ Licitación. pública No 35/69 (As, 2393/08) 
 ' Llámase a: liciteción pública para: la reface 
+ elón y adeptación del edificio de la Junta 

Electoral y Ofícina Electoral Departamental, 
de San. José, ubicado. enla calle Ciudad de 
Astorga 573, de la ciudad del mismo nombre. 
+--. Los "interesados pueden retirar los plieros 
.de condiciones en-la Sección Adquisiciones y 
. Proveeduría 'de la. Corte Electoral, calle Itu- 
, Zálagó 1467 cuarto piso y en la citada Ofi= 
¡“ina electoral de San José, 


*. El acto de apertura. de Propuestas, se lle, 
i vará a cabo el día 13 de noviembre de 1069, 
¿a las 15 horas, en la Sección Jurídica, cuarto 
r Diso de la sede central de la Corte Electoral, 
; 6n presencia de los oferentes que concurran a 
i fal efecto, quienes están obligades a prestn. 


F tar lcs -recaudos £ que se refieren, los ar- 


“iFtículos lo, inciso G) y artículo 2.0 inciso 
$ A), del pliego de condiclunes generales, o 
¿ Montevideo. octubre de 1969 


| - 12) (C,C.) 3ípub, 32437 Oct.29-y.0ct.31. 


INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES 
] Se comunica a las empresas interesadas en 
; presentarse: al llamado a licitación pública, 
: Para ampliar el edificio “municipal, efectuado 
¿ con fecha 26. de. setiembre de 1989, que la 
| Intendencia” Municipal de Canelones, ha re- 
suelto prorrogar “el plazo, el cual queda esta- 
blecido en la siguiente forma: 
t, Presentación de los documentos exigidos por 
los Pliegos de condiciones: día_29 de octubre, 


horas. 
Presentación dé las propuestas: día 20 de 

| Octubre a las 15 horas, 

[. Rigen las condiciones . establecidas en el 

i llamado efectuado con fecha 26 de setiembre 

, de 1969. —.La Secretaría, 

i 12) (C.C.) lipub. 32436 Oct.29-v.0ct.20. 


| " MINISTERIO DE GANADERIA 
"Y AGRICULTURA 
DIRECCION DE SERVICIO AEREO 
Primer: y segundo Hamados 


+ Adquisición de 1 (un) chassis de camión. 
i Carga útil mínimo Y (siete) toneladas. 
í 
J 


Apertura de las pronuestas: 20 de noviem, 
bre de 1289. — Primer llamado: hora 15, — 
Segundo llamado: hora 15 y 30 

El acto de apertura de 
efectuará en calle Pietdres 509 a 

Los - interesados podrán * retirar “los pliegos 
de condiciones en” la Sección Proveeduría, 
cálle Piedras 509, de lunes a viernss de 13 2 
19 horas. — Mirta Vanni de Barbot, Direc= 
tor Interino. 

12) (C.C.) 3/pub, 


pl 
'l . 
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS - 
a '" AGROPECUARIOS 
il Ajeitación N.o. 536|£49 ] 
Fi Objeto: Vénta de bolsas dé arpillera usadas 
Y-(ex trigo) tipo exportación. 


«o 


o 


las propuéstas' se 


32438 Oct.29.v.0ct.31. . 


na 


Ar 


5 


A 


[ Octubre 29 de 1989 


€ la hora 16 


a, 


Primer lemedo: 17 de noviembre de 1969, * 
e las 14 y 39 horas. Ñ . y 

Los pliegos da condiciones podrán cetirarsó ; 
n a Sección Proveeduría, Avda. Uruguay 1015 
en horas de woficims, (lunes a viernts de 13 
a 19 horas). 

Ea caso de desestimarze o declararse db 
sierto coste primer llamado, se hará efectivo * 
un serundo llamado el día 25 do noviembre * 
de 1c£9, a las 14 y 30 horas. . . Ñ 

Valor del pliego: $ 100.00 (cien pesos). -: 
ba Dirección. : ¡ 
12) $ 450.00 3lpub. 22200 Oct.29-v.oct.31, 

CENTRO DE INVESTIGACION EN | 

FRUTICULTURA, HORTICULTURA Y ¡| 

" VITIVINICULTURA . 
Licitación pública N.o 13 
Primer y segundo llamados ¡ 
Llámase a licitación pública, para el sumis=+; 
mistro de: . i 
14 cubiertas 825 par 20. 12 telas tipo trans- y 


e 


j 


porte. 
40 cubiertas 600 por 26, 6 telus tipo dual. ; 

10 Cámaras 825 por 20, . 

_20 Cámaras 600 por 16, * . - 

4 Cubiertas para tractor 11 por 23. 8 te. 
las (traseras). . . . 2 

4 Cámaras para tractor 11 por 28. 

4 Cubiertas 600 por 16. 6 telas tipo tractor. 
(delanteras). . 

4 Cámaras 600 por 16 para tractor. 

Apertura de las propuestas el día -25 de no-, 
viembre del año en curso, a las 15 hores, en! 
el local de la Proveeduría Central, sito en _la 


. calle Piedras 509, donde podrán retirarse 10S; 


plieyos de condiciones correspondientes de' 13 
e 19 horas, . . . 
Sí rio concurriere el número "mínimo 


ae 


- oferentes al acto de apertura de propuestas,  pleado, oriental, domieñiado * 
el primer llamado, se abrirán las mismas cual» 3660 y MARIA DEL CARMEN PEREIRA 


quiera sea su número, en segundo * amado .. 
12) (C.C.)' 3lpub. 32443 _Octb,29-v.oct,31, 


AA ns. 


MINISTERIO DE TRANSPORTE, 


| micilióda Jocquín de Salterain 1369 Ap. 1. 


E 7 SE «_. e 
27D D01EIR2 > 
E 


¡0 


-- Tr 


Ga Szcclón r 17.4 Seccióm 2 


> . ij 
MARTIN CARLOS SEQUIIRA, 32 años, colo. JOSE WASHINGTON ALVARO, 22 años, 2cle 


tero, empleado, eriental, E€cmiciiado Calronmi. tero, empleado, oriental, domic.i¿rcdo Oficiel 1 
4715 y ANTONIA GENOV3SZ, 19 años, Solgera, metro N.o ¿069 y GLADYS SUST- RIVAS, 19 
«empleada, oriental, domicilirón Dante 2338, á coños, soltera, oriental, domicilinds C.leial 17 


GUILLERMO O'BRIZN, 26 años, soltero, eS. ' pactres N.o 4072. 

tudiante. oriental, domiciliado Br. Artigas 1273: - CARMELO NAPOLILLO, 34 a£os, solicrc, 10Co 

y VALENTINA FERNANDEZ, 23 eños, soltera, cánico, italiano, domicilladó Cuecallla Creando 

empleada, oriental, domiciliada Br. .Artigas 5836 y AQUILINA TRIPICCHIC, 17 años, sOls 
- -— ' tera, costurera, italiana, domieiliata Cao. Ane 


273. 
dl WALTER OMAR VEIGA, 28 añes, soltero, ' dal0z 3123. 


empleado. oriental, domiciliado Joaquín de Sale VICENTE AMARAL, 58 años, seltero, jornas 
tersin 1269 Ap. 1 y- MARIA ELOIR RODRI- . lero, prient21, comiciliado Oficial $ N.o 3959 y 
GUEZ, 23 años, soltera, comerolo, orizntal, dó. JUANA ALVAREZ, 68 úños, 
. domicilicda Cficial, 5 N.O 3289, 
+ JUAN JOSZ. OLIVERA, 24 años, coltero, ema 
:pleado, oriental, domicillado Acrópolis 3735 y 
E -¡BERTEA ESTELA GONZALEZ, 20 afoz, solite 
co - os : o - ra, empleada, orlental, domioilada Locio 3839. 
MANUEL: ALBERTARIO, 25 años, soltero, em-;; JULIO CESAR RIVERON, 23 años, soltero, 
pleado, oriental, domiciliado Poóngoz 2570 y * comercio, oriental, domicilado Camino Maldo= 


7a Sección 


MERCEDES ABÁL, FREYRE, 21 años, soltera, “nado 4907 y AZUCENA BEATRIZ LUNGARO, : 


21 años, divorciada, empleada, oriental, domia 
y cilade.Juen J. Rousseau 4428. 
CELIAR--VAZ TORRES, 26 años, coitaro, j0. 


oriental, demiciliada. Porongos 2570, 
] e -S8a Sección . 
o : + CIVIS LEILA MARCIA, 22 años, soltors, enfere 
LANDO STMONDTEX ASTENGO, 21 209,2, y mea, oriental, domielida: Gta NE 80 
2452 y CLAUDIA CATALINA DOURA PISCHER, ||: , 
1 años, soltera, estudiante, argentina, domi. 
tilieda Melo 2452. - 7 


47.a Sección 


OMAR CACERES, 30 afios, soltero, h2orrcro, 
criental, domietiiado Corrales 3807 Y MARIA 
Ñ Ñ TERESA MARINO, 27 años, soltera, Jornslera, 
oa e A - e ” goriental, domiciliada Corrales p. 2. 
JOSZ ENRIQUE JACAR, 23 años, soltero, em JUAN PUGLIA, 28 éños, soltoro, electricista, 
Dante Alighierl í oriental, domicillado Cuchilla Grande 4931 -y 


- — a Sección 


a 


años, soltera, empleada, 


oriental, domicillada |'tera, tejedora, oriental, domiciliada 
Pedro Fúentes 1367. , OS Jedora, oriental, domicl 


| Grende 4931, o : E 
LUIS EDUARDO MONTES DE OCA, 21 años, 
soltero, emplegdo, orlental, domiciliado Casava.s 
le 3163 Ap 3 y RITA ELENA GONZALEZ, 20 


Cuchilla 


10,2 Sección y 


viuda, Oziental, 


kl pero. oriental, domiciliado Carlos Nery 3723 a * 


24 “NORMA ESTELA FERNANDEZ, 28 años, sole? 


Ep 


] COMUNICACIONES Y "TURISMO. 

DIRECCION NACIONAL DE TURISMO * pleado, oriental, domiciliado Itd 1996 y ADEL. 

! . . : ¡FA OZANO, 36 afios.. soltera, empleada, Orlen- 
Llámase- a licitación pública para conceder | tal, domiciliada 1t4' 1996. : 


la explotación del Auditorium de Piriápolis, ALFREDO SALSAMENDI. 23 años,  SÓltero, 


-ALDO PERTUSO, 38 eños. divorciado, .em.+a£os, soltera, oriental, “domiciliada. Casavallo 


3163. . 


Í Luis ADBERTO PARODI, 20 años, soltero, 


d Jornalero, oriental, domiciliado Cuchilla Gran. 
de 7691 y MARI IMPERIO de los SANTOS, 19 


y su bar desde el mes de diciembre de 1969, ¡.empleado, oriéntal, domiciliado Capri 2371 y años,-soltera, oriental, domiciliada Cno. Regulo 


hasta el último día de la semana de turis: ” 
mo del año 1971, en un todo de acuerdo al ' 
pliego de condiciones que los interesados, po- 
drán retirar cn la secretaría de la Dirección , 


' Nacional de Turismo, —Agraciada 1409, sexto. 


piso— en la ciudad de Montevideo y en el 
Argentino Hotel de Piriápolis en días y horas 


hábiles. . 


Las propuestas se Tetibirán hasta la hora 
Quince (15), del día trece (13) de noviembre de 
1969 en la Dirección Nacional de Turismo, 
en su local arriba: indicado, en que se reali- | 


. ZBaTá su apertura en presencia de los interesa-, 


- Nu 7.906) 


dos que asistan. 
12) _(C.C0.) Mipub. 
= o 


As -Matrimonios as Montevideo 


Besar 1. 


32439" Otb.29.v.now.T._ 


RIAD | 


4 


st Montevideo, octubre 29 de 1969 


Cumplimiento - de la disposición del ar 
tículo 3io de la Ley N.o 9.908, del 30 de 


Diciembre de 1939. De acueréo con lo, que. sel- FUAN CARLOS MADRUGA., 26 años, soltero, - 
debe tenerse muy -* 


expresa en dicho artículo 
en cuenta la advertencia que figura en” lOs, 
correspondientes edictos que. firman los res. 
pectivos Oficiales del Registro Civil. Si 

“En fe de lo cual intimo a "los que: supie- ; 
ren algún impedimento para el matrimonio. 
proyectado lo denuncien por escrito : 
esta Oficina haciendo conocer las causas. Y> 
lo firmo -para que sea fijado-en la puerta de - 
esta Oficina y publicado en el “Dinrlo Ofi 
cial”, por espacio de ocho días, como lo man- 
da la ley”, - : k 


(Esnacio Mmitado a tres Glas, por _la Ley 


La Sección 


CARLOS MIGUEL COLOMBO, 22 años, sol. | 
tero, €mplcado, oriental, domiciliado Garoto | 
1685 Ap. 7 y MARTA ALICIA IZAGUIRRE, 19! 
años, Soltera, ergontina, domiciliada Minas 1639 

PD. . 7 


3.a Sección  - li 
ROBERTO  CORTACANS, 26 años, soltero, 
empleado, oriental, domicllado Juncal 1327 Ap. 
305 y RAQUEL MAGDALENA PATIÑO, 24 


años, soltera, empleada, oriental, domiciliada ;- 


Juncal 1327 Ap, 305. . 


Y 
“ 


ARTURO ALFREDO MACETRA, 13 años, sol. 
tero, empleado, oriental, domicillado Ejido 1206 ; 
Y SILVIA MARTA ALVAREZ, 15 años, soltera, | 
estudiante, oriental, domiciliada Ejido 1206. 


ante | - 


* comercio, oriental, domiciliado “Ibitocay 3988 y 


_tigas 637, 


NELLY BEATRIZ SILVEIRA, “24 años, solte--1 6636, y 
m8 eplezes, oriental; domiciliada Mones 058 ROQUE FARIAS, 27 años, soltero, militar, 
7 soltero, ; Oriental. domtoitiado Oficial 10 N.O 5218 y ERe 


JUAN CART.OS GONZALEZ, 35 años 
a lia: ay o NESTINA GALVAN, 45 aflos, divorcizda, do. 
jornalero, oricutal, domiciliado Arocena 1629-73 ciiada Oficial 10 N.o 5218. . 


ELIA SABINA BUENO, 29:años, soltera, orien- y 


tal, domiciliada Puntes de Santiago 1384, MARIO OLSEN ACOSTA, 28 años, soltero, 
7 “> empleado. oriental, O a os, 

e “A .- —44B65 y ANDREA ERNESTINA C , a A 

Ha Sección : |-Soltera, oriental, domiciliada Instrucciones 4497. 


DANIEL ANDRES MERA 22 años, soltero, Í. 
empleado, .oriental, domiciliedo 8 de Octubre; 
4570 Ap. 4 y MIBTHA CRISTINA LEZCANO, * o . 
17 eños, Soltera; oriental, domiciliada 8 de OC-” 111s (ALBERTO SERRA MENDEZ, 45 añios, 
tubre 4570 Ap. 4. z fos, * Hvorciado, empleado, - oriental, domiciliado 
NELSON FERNANDO LAURINO, 25  2805- rortí 3325 y OLGA FERNANDEZ SOSA, 40 
soltero, empleado, Oriental, domiciliado Cno. ; años. divorciada, empleada, oriental, domici. 
Maldonado 6240 y NELTDA “LILIAN ROL.DAN, ; linda Martí 3325, , dl 
20 años, soltera, pelnadora, orlental, domici- , : 
liada Cno. Maldonado. 6240. ñ 


18.4 Sección 


VICTOR EDME VAILLANT. 25 afios, soltero, 
y comercio, oriental; dcmiciliado 26 de Marzo 1217 
y MABEL DINORAH RAMOS, 29 años, soltert, 
¡ empleada, oriental, domiciliada Rivcra 3226 Ap. 
15. e 
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ, 24 años, S0le 
mecánico, oriental, domiciliado Josó L. Terra tero, pastor, Orientel, domiciliado 14 de Julio 
3539 y MARIA CRISTINA: OLIVERA, -19 años, * 1385 y NANCY del CASTILLO, 18 años, Soltera, 
soltera, - empleada, oriental, «domiciliada ' José. oriental, domiolllada 14 de Jullo 13£5, 
lo. Tórra 3559. 0 o | WILSON. NUNEZ, 23 años, 

: « oriental, domiciliado Chucarro 1155 y MARIA 
¿GABRIELA * CARAMESO, 21 afios, ecltero, 
. o - » oriental, domicillada Chucarro. 1155, 

JUAN JUSTO LAGO, £2 años, soltero, mo-y AUGUSTO MARIO PAIVA, 34 años, soltero, 
talúrgico, oriental, domiciliado Ciudad de Calvi “abogado, argentino, domiciliado L. P. Foncó 
840 y MÁRIA STOICOVICH, 39 años, soltera, 1324 y TERESA RIVERO, 27 eños,  soltcra, 
rr oriental, domicilizda Ciudad: de Cal. ' oriental, domiciliada L. P. Ponce 1320, 

v . 7 - 7 -Á 
MAR mn Í' BELTRAN J. ARBELECHE, 37 años, soltero, 

JORGE OS SCARDENTL 27 años, soltero, ingeniero, oriental, domiciliado R. Massini 3125 

soltera, | Y, THERESITA ALFONSINA. PERDOMO, 30 
» | afñios, soltera, odontóloga, ortental, domiciliada 
e 


¡2.8 Sección 


o 7 - da Sección | 


SELVA MARYS ALFONSO, 20 años, 
oriental, domiciltada. Ibirocay 3988. E. Massini 3125. . 
o i To. HECTOR SIXTO NALERIO, 53 años, soltero, 
: j 15.2 Sección o. - “empleado, oriental, domiciliado Merco Bruto 
1294 y MARIA CELIA de NAVA, 39 años, Sol. 
tera, oriental, domiciliada Marco Bruto 1294. 


JOSE PEDRO LAZARO, 41 años, divorciado, 
empleado, “orientel, domiciliado 21. de Setiem.-, 
bre 2458 Ap. 204 e€ HILDA GLADYS PRADO, TN 
37 efios, divorciada, ortentál,. domiciliada 21 de | 
Sotiembre 2458 Ap. 204. - Si 

JOSE ANTONIO AMADO, 42 2añ08, soltero, * 
hacendado, orientel, domiciliado Av. Brasil ' 2480 
Piso lo y MARIEL SUSANA BRUNO, 25 años, 
soltera. profesora, oriental, domiciliada Av. Bra. “años, Soltera, estudiante, oriental, domiciliada 
E so 1.0, - , Yaguart 2016, : 

EFRAIN ROGER TORENA. 30 años, soltero, 1 A > 
profesor. orjental, comicillado Br. Arttgas 637 + IGNACIO MARTINEZ. ¿e años. ion 2 Y 
y MARIA ANGELICA ESQUIVEL, 23 años, sol. 1Ecro a aos. divorelerin. emplea» 
tera, estudiante, oriental, domiciliada Br. Ar-¡ SLADIS CO AS 2594 

Y > da, Oriental, domicilada Quijote 2524, 


WALTER COELLO, 32: afios, soltero, emplea. * RUBEN TOMAS GONLZALEZ, 25 años, s0l= 
do, oriental, domiciliado Feo. Vidal .643 Ap. Y 4ero, empleado, oriental domiciliado Garibaldi 
y OFELTA AMILDE FERREIRA, 32 años, s01.' 2057 y MARTHA NELLY POMBO. 25 años, Sol. 
ON peluquera, oriental, domiciliada Fco. Vidal y dera, modista, oriental, domiciliada  Curivbaldl 

Pp. BD -: . 2057. . 


19.a Sección 


IMAN. CARLOS RODRIGUEZ, 21 años, sol. 
tero, industrial, oriental, domiciliado Yaguarí 


soltero, albañil, 


2016 y MERCEDES OLGA PUCCIARELLI, 17 


- 


y T4B2—0 DIARIO ORIELABA. 


A == 


2 Octubre 29 de 1969 

3 A = == RI Sa a A 

4 20.2 Sección . 90 días bajo apercibimiento de designárseles y log 'A, Pittamiglo -. (Montevideo), solicita 

: MS defensor de oficio que los patrocine, empla. ¡| marca MILE, clase A 5 Publiquese diez 
, : zándose especialmente a los citados linderos y f días consecutivos, — rección . 

ARDO JUAN E 22, años, soltero, á Felipe Marta y o sus sucesores £ cual= 23) $ $00.00 10lpub. 22255 Oct.29-v.nov.11. 


A 1] 

Ñ ñ quier título. — San José, Setiembre 22 de . A. , : 

Ed A OLA Pucca ia 340 * 1 1969. — Isabel O. Pedret, Actuaria Adjunta , ACTAS Nos 125.780, 125.782, 125.782, 125.183, 
FLORENTINO” LARROSA. 26 años, soltero, 16) .$ 8.100 00 30|pub. 22173 Oct.29-v.dtc.10. . 125.784, 125.785, 123.186, 125.787, 809, 810, 
obrero, orlental, domiciliado Conciliación 4086 É rr 1 811. — Montevideo, octubre 22 de 1962. 


T ANTONIA RENEE MEDIZA, 26 años, Soltera, 
empleada, oriental, domiciliada Concillación [| 
8086. 


ALVARO OSCAR CAÑETTE, 27 años, soltero,. 
empleado, oriental, domiciliado Pedro Visca 
4231 y MIRTHA ELSA MARFETAN, 24 años, 
soltera, empleada, oriental. domiciliada Pedro 
Visca 4231. . o . 

:" LUIS ALBANO TECHERA, 24 años; - soltero, 
Operario, oriental, domiciliado C..de las Huér: 

' fanas 4059 y MARTA SUSANA HONORIO, .18 
años, soltera, Operaria, oriental, domiciliada €. 
delas Huérfanas 4050, o 


EDICTO. — Por disposición del señor Suez | Con esta fecha P Dubourg por T. V, Sporb 
Letrado de Primera Instancia del depártamen. ¿; Uruguay - S,R, Ltda. (Montevideo), solicita 
to, dictada en autos: GARCIA MANUEL AVI. t marcá 
DIENTO “Prescripción”. (A No 724|969), se y 


ve 


(Fracción A de 2 Hás 1.088 mts.), y (Frac. | 
K ción B de.l6 Há, 2,269 mts.), lindando la 
fracción” A: al Norte, con- Camino -Nactonal Ñ 


21.2 Sección > o, 


MARIO ROBERTO FIGUEROLA, 2% años, a Vía del Ferrocarril a Mercedes. La fracción 
soltero, operario, oriental. domiciliado Fco. Mi. | B linda: al Norte en 626 mia, 60 con Sil- f : ” 
randa 4493 y ADIS NELVA FABRA, 24 años, [| VANo Varela; al Sur en 456 mts. con José | clases: 4, 5, 6, 10, 14, 15, 22, 23, 26, 29, y 32, 
soltera. oriental, domictilada, Ofictal'6 N.o 1254. | Catepón: al Este, en 283 mts. 10 con Va-(-— Publíquese diez días consecutivos. — La 
SANDALIO ARTURO .BURGUEZ, 54 años, i lentín. Barrios y al Oeste en 387 mts. con | Direcolón. y 
divorciado, comerolo, oriental. domiclllado' Ariel f Camino Naciona a Mercedes, que lo separa 23) $ 6.000 00 10[pub, 22251.0c4.29-v.novy,11, 
: de, la fracelón A, por lo que se emplaza ak o 

E todos los que se consideren Cón derecho, "es. j : — - 
pecialmente a Juan Ramón Adelaido, - “ose. $ AS PS de 1309 , 2 Sn Ma 
fina Isabel y Cumersinda .Amabilla Rodrf. $ fecha P. Dubourg por T.V. Sport Uruguay 
Euez y. María “Rodrígiiez Núñez, a Teófilo ¿S.R. Ltdw. (Montevideo) solicita marca 
y Núñez, a los "anteriores propietarios o sus j LA VENDEDORA DEL AÑO clases 15, 26, 29 
llos Hnderos a ersal O particular y al ma Monterde, cola marca COURTY, Olan 
d los linderos aludidos; para que comparecan l geg 5 14 y 15. — Publíquese diez días conse. 
E dentro del término de 90 días a estar a de. | cutivos.. — La Dirección 

techo. bajo apercibimiento .de deslenárseles ' : % 
defénsor de oficioí — San José, octubre MN: 
de 1969. — Isabel C., Peret, _Actuarla. Ad- P 


5033 y GLADYS NORMA SANSONE, 28 años, 
,Eoltera, oriental, domiciliada Calle D No 5299. 

HECTOR ELBIO MUÑOZ, 24 afíos, soltero, 
3ornalero, ortental, domicillado Gral Hornos | 
4726 y ELSA ESTHER FERRE, 36 años, divor- 
ciada, ortental, domiciliada Gral. Hornos 4726. 


-  “B38a -Sección 


JOSE LUIS SALUSTIANO AGUIAR, 60 años, 
dlvorciado, comercio, oriental, domicriliado Se. 
villa 2098 Pis-Ap, 1 y DOLORES BRENA, 60. 

- 'afios, viuda, oriental, dcmicillada Plutarco 2039, 
" ROMEO AUGUSTO MAUTONE_ 39 afios, sol. $ 
tero, empleado, -orlental; domiciliado Rafael P€. | 
7e2 1974 y MARIA DEL CARMEN PAREDES. 28 [ 
años, .divorciada, oriental, domiciliada Rafael ki 
Pérez 1974, o. - oo 

WATER FRANCISCO JESUS FORISCHI, 214 
,Afños, soltero, militar, orlental, domiciliado Ver. 
¡41 4667 e INES PRADINES PUIG, 20 años, sol. 
Lera estuálante, ortental, domiciliada Vérdl | 


LUIS ENRIQUE BAUSERO, 23 años, soltero. 
cinematografía, oriental, domiciliado Juan B. 
Morelll 3730. y MARÍA "TERESA VIDAL, 2 

"¡años, soltera, empleada, oriental, domiciliada | 


junta. > S 
o) Montevideo, octubre 23 de 1969, — Con esta 
18) $12.500 30lpub, 22175 _Oct.29-y Sic10.. | techa P. Duboure por Bert Sociedad Anóni, 
¡ma (Montevideo) eolicita marca SUMMERT, 
¡clases 1, 14 y 15, — Publíquese diez días 
y consecutivos, — La Dirección. . 
23) $ 1.600.00 10|pub 22249 Oct.29-v.tiov.11, 
. a A 
E MACTAS Nos. 125,812, 125.913 y 125.814, » 
= 7 ntevideo, octubre 23 de 1989. =- Con esta 
“ORGE LARRALDE MORELLI; ¿eq oMcita, la B fecha P. Duboure por Bert Sociodad Anóni- 
inscripción de la Obra titulada-*“La Deter- ma COURTY, clases 5, 14 y 15. — Publíquese 
minación del Hombre” de la Cual. se declara ¡ diez días consecutivos, — La Dirección, 


h tor. — tevideo. 1 . . 
pan eo. 27 de octubre de 1969. | 23) $ 1.600:00 10/pub. 22248 Oct.29.v.nov 11, 
AO 22248 0 


— Dionisio Trillo Pays, Director. 

17) $ 800,00 10[pub. 22201 Oct.29-V.nov,11 y ACTA N.o 125.740. -— Montevideo, 20 de 

AA. : y octubre de 1969. --= Manfredo Cikato (Barbat 

IN a ES ae a Apoelados: y "Clikato). por Les Produits de Tanto ia 
ES . ON B E OSA: “Alma. || S. en 'Comandita' por Acciones (Argentina, 
¡Orlental, domicillada Comercio 1405, Ñ ¡ naque Astrológico y Planetario nuevo ciclo solicita -la marca ON % 
LUIS ALBERTO BROTOS, 25 años, soltero, j humano primer templo de la Familia Uni-k --.- 
odontólogo, ortental, domiciliado 20 de Febrero versal? (Almanaque Astrológlco). —. Mon. | 
¿2684 y SYLVIA DUHART, 25 años, soltera, bevideo, 27 de octubre de 1969. — Dionisio 
o EÓlOZA, oriental, domiciliada 20 de Febrero Á Trillo Pays, Director. Ñ e ; 
: FRANCISCO RAFAEL MILLO, 61 años, solte- | D.$_800.00 10lpub. 22162 Oct.29-v.now,11. | 
,TO, empleado. oriental, domiciliado Tunez 3820 K se: A noo 
«Y MARIA CELIA MARTINEZ, 50 años, soltera, | 19-—Rectificación de Partidas 
mera, oriental, domiciliada Fray ' Bentos | a 


: Y JUZGADO 1TDO. DE : <p 
o o PALMA, 20 años, o o ra o: 


kero, empleado. oriental, domiciliado "Corrales | . 
2731" Y MIRTA ILDARA OLIVERA, 20 años, Y EDICTO. — Por'disposición del señor Juez | 
Y Letrado de Primera Instancia de Primer 


Soltera. orlental, domiciliada Corrales 2731, ' 3 ' 

“MIGUEL RAFAEL VECCHIO, 41 años, divor-j Turno de Salto, dictada en autos: CAVALLO ¿ 
clado, conductor, orlental, domiciliado Asamblea | (LADYS MARGARITA). “Rectificación de'| 

-4633 y MYRTA BETTY TERESITA MERMOYT, | ertida”, (La. AlFa. 482), se hace saber quef. 
Se solicitó la rectificación de la partida - de | 


:28' años, soltera, sastre, oriental, domiciliada ( 
: nacimiento de Ladys Margarita Cavallo, en j: 


Comercio 2372, e 
[el sentido de que donde dico: “sezo mascu-; 


ADELO RODRIGUEZ, 30 años, soltero, em: — 7 .. 
pleado, oriental, domicilizdo Pernambucana 2534 i lino”? debe decir: “sexo femenino”. — Salto, [ “EPS PRETTTA 
Y MARIA ES | 16 de setiembre de 1969, — Escribano Ma. 


2 E 
f para la clase 1. — Publíquese diez días con» 
SANTIAGO DAHER. CARDOZO, 98 A e: nuel Ferreira, 'Actuar secutivos, — La Dirección. e 
. , años, e _. o a 
Vorolado,- empleado, oriental, domiciliado “José | -23).$ 6000.00 1O|pub. 22244 Oct.29-v.nov.11, ; 


Foh 2338 Ap. 5 y MARG MARY SILA Í _— . 3 Sy naa hilida 
MA. 19 ños Soltera, ¿rental a, José | 2 Sociedades de Responsabilida 
0. imitada ES 


e a 


17—Proviedad. Literaria y e 


Artística 


BIBLIOTECA NACIONAL. 
REGISTRO DE: DERECHOS DE "AUTOR 


lo 
19) $ 1350.00 IS[pub, 22194 Oct.29.v.nov.18 .: 


5 


2 


- A N.o 125.641, — Montevideo, Octubre 
h 15 1969. — Con esta fecha Billy Fox por 
Mead Johnson' y Company, (EE. UU.), soli, 
f. cita la: marca MEADetlina clase 9 (detalle) .- 
h— Pubríquese diez días consecutivos, — La 
Ñ Dirección. . 

l- 23) $ 1.600,00 10/pub. 21481 Oot.29 v.nov.1!. , 


Echegaray 2336 Ap. 5. 
h 1. 


$130.00 ípub, _v.Oct.31,. | 
“16—Prescripciones . 


COPERUR LIMITADA 


G Contrato privado. de 16121967, Inscripto con 
B el N.o 201, F.o 753, del L.o 1 de Contratos. | 
DE SAN JOSE - E Socios: ROMANA ._MARIA . ANCHORDOQUI, | 
EDICTO." — Por disposición del señor, Juez | VICENTE ENRIQUE ANCHORDOQUI y HUGO | 
Letrado de Primera Instancia del departamen. [| HORACIO GIL. : 7 * 
to, dictada en autos: MARTA (CIRIACO -JUAN [| “Objeto: Toda: clase de compraventa de mer. fi 
.  RAMON). - “Prescripción” (A No 6211969), se f caderfas, Tepresentaciones, comisiones, ex. || 
"hace saber que se.ha iniclado juicio de Pres- [| portaclones e importaciones. : 
<cripción trelntenaria en cuánto a- la. frac. Plazo: dos -años, prorrogáble, 
ción de terreno ubicada en Ralgón 2.8 sec. Capital: $ 7.500,00. 
ción udicial de San José, Paúrón N.o 4. con [| - Administración: Romana Anchordoqui . 
un área de 2.570 mts., lndando por ell. Domicilio: Montevideo. . 
Norte frente con Camino Nacional San Cos6 | 22) $ 2.400.00,-10/pub. 22165 Oct.29-v.noy,11.. 


Montevideo en 3Q mts.; al Este en 85 mts. q . 
23—Trámites de Marcas 


"JUZGADO LTDO.. DE PRIMERA INSTANCIA 


p clase.2. — Publíquese diez días consecutivos. . 
“ La' Dirección, . y 
d 23) $ 3.600.00 10[pub. 21973 Oct.22-v.nov.1l, ] 
? CA EC , 
- ACTA N.o 125.799, — Montevideo, octubre 
23 de 1969. — Con este: fecha Oscar Bacot 
por Aldao [Ltáa., (Montevideo) solicita .la 
marca SCALAMOVIL, clase 19. — Publíquese 
diez días consecutivos. — La Dirección, 
23) $ 1600.00 10/pub, 22223 Oct,29-v.nov 11, ] 


16 dm. con Natalio €.” Carbajal: al Sur en 
30 mts. con Faustino Marta. y al Oeste, en 
.86 mts. 48 con Rudecindo Camacho, Santta.. : 
V go Peña y Elena Hernéndez de Perdomo, por | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
lo que se cita, dlama y emplaza a todos los l DIRECCION DE TA.PROPIEDAD INDUSTRIAL; 
gue se consideren con derecho para que com- ACTA No 125.860. '-— Montevideo, octubre 4 
-Harezcan a. deducirlos -dentro del plazo de % 27 de"1969. — Ruben Arrolli Telseca por Car. % 


s 


D- 


W 


K 


do Garrido, de Montevideo, Uruguay, solicita 
da marca 


Carlos Tutzo, Secretario. 
24) $ 1.600.00 10|pub. 22247 Oct.29-w nov.11, 


ACTA N.o 17.813, — Montevideo, 27 de 0c- 


— Montevideo, E e 
¿ tubro de 1969, 
ha solicitado patente de invención por el tér- 
mino'de quince afios para “Cortina de mella 
doblo..*Tar””, y de acuerdo con lo que dispone 
el artículo 3.0 del Decreto Reglamentario de 
la' ley N.o 10.089, se ordena la presente pu- 
blicación. — Eduardo Pintos, * Director, —— 
¿uan Carlos Tutzo, Secretario. Ñ 
24) $ 2.400 00 10[pub. 22222 Oct.29-v.nov. 11. 


"BLANCO = CELESTE 


==, 


. rs » _ .- 
ACTA N.o 17,808, == Montevideo, Octubre 
24 de 1969. — Con esta' fecha Jones y Ca. 
S.A., por Emilian Bobkowlez, de Canadá, 
.] ha “solicitado patente de invención por el tér. 
'“minó de quince años para “Mejoras en la 


fabricación de telas no tejidas” y de acuerdo 
<on:ló que dispone el artículo 3.o del De. 
créto :. Reglamentario de la.ley N.o 10.089, 
so ordena la presente publicación. .— Eduardo 
Pintos, Director.: — Juan Carlos Tutzo, Se- 
cretarió.”> TU ta 
24) $ 3.200,00 10/pub. 22178 Oct 29-v.nov.11.: 


e y 
ez 
glase 9. — Publíques e 
Ps La Dirección. ames diez fas, consecutivos 
102 $ 6.000.00 I0O[pub. 21982 Oct.29.v.nov,1b, 


SÍ ACTAS N.os"125,798 y 125,197. wo Montevideo 
¿23.4e octubre de 1969.- — Con esta fecha José 
Eiela y Alberto Shcolnik, Montevideo, Uruguay, 
¿Solicitan la marca “DAUP ” de las clases 4 
95. — Publíquese diez días consecutivos. e. | 


A A rr CC Fi 
ACTA N.o 17.807. == Montevideo, octubre 24 
A > “ por an Bobkowicz,. de ' Canadá, solici. 
E $ 1.600 10|pub. 21893 Oct.29.y.nov.11, tado patente de invención por el término de 
A A mm rg quince afios para “Fabricación de hilado com. 
ZÓACTA N.o 125.741 y 805, ws' Montevideo, ] puesto a granel”, y de acuerdo con lo. que 
¿octubre 20 de 1969, -— Manfredo Cikato (Bar-pP dispone el artículo 3.0 del Decreto Reglamen- 
¿Dat y Cikato)» por Acrirama Iluminación | tario de l* ley N.o 10.089,.,se ordena lá pre- 
A , nm o 
(Pando), solicita la marca ACRIRAMA para 3 sente publicación Eduardo Pintos, Direc. 
e oniccutiy 12 y 238. — Publíquese diez días Secretario: :-- 
onsecutivos, — La Dirección, .. ! 24) $ 3,200 00 10[pub. 22177 Oct 
223) $ 1.600.000 10][pub.- 22243 Oct.20-y.nov.11. > a Za 
í ACTA N.o 17,810. — Montevideo, octubre 
24 de 1969, — Erna Slegmund, integrante de 
Barbosa . Caravia y Cía,,' por. Ferbirerke 
Hoechst  'Aktiengesellschaft . vormals Meister 
vuclus y Briining (Alemania) solicita patentí 


tor.: — Juan - Carlos  Tutzo, 


e A . 
¿ACTA N.o 123.819. — Montevideo, octubre 
-B4 de 1969. — Con esta fecha: Billy H. Fox, 
Ípor"; BM-Chemie Produktiong-u : Vertriebsge: 
¿Selischaft mbH (Alemania) solícita le marca 
¡sbIndy-strip”, clase 6, detalle, :-- Publíquese 
_Mlez días consecutivos... La Dirección. 
28) $ 1.600.00 10|pub. 22229 Oct.29-Y.nov.11. 
CS ps bublicación. 
vuan Carlós Tutzo, Secretario. , 
:24) $ 2.400,00 10lpub. 22161 Qet.297.noy, 11. 
a A le o DA A A O 


25-Ventas de Cometcio 


para”: “Procedimiento de obtención de produc- 
tos bara combatir las plagas del campo”, de 
«acuerdo con la ley N.d 10.089, ordénase esta 


Eg 


*É ACTA N.o 123.820, -— Moñtevideo, octubro 
:24 de 12969. — Con esta fecha Oscar Bacot 
¡Dor ': BM-Chemie Produktions-u.:- Verbriebsge- 
eSellschaft mbH (Alemania), solicita la marca 
“MOSY, clase 6 (detalle), —— Publíquese diez 
Mías consecutivos. — La Dirección.- o] 


723) $ 1,600.00 10]pub, 22228 Oct.29v nov. 11. 


— Eduardo Pintos, Director. -—- 


rs 


¿Loy 26/9/9864. Prometf vender al señor Edi. 
. id EOn% Cánova Sande A, comercio, que, en los 
ACTAS Nos. 125.821, 125,822 y 125,823, e. | :4mos do- taller mecánico, estación de servi. 
Montevideo, AL Con dla y venta de combustibles (Agencia “Esso”) 
i o 7 imbro 24 de 1969. Con e la: Villa del Sauce, Canelones. 


fecha Billy H. Fox, por Nestle S.A.. (Sul - 

"olicita la marca . LACTOGENO,” pa y Acreedores: Escribanía Hilda 
“mente para las clases 1, 3 y:9) — Publíquese ALCIDES DELGADO LINDNER, 
diez días consecutivos, — ¡La Dirección: : 4 25 $ 2.800.00 20/pub. 22188 Oct.29-y.nov.23. 
023) $ 1.600 00 l0|pub. 22227 Oct.29-y. nov. 11, A o. “ : 


Bellinó. — 


d 


¡A _ EN Y - Ley 26]9119004, JUAN FERNANDO MARTI- 
Fr ACTA N.o 125.826. Montevideo, octubre Í NEZ.*: ALBA! GLADYS ALBARRACIN, DO. 
¡R4 de 1969. — Con esta fecha Oscar Bacot ] MINGO SOUZA y LUIS RAMON- GONZALEZ, 
¡Por Hilados Sintéticos - Sociedad Anónima | prometieron vender ey Benedicto Ríog y. Car- 
(Montevideo), sollelta la marca CORTINETTE [ men. Caelro, comercio sito en Av. General 
¿olase 19. — Publíquese diez días consecu» | Flores 3356. tos AS 
tivos. — La Dirección. A "Acreedores al comercio, . 

E 6 Oct.29-v nov.25. 


28) $ 1600.00 lOlpub. 22326 Oct.29-v.nov.tI,  [p22282:200.00 20lpub, 22148 Oct 29 mov.25. 
j Ñ . 


. OS É “a fa AA ¿tea 
Ñ TA N.o 125.825. — Montevideo, octubre f 27—Vaxios a : j 
:Q4 dé a amar Las Billy Fox por A o) 
¿Sydney Ross Uruguay Limitada (Montevideo) B CTO Ls .. 

e UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 


Fgollcita la marca QUARTASEPT,' clase 9. —| 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 


¡Publíquese diez días consecutivos. — La Di. ! 
rección . o ; 

eS 23) $ 1.600 04 lOjpub. 22225 Oct.22-v.nov.11,. y 
Pas a , o. - 


: p Llamados a aspirantes 
- ACTAS Nos. 125,800, 125.801 ly 125.802. o f 
Montevideo, octubre 23 de 1969. — Con esta j 
.fecha Billy Fox por Economics Laboratory 
Inc (EE.DU.) solicita la marca SOILAX.,. cla» ] 1HA” (Departamento de Historia de la Ar- 
Bes 1, 6 y 13. — Publíquese diez días con. B quitectura Naciona1), 24 horag semanales, pe- 
* secutivos. — La Dirección .- Ñ É sos -19,750.00 mensuales. Ñ - 
y 23) $ 1.600.004 10lpub. 22224 Oct,29-y nov. 11. Plazo de Inscripción: Hasta las 12 horas del 

: i dí 27 de enero de 1970. . 
Provisión Interina: Hasta el 31/12[1989.: 
Ayudante de. Materiales de Construcción y 
Ensayo 11, 2 horas semanales, $ 2.500.00 


Provisión Definitiva: Concurso de pruebas 
para .le provisión del cargo de Ayudante del 


e 


. ACTAS Nos. 125,842 y 123.843, su. Monte. $ 
, video, octubre 24 de 1969. — Rodolfo Molles | 
: de Jones y Cía. S. 'A. por Ardea Sociedad f 
 ¡Anónima, de Montevideo, solicita la marca] mensuales. - 
: EYELET, clases 4 y 5. — Publíquese diez] Plazo de inscripción: Hasta las 12 horas del 
* días consecutivos. — La Dirección, Á día 3 de noviembre de 1969. 


: 23) $ 1600.00 10lbub, 22176 Oct 29 y.nov.11. E Bases y demás informaciones: Sección Per- 
y e FA - == Y sonal de la Facultad de Arquitectura, Br. Ar- 
:24—Trámites de Patentes. de: 


7 us e de EAS ES A a 12, Doras: 
; eo: DEM] .o- 27 +0.) lipub. 2 Oc -v.0Ct.29. 
Invencióx y Privilegio 

/ Industriales 


WILLIAM BASSI PABLO POLICARPO 
CACERES LTDA, 


' MINISTERIO VDE INDUSTRIA: Y COMERCIO [ 
' DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y 
ci ACTA N.o 17.800. — Montevideo, 21 de 00. 
.tubre de 1969, — Con esta fecha P. Dubourg 
¿por “ullo Do Nascimento Sancho (Portugal), | 
Solicita patente de invención sobre: “Mejoras 
'en héladores de redes de cerco”! y de acuerdo 


Modificación de Contrato: 
Cambino de Denominación: 
LTDA”. , 
Registro Público N.o 463, P.o 17127. L.o 2 
del año 1989, 7 
27) $ 800.00 1QJpub. 22232 Oct.29-v.nov.11, 


antes “ARCO 


Y 


=-- Con esta fecha, el señor y 
z Luis Alberto Reyes, de Montevideo, Uruguay, 


f Octubre 29 de 1969 DIA - 1438Q 1 
zar. e 7 OIR SAS A SAI o o a 
ACTA N.o 125.165, la ley N 1 28-— : 
21 de 1969 2 Jones y Cía. S. A., por Ricar, ción: z Eduardo Pintos, Director, —= Juan 28 Balances y Estatutos de Socie- 


dades Anónimas 


CHARING CROSS INVESTMENTS $. 4 
25 de Mayo 555 


Juzgado Letrado dé Primera Instancia en 
lo Civil de Decimoprimer Turno 
l 


Ioseripción de estatutos 


EDICTO. —" Por disposición del señor 
Juez Letrado de Primer Instancia en lo 
Civil de Decimoprimer Turno, se hace 
saber qué ante este Juzgado se ha pre- 
señtado CHARING CROSS INVEST+ 
MENTS S,. A.. solicitando la inscripción 
de sus estatutos que se transcriben a 
continuación. En Montevideo, a dieciocho 
de abril de mil ñovecientos sesenta y 
ocho, se reúnen los señores Jullo César 
Fignoni Musso, casado én únicas nupcias 
con Lilia Elvira Brussoui, Mabel Alber. 
tini de Ponce, casada en únicas nupciag 
coñ Hugo Ponce y Jorge Luig Chiappe, 
casado en únicas nupcias con Clelía 
Saravia, domiciliados en Paysandú 941, 
piso 4.0, escritorio 9 y 10 de esta ciudad 
convieñen constituir una sociedad anóni- 
ma que se denominará CHARING CROSS 
INVESTMENTS $. A. y que se regirá 
por estos estatutos por el Código de 
Comercio y demás legislación aplicable 
y por la ley N.o 11.073 del 24 de junio 
de 1948 disposiciones concordantes, 

Artículo primero. Bajo el nombre de 
CHARING CROSS INVESTMENTS $. A, 
y por el término de cieñ años a partir de 
la fecha queda constituída una sociedad 
con domicilio en la ciudad de Montevideo, 
pudietido establecer por resolución del 
Directorio sucursales. dentro o fuera del 
aís, j 

Artículo seguido. Esta sociedad tén. 
drá por objeto la inversión y administra. 
ción wn el extranjero de títulos, boños, 
acciones, cédulas, cuotas sociales, bitneg 
muebles por cuenta propia o de terceros 
O para tercaros. Toda clase de negocios 
o inversiones en el exterior séa cual fuere 
su naturaleza. En territorio nacional 
sólo podrá renlizar las operaciones at. 
torizadas por el artículo 7.o de la ley 
N.o 11.073 y su modificación de fecha 
20 de octubro de 1948 y demás disposi- 
clones coricordantes, a cuyo amparo sg 
acoge desde ya en forma irrevocable, . 
Artículo tercero. A los efectos de la Obe 
tención de los fines sociales, la gocledad 
queda facultada para realizar todos log 
actos civiles y comerciales de adminis. 
tración y disposición sobre cualquier clase 
de bienes corporales, incorporales, mué. 
bles 6 inmuebles que fueren necesarios. 
En consecuencia y sin que la enumeración 
importe limitación alguna, la sociedad 
está facultada por vía de ejemplo para 
realizar enajenaciones en conjunto o en 
fracciones sobre todo o parte de los bigs 
nes sociales, gravámenes hipotecarios y 
prendatarios sobre los mismos efectuar 
toda clase dé actos contratos persotiales, 
emitir debentures en cualquiera de sus 
modalidades sobre bierés propios, formar 
parte de otras sociedades, prestar y tos 
mar dinero en cualquiera de las formas 
sin que esto implique la «atribución «48 
funciones específicamente bancarias, rt 
presentar.a personas físicas o jurídicas, 
nacionales O «extranjeras, construir, Te. 
faccionar y dividir toda clase de inmugé- 
bles, aceptar y repudiar legados, impor+ 
tar, exportar toda clase de productos, 
Realizar toda clase de operaciones bal 
carias sin limitación alguna com Bancos 
públicos o privados extranjeros, vudien- 
do al efecto librar cheques contra fondos 
propios o en descubierto letras de cambio 
y cualquier clase de documentos civiles y 
comerciales endosarlos, aceptarlos, trans. 
ferirlos, depositar y retirar valores, cat. 
cionarlos, tomar y dar en arrendamiento 
cofre forts, etc. Y realizar con Baticos 
públicos o privados tiacionales exclusi- 
vamente las operaciones autorizadas por 


la ley N.o 11.073 y disposiciones con- 
cordantes y reglamentarias. 


Artículo cuarto. El capital autorizado. rio de circulación en la capital, debiendo [zados los fundadores así como la señorita 


de la sociedad se fija en la suma de dó- 
lares 100.000.00 (cien mil dólares norte- 
americanos) representado por acciones 
al portador de U$S 1.000.00 (mil dólares) 
cada una, pudiendo emitirse titulos re- 
presentativos de más de una acción, El 
Directorio dispondrá la emisión de accio- 
nes dentro del límite fijado ,en los pla- 
zos y condiciones de. integración que 
considere- convenientes. Los aportes pue- 
den hacerse en. dinero, - muebles, inmue- 
bles, mercaderías o cualquier otro valor 
mobiliario, j 

* Artículo quinto. La suscripcióñ o. pose» 
sión de acciones implica la aceptación de 
Tos estatutos y de las resoluciones del Di= 
tectorio y de la asamblea general. 
“Artículo sexto, La sociedad será dirigida 
y administrada por un Directorio com- 
puésto de uno a cinco miembros que du- 
rarán tres años en sus funciones y que 


DIARIO. DEICIAR 


“Diario Oficial” y en cualquier otro dia- 


incluirse en la convocatoria el orden del 
día, La asamblea-se' considerará válida. 


mente constituida con-el número de ac- ¡Para obtener del Poder Ejecutivo, la apros 
.cionistas. presentes. En caso de a de estos Estatutos, plantear, aceps: 


la convocatoria temdrá lugar sin previa 
: publicación, comunicándose por escrito 
¿2 la Dirección General Impositiva e Ins. 
:pección General 'de Hacienda cor cua, 
¿renta y ocho horas de anticipación. Las 
¿resoluciones que se adopten er la asam. 
,blea convocada sii publicación previa, se. 
¿rán válidas a condición de que los accio. 
nistas presentes representen la totalidad 
del capital integrado. Ex todos log casos 
las resoluciones de la asamblea serán 
adoptadas por simple .mayoría de “votos, 
sin perjuicio de lo dispuesto por él ar. 
tículo 16 para los casos allí previstos. 

_ Artículo decimotercero. Para poder to_ 
í lar parte en las asambleas, los accionistas 


Poo 


: PR E AA Ly AD E PI 
de anticipación por una pub icación en el 


“serán -relegibles“sin Jímitación.: Para serjdeberán depositar sus acciones o recibos 
- Director.no se requerirá-la calidad de ac-[ bancarios de las mismas el día antes a más 
cionista, Los Directores permanecerá en ¡tardar del fijado para la: reunión, Cada ac. 
sus cargos hasta la primera asamblea ¡ción da derecho a. un voto, cón las límita. 
general siguiente al vencimiento de su; ciones legales. > 00. o 202 9 07 
mandato. -- : o. . 4 ' Artículo decimocuarto, Las asambleas ge. 
Artículo séptimo. El Directorio quedará ' nerales serán presididas por el Presidente 
constituido y funcioriará válidamente con; del Directorio, en su ausencia. por otro di_ 
la mayoría de sus miembros, contándose * rector oc un Presidente ad_hoc. De todo lo 


el voto que un director mandará por es-. resuelto se láabrará acta que se registrará 


E Hebert Curbelo Urroz, Escribano. 


_- Octubre 29 de 1989 |; 


O 
a E 


MENTS”. ( en formación). CA 
Artículo décimonoveno. Quedan autori; 


e 


Brenda Cerviño,. para realizar conjunta q 
separadamente las gestiones necesarias: 


tar, discutir las modificaciones que les 
sean planteadas por el Poder Adminlstras. 
dor o que considere convenientes parg* 
realizar la inscripción de este estatuto en: 
el Registro Público y General de Comerx; 
co y de la Sociedad en la Matrícula de; 
Comerciante -y en todas lag Oficinas Pú; 
blicas pertinentez. : 
Hebert Curbelo Urroz, Escribano, ces: 
tifico que: las firmas que anteceden pers; 
tenecen a los señores Julio César Fignasi 
ni, Mabel Albertini de Ponce y Jorge Luig; 
Chiappe, personas de mi conocimiento yÉ 
cuyos demás datos figuran al comienzo de; 
los: Estatutos. En-fe de ello, siento e 
presente que sello, signo y firmo en Mons 
tevideo, a los diecisiote días del mes dd! 
mayo de mil novecientos sesenta y ocho 
he 

Dejo constancia que según certificado: 
éxpedido” por él Bánco “de la República] 
| Oriental del Uruguay el 26/5/969, el ds; 
lar americano al día 15141958 se cotizabal 
para la compra a”$-198.00 uruguayos y; 
para la venta a $ 200.00 uruguayos. En: 
consecuencia, el capital de social del .cong 


crito o por telégrafo como si esa miembro 
hubiese votado en persona y hubiera e€es- 
tado presente eri la sesión. Los directo- 
“reg pueden” hacerse representar por me- 
dio de carta ¡poder por- cualquier per- 
sona, sea. o no miembro del Directorio. 
En caso de renuncia, enfermedad, falle- 
cimierito-u otro impedimento de alguno 


.en un libro especial y será firmado por el 
¿Presidente- y um accionista designado al 
y efecto por.la asamblea. : 


1 


Artículo decimoquinto. En la asamblea 


t guiente: A) La memoria y balance .anual 


s del ejercicio social, el cual deberá ser pre. 
sentado por el Directorio con el informe del 


¿general se someterá a los accionistas lo si_' 


- de los miembros, su cargo será neupado a c z ) ( 
- por al suplente que designe el o los dí- ¿Síndico si lo hubiere; B) La designación 

rectores quien durará hasta la próxima Ue los miembros del Directorio y suplentes 
' asamblea general. Si el Directorio estu- 


convocará al suplente respectivo. tuely 1 rep 
Artículo octavo. El Directorio en caso fijación de dividendos los cuales podrán 
de ser pluripersoñal, nombrará de «su resolverse se paguen en acciones” o en 
seno al Presidente quien durará tres "años efectivo. En el primer caso los accionistas 
ek su cargo. En'caso de ausencia, o im-*“podrán siempre optar por el cobro en 

” pedimento, el Directorio nombrará un "efectivo. . o 
Presidente «ad-hoc. El Directorio se | 
. Teujirá con la frecuencia que los asun-; 
-tos lo extjan por convocatoria del pro mites establécidos en el artículo Lo o su 
síndico sl lo hubiere. Sus resolu: + disminución; la prórroga de la sociedad o 
“ciones que serán tomadas por absoluta ¡SU disolución anticipada o la reforma; de los 
“mayoría, teniendo en caso de empate el, £Statutos, requerirá en primera citación 
Presidente doble voto, deberári ser asen- [12 presencia de accionistas que represen_ 
tadas en un libro de actas y serán, tir-¡ten los dos tercios de las. acciones: inte. 
madas por los asistentes a la sesión 'o 
por el Director que a tal efecto se de-;nistas presentes que representen por: lo 
_signe. , . ] . ¡ menos la mitad del tapital integrado. No 
Artículo noveno.. El Directorio estará in. ; lográndose' este número en 
vestido de los más amplios poderes para la ! convocatoria se llamará de nuevo a asam_ 
dirección y administración de la socié_ ¿blea y ésta resolverá con el número de 
" dad, para resolver las dudas que Ofrez.faccionistas que concurran cualquiera sea 


Artículo ddlecimosexto. Para resolver el 


ca la aplicación de estos estatutos y para;el número y el- capital que representen. | 
la 4 
no -estén expresamente previstos:en los | asamblea general podrá designar, si lo con. ¡ 


tomar resolución en todos los casos que Artículo decimoseptimo. Cada año, 
mismos. Estos “poderes no tienen más li_'sidera conveniente un Síndico titular y su 
“ mite que dos: 10s actos prohibidos por las | suplente, cuyo cometido será la contabili_ 
leyes de la República y las facultades? dad y verificar los inventarios y balances. 
expresamente atribuidas a la asamblea; La retribución del Síndico si lo hubiere la- 
general. ¿fijará la asamblea general. - “- -- y 


Artículo décimo. La representación del| ' Artículo decimoctavo. Disposiciones tran. 


Directorio corresponderá a dos miembros sitorias. El primer Directorio será desig, if 


actuando conjuntamente salvo que por acta ji nado por los fundadores, actuando conjun. 
de dicho cuerpo se establezca otra forma: ta o separadamente quienes establecerán a 
- de répresentación. ¿ la vez el número de personag-que lo inte, 
Artículo undécimo. La asamblea general 'grarán y la fecha de terminación: del pri. 


- ordinaria Se reunirá anualmente dentro de mer ejercicio social. Hasta tanto no se. 


los seig meses subsiguientes a la termina. * designe el primer Directorio quedan. fa. 
ción del ejercicio social. Toda asamblea ge-* cultados .los fundadores para realizar 


neral extraordinaria será convocada por conjunta o separadamente-todas las fun; 
el Directorio o. a pedido del Síndico si l0' ciorres que el Estatuto acuerda al Direc, [ 
hubiere o de la mitad del capital inte- | torio. Mientras el Poder Ejecutivo no jp 
¡haya autorizado el funcionamiento de la| 
sociedad y aprobado el Estatuto, los fun, j 


.. grado, por lo menos expresando em los 
dos últimos casos el objeto de la. reunión. 
La convocatoria deberá efectuarse den. 
tro de log cuarenta y Cinco días de re- 
cibida la solicitud correspondiente, 
Artículo duodécinto, Las asambleas serán 
convocadas por el Directorio con ocho dias * 


realizar todas las. operaciones comprenál. 


¡respectivos cuando ello corresponda, así : 
- viese .compuesto de una sola persona se,Como del Sindico y su suplente si así re_| 
i suelve; C) El reparto de utilidades y lap 


fal amparo de la ley N.o 11.073. De cons 
] : ¿formidad con lo estipulado en el artícul 


¡aumento del capital social fuera de los 1.4 


gradas y el voto favorable: de los: accio. $ 


la. primera j 


dadores actuando. indistintamente ylo el 
primer” Directorio quedan facultados para 


das en el objeto social bajo la denomina. i 
ción del “CHARING. CROSS. * INVEST. 


trato que antecede asciende a pesos) 
:20.000,000.00 uruguayos. — Heberí. 
Curbelo Urroz, Escribano. : 


Testimonio. — Expediente £60/968, —e; 
''Décimoprimer —Turn0»-" -“SPección Ger 
neral de Hacienda, Wiv:sión Sociedades| 
Anónimas. — Montevideo, 14 de junio dé; 
1968. — Señor Juez: .Con la salvedad 
que, donde dice "Poder Ejecutivo”, deberá; 
decir “Juzgado Letrado de Primera Inss! 
tancia” (artículo 18), esta Inspección Gés; 
neral no tiene observaciones que formu* 
lar al proyectado estatuto de CHARIN 
ÍCROSS INVESTMENTS $. A., constituíd: 


¿4.0 de la ley N.o 2.230, corresponde fijar 
un plazo prudencial para la suscripción e 
¿integración de"lós porcentajes legales m 


'nimos de capital. -- .Subjefe: Eduard 
Chavarría. — .Jefe dae- División: Ulises; 
Icasuriaga. — Visto Bueno Inspector E 
neral de Hacienda: Contador Antonio G% 
¿Baldizán. ! Ñ EE 
_ Fiscalía de lo Civil de "Segundo Turno 
¡N.o 2.410. — Señor Juez: Con las salved; 
dades expuestas por la Inspección Gendii 
¿ral de- Hacienda, puede usted aprobar los 
estatutos -en vista y ordenar su inscripg; 
ción. — Montevideo, 30 de julio de 1968%; 
'¿— Federico Capurro Calamet,: Fiscar da 
Jo Civil. *. : E 
7:649, — Montevideo, 7 de agosto de 
(1968. — Vistos: -por= lo que, resulta de ] 
fautos, lo dictaminado por la 'Inspecció 
¡ General de. Hacienda y el Ministerio Púx; 


blico, se resuelve: aprobar los estatutos 
de “CHARING CROSS INVESTMENTS: 


48. A.” constituida al amparo det artículdA : 


To de la ley N.o 11.073, con un capital; 
autorizado de U$S 100.000.00 (cien milf; 
dólares), fijándose noventa días de. plaza. 
¡para suscribir. e integrar los porcentajes; 
tminimos legales de capital; modificándose 
el artículo 18 donte deberá decirse PodexX” 
Judicial en lugar de Poder Ejecutivo. xXx: 
pídase testimonio, húganse los desglosés. 
¡ pertinentes; registrese y publíquese pOoX;, 
los interesados y archívese. — Eduardo; 
Bolani. — Luís E. Fontana. ] és 

Concuerda bien y ficimente lo testimasj 
niado com los originales de su tenor que; 
¡lucen a fojas siete y vuelta y ocho 
vuelta de los autos radicados ante. estes 
lfuzgado, caratulados: CHARING CROSS 
¡INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMAA 
Estatutos y Matrícula (Ficha E-467), has 
ciéndose constar que lo providenela Dis 


0 


y 


Pp 


Y 


ES 


F Octubre 29 de 1969 
PA a dm o ES HSA 
¡mero siete mil fieiscientós ¡cuarenta ¡y 
nueve, testimoniada, fue notificada a la 
rte interesada el día doce de agosto de 
il novecientos sesenta y ocho, En fe de 
o, de mandato judicial y para la parte 
nteresada, expido el presente ques sello, 
gno y firmo en Montevideo, a trece de 
agosto de mil! novecientos sesenta y ocho. 
*— Dardo Salgado, Actuario Adjunto. 
+ Registro Público y General de Comer: 
flo. — Montevideo. —— Presentado hoy 
= de junio de mil novecientos sesenta 


mueve a las quince horas e inscripta en 
ste Registro con el N.o 164 al Folio 910 
del Libro N.o 2 de Estatutos. (Exone- 

rada). — María L Artecona. 
los efectos legales se hacen estas 


: Ya 

Dublcaciones — Montevideo, 12 de A808- 
to de 1969. —.Luis E. Fontana, Ac 
10. o o 


tua; 


SON 


Ñ HUPEMON $, A, 
7 - Plaza Independencia 749 - 


[Juzgado Letrado de Primera Instancia en 
N lo Civil dá Quinto Tarno —::-- 


>, , i 


Inscripción de sus estátutos 


“ción. 


Acta 


Estatuto 
- Nombre, objeto, plazo y domicillo 


Me o E 
5 'Artículo 1.0 Constitúyóse una sotle- 
dad anónima, regida .por la ley número 
11.073, en especial su artículo 7, deno- 
¿minada “HUPEMON SOCIEDAD ANONI- 


E Art. 20 Su objeto será: 1) En el ez- 
¿terior, realizar y|o administrar, directa 


terceros: inversiones en títulos, bonos, ac- 
“clones, cédulas, debontures, letras, bienes, 
nobiliarios e inmobiliarios, construcciones 
y toda clase de operaciones comerciales, 
industriales, agropecuarias y financieras, 
¿incluyendo la participación o adquisición 
“de otras empresas, importaciones, expor- 
taciones, comisiones, representaciones de 
narcas, patentes y bienes incorporales 
análogos; JI) Dentro del país, efectuar 
odas las operaciones permitidas por el 
¡régimen al que sa acoge. : 

Ej Art, 3,0 El plazo- será de cien años 
“¡Gesde la fecha.  - : 

:z Art. 4o Tendrá 


E 


gu domicilio en Mon- 


ovideo y podrá establecer otros domici- 


[Mos especiales y todo tipo de ramiticacio- 
nes dentro y fuera del país. c— 


el Capital 


f_ ¡Artículo 5.0 El capital formado por tí- 
'Eulos de una o más acciones al portador de 
> U$S 100 cada una, será de U$S 50.000 
¿(Ccincuenta mil dólares). 


b Directorio 
4” ¡Artículo 6.0 El Directorio tendrá has- 
ta once miembros, personas físicas o ju- 


"rídicas, accionistas o no, elegidos cada 
uno por la asamblea; podrán ser siempre 


e 


"DUARIO ORTEITAB> 


AREA AO, ic te A PAE 


io indirectamente, por-cuenta propia o de 


A 


Yelectos y ejercerán hasta la toma de po- 
sesión por sus sucesores. Toda remunera- 
ción que perciban de la sociedad, deberá 
ratificarla la asamblea. 

Art. 7.0 El Directorio se convocará por 


' el Presidente o Vicepresidente ,0 por dos 


de sus miembros; sesionará con cualquier 
asistencia y resolverá por mayoría de pre: 
gentes. : a 

Art. 8.0 Los Directores podrán ser re- 
presentados en las sesiones, por otro Di- 
rector o un tercero, mediante carta o 
telegrama colacionado.- 

Art. 90 El Directorio tendrá los más 
amplios poderes para la administración 
de la sociedad; con ilimitadas facultades 
de disposición sobre los bienes de la mis- 
ma. En tal sentido, podrá realizar toda 
clase de operaciones, actos y contratos re- 
lacionados con el objeto,social, otorgar po- 
deres, garantías especiales a personas físi- 
cas o jurídicas, y fijar o modificar la fe- 
cha de balance, cumpliendo las normas 
legales y reglamentarias. 

Art. 10. El Presidente o el Vicepresi- 

dente representarán a la sociedad. * 
. Art, 11. El Directorio por unanimi- 
dad podrá: A) Designar nuevos miembros 
hasta once; B) Proveer .sus vacantes; C) 
Modificar la forma de representación de 
la sociedad, : 


Asamblea 


A E 


Art. 20. Para obtener la aprobación 
del estatuto, con facultades para modifi- 
car e inscribir la socledad en Oficinas 
Públicas, se autoriza indistintamente a los 
fundadores, y a las señoritas Cecilia Gu- 
larte y Martha Cal. — Montevideo, febre- 
ro 20 de 1969. -—— Roberto Balaguer. —- 
Hugo Pérez Montero. -— Marciano Ben: 
tancourt Llovet. 

Certifico: que las firmas que anteceden 
son auténticas, fueron puestas en mil pre- 
sencia y pertenecen a las personas de mi 
conocimiento, todos hábiles, uruguayos y 
mayores de edad; 1) Roberto Balaguer, 
casado en únicas nupcias con Martha 
Scalabrini; 11) Hugo Pérez Montero, ca- 
sado en únicas nupcias con María Cesa» 
rina Alvarez Gutiérrez; 111) Mariano Ben- 
tancourt Llovet, soltero, todos domitilia- 
dos en Plaza Independencia setecientos 
cuarenta y nueve, cuarto piso, de esta 
ciudad; IV) Certifico asimismo que el ti- 
po vendedor del Banco de la República 
Oriental del Uruguay al veinte de febrero 
de mil novecientos sesenta y nueve, €s de 
doscientos cincuenta pesos por dólar. 

En fe de ello, y a solicitud de parte 
interesada, expido el presente, que sello, 
signo y firmo en Montevideo a los veinte 
días del mes de febrero de mil novecien- 


f tos sesenta y nueve. — Hay un signo 


notarial. — Beatriz Galli. — Un sello que 
dice: Beatriz Galli, escribana. 


j Testimonio. — Expediente 671|969. —= 


Artículo 12. La asamblea ordinária se ; 
convocará para realizarse dentro de “los 
seis meses siguientes al balance anual y 
su orden del día deberá incluir la memo- 
ria y el balance presentados por -el Direc» 
torio, resolviendo el destino de los resul- 
tados obtenidos. : 

Art. 13. La asamblea extraordinaria 
se conyocará' por el Directorio o el Sín- 
dico, o a petición de accionistas que re- 
presente, como minimo, la mitad del ca- 
pital integrado, debiendo realizarse den- 
tro de los diez días de la solicitud; si el 
Directorio no convocara en plazo podrán 
hacerlo los peticionantes. a” 


Art. 14. Las asambleas ge convocarán 
por un aviso en el “Diario Ofictal”, con 
antelación mínima de tres días; si reúnen 
todo el capital integrado no será necesa- 
ría la publicación, cumpliéndose las nOr- 
mas legales y reglamentarias. 

Art. 15. El registro de accionistas se 
abrirá tres días antes y se cerrará al 1ni- 
ciarse la asamblea. Podrán inscribirge 
certificados de bancos o casas financieras, 
nacionales o extranjeros. Los accionistas 
podrán ser representados en la asamblea 
por simple carta poder. ! 

Art. 16. La asamblea sesionará con 
asistencia que representen más de la mi- 
tad de las accionés totalmente integradas. 
No logrado este quórum y. pasada media 
hora, sesionará con los concurrentes. Só- 
lo se tratará la orden del día, salvo con- 
formidad de quienes representen todo el 
capital integrado. * » . 

Art. 17. Se resolverá por mayoría de 
votos presentes; cada, diez acciones darán 
derecho a un voto, con el límite legal. En 
los casos de la ley Né 3.545, la mayoría. 
de votos deberá representar más de la mi- 
tad del capital integrado. 

Art. 18. La asamblea podrá: A) Modi- 
ficar o reglamentar las atribuciones del Di- 
rectorio y la forma de convocatoria, de 
sesionar, y adoptar resoluciones del mis- 
m0; B) Crear y reglamentar la Sindica: 
tura, : 


Transitorio 


'Artículo 19. Los fundadores, conjun: 
ta o separadamentey podrán nombrar el 
primer Directorio y "Síndico, hasta que 
aquel entre en funciones, los fundadores 
indistintamente, tendrán las facultades del 
mismo. o 


Quinto Turno. — Inspección General de 
Hacienda, División Sociedades Anónimas. 
— Montevideo, 16 de julio de 1969, — 
Señor Juez: esta Inspección General no 
tiene observaciones que formular al pro" 
yecto de estatuto de HUPEMON $. A., 
constituida al amparo de la ley N9 11.073. 
De conformidad con lo dispuesto en el ar- 
tículo 4.0 de la ley N.o 2.230, correspon“ 
de fijar un plazo prudencial a efectos de 
suscribir e integrar los porcentajes mí: 
nimos legales de capital. — Jefe de Divl- 
sión U. Icasuriaga. — Ulises Icasuriaga, 
— Oficial H. Núñez. — Heber Núñez. —— 
VY.o B.o El Encargado de Despacho de la 
Inspección General de Hacienda, Salvador 
Strace. — Contador Salvador Strace. 
Fiscalía de lo Civil de Tercer Turno. -— 
Entrada: 18 de agosto de 1969. — Sali» 
da: 18 de agosto de 1969. — Visto nú- 
mero 3.472, — Señor Juez: puede usted 
aprobar los estatutos de autos y. ordenar 
la inscripción en la matrícula. — Mon- 
tovideo, 18 de agosto de 1969. — A. J, 
í Baccino. — Un sello que dice: Alejandro 
J. Eaccino. Fiscal de lo Civil de Tercer 
Turno. : 
. 9.192. — Montevideo, 22 de agosto de, 
1969. — Vistos: atento lo que resulta 
de autos y de contormidad con lo dicta- 
minado por el Ministerio Público: aprué- 
banse los estatutos de HUPEMON Ss. A, 
autorizándose por tanto su furiclonamien- 
to. Decrétanse las inscripciones solicita: 
das, háganse las publicaciones del caso; 
comuníquese a la Inspección General de 
Hacienda- y al Registro Público de Co- 
mercio. Fíjase como plazo para la inte- 
gración de acciones el de 120 días. Há- 
ganse los desgloses del caso y arthívese. 
<- Mier Nadal. — Rafael Charlo Olivera. 
Concuerda, bien y fielmente lo testi: 
moniado, con los originales de Su tenor 
que lucen a fojas cinco, cinco vutlta, seis 
y seis vuelta de los autos radicados en 
tato Juzgado caratulados “HUPEMON SO- 
CIEDAD ANONIMA” Estatutos. (Ficha 
B-336/69), haciéndose constar que la pro- 
videncia número nueve mil ciento noventa 
y dos precedentemente testimontada, fue 
notificada, a lá parte interesada el vein- 
tinueve de agosto de mil novecientos .s8- 
senta y Nueve. - 
En fe de ello, de mandato judicial y 
para la parte interesada, expido el pre- 
sente que sello, signo y firmo en Monte- 
video a veintinueve de agosto de mil no* 


e 


BIARIC OEI 
O a a A 


1436-—G j SAB rio... Octubre 29 de 1969 : 
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vecientos sesenta y nueve, — Rafael, en Riticón 487, escritorio $805, al señor y taciones, ofíciese a los efectos del ará 
Charlo Olivera. : Juez. digo: 1) Como lo' acredita el certi- | tículo 405 Código de Comercio. 111) Lts 


Registro Público y General de Comer- , ficado notarial adjunto, la asamblea de; quidado y repuestos los tributos, hongos 
cio. — Montevideo. — Presentado hoy ' accionistas de XEROX URUGUAY -S, A;! rarios fictos: $ 15.000.090 dovuélvasg; 
doce de setiembre de mil novecientos se- celebrada el 24 de marzo de 1969 rosol-Í recaudos y archívese. — Chaves. — Zn 
senta y nueve a las dieciséis y 40 horas e vió por unanimidad: L.o) Modificar el” Martino. 7 - 3 
inscripta en este Registro con el número uembre de la sociedad, XEROX $. Al Concuerda, bien y fielmente lo téstiz) 
479 al folio 2.292 del libro N.o 2 de por el de COPICENTRO MONTEVIDEO * monjado, con los originales de su tenor 
Estatutos (Exonerada). — Escribano Al-- SOCIEDAD. ANONIMA modificando el es- que lucen a fojas catorce vuelta, “quineg 
berto Brugnoni, Subdirector. ¡ fatuto que quedará redactado en la base y quince vuelta de los autos radicados eL 

' Y :a los efectos legales se hace estao artículo 1.0 en la siguiente forma: este Juzgado, 
Refornía de Estatutos. (Ficha N.o 3804: 


publicación en Montevideo a 13 de octu- 1) Nombre: COPICENTRO MONTEVI- 
bre de 1969. —. Rafael Charlo Olivera, DEO $, A.; 2.0) Autorizar al «suscrito 69), hacióándos 
Actuario Adjunto. , para realizar los trámiteg necesarios pa= cia número cuatro mil doscientos ció 


8.556.00. — 1jpub. — 22216. - -, ra obtener la reforma de los estatutos e' cuenta y .siete preced E 
3 ; Inscripción de la misma. ' 11) Acompaño ' Drecedentemente testimoz, 


(En lo sucesivo; ) 
COPICENTRO MONTEVIDEO $, A, 


que permiten la realización de este trá. 


ientosi - 


guientes recaudod: A) Oertificado ar. 


Rincón 487 « Esc. 805 l ] =l rá-| L, Martino Uthur 
n . mite, 111) Exhibo a los efectos de. que se Registro Público y “doncueria, Adjunta, 
Juzgado Letrado de Primera Instancia en tome nota: de su presentación los sl. clio. — Montevideo pa 


lo Civil de Octavo Turno 


2% 
p- Inscripción de estatutos 


EDICTO. — Por disposición del señor 

- Juez Letrado de Primera Instancia en lo 
Civil de Octavo Turno, dictada en los 
autos. radicados en esta Oficina, caratula- 
dos: XEROX URUGUAY S. A. Reforma 


de Estatutos (Ficha N.o 380/69), se hace 


saber que ante este Juzgado ge presentó 
XEROX. URUGUAY 8. A. que en lo 
sucesivo se denominará COPICENTRO 
MONTEVIDEO $. A., solicitando la íns- 
cripción de la reforma de sus estatutos 
en el Registro Público y General de Co- 
merclo, "cuyo trámite se transcribe a 
continuación: j Ñ 
Certifico: Que, 1) Según resulta del 
acta número siete que obra a fojas die- 
cxséls del libro de Actas. de XEROX 


URUGUAY S, A rubricado por el Regis. Abogado. _ - e Activo. a 
. tro Público y General de Comercio el - + Ñ Ñ ER 
trece de abril de mil novecientos sesenta Testimonio... : Laja accconercc o... $ - 135.870. 01) 
y siete, la asamblea general de accionis- os iénd Banco Comercial cuen= 7 ' " EN 
tas de dicha sociedad, celebrada el veln=  Juspección General de Hacien a — ta corriente ....... ” 500.200.18 
ticuatro de marzo de mil novecientos SC. " í Deudores : varios E 


senta y nueve, resolvió por unanimidad: 


tículo 234 Ley .N.oo 13.637. por 1968; 
con validez hasta.el 1.0 de julio de 1969, 
(artículo 9, decreto 71/69 de 6 de febrero ro 495 y 
de 1969; B) Certificado anual Impuesto. 
a las Rentas de la Industria y Comercio sello que 
(artículo 9.o, ley N.o 13.032) con vall-: 
dez hasta el 31 de mayo de 1969, 


cito: 1.0) Me tenga por - presentado y, 
constituído domicilio: 2.0) Sé aprueba |! 
la reforma de estatutos referida dispo- 
niendo su inscripción, publicación y ano- 
tación en la Matrícula de Comerciantes, 
permitiendo la agregación de los edictos 
sin necesidad de nuevo pedido, 3.0) Se” 
tenga presente que autorizo al procr - 
dor Enrique Cadenas.-a notificarse, exa- 
minar el expediente y recibirse de los; 
documentos que se desglosen y de los 
* testimonios que se €xpidan. —- Julio €. 
Pone de León, — Julio C. Ponce de León, 


Da ar 


División Sociedades Anónimas. —=- Mou- Repuestos 


dice: 


co..o 


efectos legale 
'eS. == Mont 
29 de 1969. .. Alber 
¡yOn. Actuario, - 

$ 6.123,00: — 1 


on el núme. 


del Lo. No 2 de; 


Brugnoni — Un 


lpub. —- 22217, 


- Ñ 5] 
JOSE FERNANDEZ ORISTOVO $, a 


” 2.006.638.37; 


Escribano Al -4 
¡ Boni, Subdirector, berto Brug-" 


Y a lo a e > 
IV) Por lo expuesto, al señor. Juez sold. * publicacion oe Estas, 
. » mbre 


to Martínez Irigo. 


Y 
$ 


3 


“(Inscripción N.o 128.599) 
Florentino Castellanos 4159 
Balancs general al 31 de julio de 1968" 


. c.oomomsro. ” 54.000.00* 
“Modificar el nombre de la Sociedad; tevideo, 14 de agosto de 1969. — SOT Combustibles iqiico, e 35-000. 
XEROX URUGUAY $, A., por el de CO- Juez: .esta Inspección General: no -tiene | Vehfenlos aóoscnnces * 1,068.536.27%) 
PICENTRO MONTEVIDEO SOCIEDAD observaciones. que formular al proyecto Gastos constitución ..- * 3.000.00; 


ANONIMA, modificando el ¿Estatuto que 


de reforma del estatuto de XEROX URU- Inmuebles 


E euasoncsso "80,000.00 
quedará redactado en la base o artículo: GUAY S. A, que en lo sucesivo se deno- Májticio. ..... sono cdoco Y $42,493.004 
l.o en la siguiente forma:” 1) Nombre: minará COPICENTRO: MONTEVIDEO | Máquinas y herramien=  - $ 00 
COPICENTRO MONTEVIDEO . $, , A. SOCIEDAD ANONIMA (fs. 8).. ld A 47.750.00% 
11) La asamblea resolvió autorizar a log de División U. _Icasuriaga. — Ulises: Ica» Ñ a 
doctores Julio César Ponce de León y suriaga. — Oficial. H. Núñeb. *-—. Heber $ 4.278.387.887 
Roberto Giménez y al procurador Mario Núñez. — Vo. Bo. — EL Encargado de " 


.Turcio para que indistintamente realicen 
los trámites necesarios para obtener la 
reforma de los estatutos e inscripción de 


la misma 111) Los apoderados de los ac. - i iliare E 
clonistas no Lon id de la misma — Entrada 21 de agosto de 1969. -—' ones Familiares, as 99: 
y la Sociedad no tiene Síndico. IV) La Salida 26 de agosto.de 1969. — Visto Suc. Fernández Cristovo, * - 320.970.165 
asamblea referida fue convocada me- N.o 3.624. — Señor Juez: -puéde usted Impuesto E-B e 20.456.311 
diante convocación a la Inspección Ge- aprobar la reforma de estatutos de autos, ¡Impuesto 10 oo 2io *». 421.098.50: 
neral de Hacienda, pues a la misma asig. — Montevideo, 21 de agosto de 1969, Capital integrado OS 300.000.007 
tió la totalidad del capital integrado. — A. J: Baccíno. —— Un sello que dico: 1 Utilidad ejerc 66/67 +, ” 87.366.57. 
V) El capital integrado a la fecha de la Alejandro J. Baccino, Fiscal de lo Civil | Y 2 relnvor= A: 


asamblea era de cien mil p£sos (pesos 
100.000.00). VI) He tenido a la vista 


el acta citada debidamente firmada y. 


Son exactas las referencias y transcrip- 
ciones efectuadas. En fe de ello Y a so- 
licitud de la sociedad nombrada expido 
el presente en Montevideo a veintidós de 
mayo de mil novecientos sesenta Y nueve, 
— Hay un signo notarial. — Mario A. 
Mendez Cayrolle.. — Un sello dice: Ma- 
rio A. Méndez Cayrolle, Escribano. 


. Señor Juez Letrado de Primera Tiise' publicaciones legales.. 11) Expídaso testi- . IS 
tancia en lo Civil de Octavo Turno — monto a efectos de la inscripción y agre" | Fletes sem... +. $ 7.103.113.68: 
Jullo C. Ponce de León, por XEROX gados. los estatutos inscriptos sin escrito |”: Pto ts a 
URUGUAY $, A, constituyendo domicilio expídanse edictos. Justificadas las publ? Í $ 7.103.113.5% 


Despacho de la Inspección: General de 
Hacienda Salvador Strace.” —— Contador / -. 
Salvador Strace. : 


de Tercer Turno. . siones 

4.257. -—- Montevideo, agosto. 29 * de! 
1969. — Vistos: Atento a lo informado 
por la Inspección General de: Hacienda, 
lo dictaminado por el Ministerio Públ- 
"co, 58 resuelve: 1) Aprobar la: reformá 
de Estatutos de XEROX: URUGUAY?! 
SOCIEDAD ANONIMA, autorizando su | 
funcionamiento. previa la inscripción en | 
¿el Registro Público de Comercio: y las 


AS 


Fiscalía de lo Civil de Tercer Turño. | Cáfa. Jubilaciones” 


Pérdidas y ga 


Pasivo — . 


¡ Utilidad .. del “ejercicio 


Reserva . para reinver- -- 


Carias. : 


Ganancias mo: 


203.858.007 ' 
” 2.043,989.11 


e 
$ 4.273.387.88%. 


nancias al 31 de julio : 
de 1968 : 


iz 


f_ Octubre 29 de 1969 e BIARI DD OEOMUARB > E E 
MA AR a a o nio ie AMI AU a ec 
jo Pérdidas. .— 7 : Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1.0 de Ganaricias — 

; junio al 31 de diciembre de 1968 el 


¡Arrendamientos ...... $ 16.300.00 


HAmortización vehículos $  271.904.07 
¡Pérdidas del ejercicio +. ” 126.80 


MAmort. Gastog  consti- 

tución  .o.oo.ooo.. ” 1.000.00 - . 
Repuestos ...o.orn.. ? 1.257.132.86: Distrib, Películas m2... $ 793.278.925 
Combustibles .»....... ”  695.905.00; Venta Carbones ==...) 3.233.823.42 | 
ESUeldOS —»+..oboonosoo 1.281.602.76; Explotación propied. . 901.977.68] No fue aprobado aún por la asamblea 
Fletes por terceros .. ” 203.215.15; Resultados Varios s.. ” — 795.340.86 ¡de accionistas, 

“Aguinaldos —..o..om.o.o Y 90.342: 48 | pd EA 

Licencias .....oo...s ” 22.055.00 $ 5.724.420.88| 

¿DespidOs —..ooonoomm.. ” 76.050,00 h 
“Leyes sociales .....» ” 10-00-59 . 

¿Ga eral e... 13, . : d 
- O a e 113.010. 20 Explotación 'Cínes suo $ 1.513.763.58] 


> 

Cargas fiscales +». e...”  231.207.61 
í > 
» 


Ganancias ==» - 


$ 16.426.80 


Inspección General de Hacienda. 
—— División Sociedades Anóni- 
. mas. — “Deja constancia que 
los presentes estados se hallan 
copiados a folios N.o 3 del libro 
Inventario certificado por el Re- 
gistro Público y General de Co- 
mercio el 21 de setiembre de 


Pérdidas — 


A: 


———— e ms, 


"Consumos varios +... ”  -17.438.25 $ 4.210.657.30 | 


¿Seguros .o.....ors.o.... 248.629.64 7 


Patentes —.o.n.ooo.»o..o ” j 17.405-00 o TT > 1962 y anotado con el N.o 8.987 
Tn puestos jes ... 31.102. , nn al Folio 131 del lib i- 
Movilidad po”. DOI en. 2.500.00 Proyecto de Distribución” de Utilidades YO No 13. del o ro respecti 
EDescuentos —se.oo...» ” 493.28 a Ñ 


Ejercicio 1.0 de enero al 31 do diciembre] :$ 2.520,00 — 1'pub, «== 19602 


mE "  $.5.059.124.42 de 1968 
| vtilidad del ejercicio ” 2.043.989.11 


$ 7.103.113.58 Mas Utilidades del Ej. 


Saldo ejercicio anterior $ " 2,430.89 

2 4,210.657.308 

- $ 4.213.088,19 
$ 


A 

£í ¡(Aprobados pór la asamblea ordinaria f y , em ' 
a sms : Res. Capital Circulante- 160,925.00! 
de accionistas, celebrada el día 12 del Roseryas —..oooomaso»'” 4.000.000.00 | 


'junio de 1969. A Cuenta Nueva +..... ” 52.163.191 


EURASIA S. A. 
(Inscripción N.o 53.984) 
Zabala 1372, Esc, 17 


- 


Inspección General de Hacienda. 
— División Sociedades Anóni- 


1 
a 


E 


mas. — Deja constancia que los Sujetos aprobación asamblea ordinaria f . o. 
presentes estados se hallan co-j de accionistas. : Brnas p 
piados a folios 16/24 del libro Caja pocvoverarveaas E 3,578.28 


Inventario, certificado el 5 de 
agosto de 1966. 


$ 3.960.00. —— 1[pub. — 19564. 


COMPAÑIA EXHIBIDORA NACIONAL 
dl SOCIEDAD ANONIMA 


Inspección General de Hacienda. 


$ 4,200.00, — 1jpub. — 19595. 


Inmuebles  .......o.ooo 58.834.50. 
Acciones a emitir BE > 120.000.00 
—. Divisi cent. ! Gastos de constitución . 5.800.00 

División Sociedades Añóntb | perardas y ganancias .. 2  13.794.62 


mas, -— Dej onstancl . A : d 
los presentes estados 0 hallan ¡Pérdidas del ejercicio -. ” 10.689.28 
a - 


pasados a los folios 67, 68 y 69] ! 

del Libro Copiador de Balan-P $ 212,691.63 
ces. certificado el 22 de febrero ” 
de 1951. : 


Pasivo — . 
¡[Cápital integrado +... $ 30.000.00 
Capital autorizadd +...”  [120.000. 00 
Amortización de inmué- 


so . ÓN 4,414.63 
(Inscripción N.o 1017) l Amortización de gastos 

o l de constitución ..... ” 5.800.00 

Colonia 1819 hondo de Teserva ...v. ”, 2.476.95 


SONORA S. A, 


. DAX, 
, Balánce General al 31 de diciembre dé $ 212.691.63 


969 (Inscripción N.o 53.985) 
e » 
Coti Zabala 1372, Esc. 17 á . 
Ketivo — ” Á Cuentas dé Pérdidas y Ganancias al 31 de 
Balance General al 31 de diciembre de]_ diciembre de 1968 

Caja y. Bancos ..... $ 2:037.523.00 1968 Pérdidas — 
[Deudores Varios .... 1 8 .920.251.97 Activo —= 
¡Documentos a Cobrar. % 303.535.70 impuestos y contributlo- 


MOS co ooconoommnss $ 27.363.50 


FMercaderías —....... 1,605.347.15* aga. o $ 5s.00| 
: "00 [Gastos gerierales ....o.. ” 51.782.00 


¡Películas Cinematóg. 159.d6%-2l Inmuebles —soocsnoco ”  36.221.00 


«Pagos adelantados ;. " 822. Gastos constitución . 4.600.00|Le tal ”  2.808.00 
...” .600. yes sociales ..«...o»» .808. 
Iny.. ¿Tumueb., Mob Pérdidas y ganancias . ” -14.583.00] Amortizaciones —....w.. ” 735.78 
. ., . : . A , APP e a, 
- Menos Amortizac. ” 23.841.151.70|Pérdidas del ejercicio . * 126.801 .. $  82.689.28 
$ 37.690.828.90 $ 55.588.80] _ Ganancias —......, 
á ; Pasivo = . “7 Arrendamientos +. ..«... $  72.000.00 
al Pasivo — e . , Pérdidas del ejercicio . ” 10.689.28 
a 5 Capital Integrado ..... 50.000.00] ————— 
: Banos ccnanonno E TILL a o tao | $ 82.689.28 
Acreedores Varios .. *” 14.786.521.30," constitución ” 4,600.00 
iDivid. y Directorio .. ” 5.869.40 7 "988.80 No fus aprobado aún por la asamblea 


«Impuestos a pagar”. ” 3.195.5814.36 
“Contr. y Ret. a pagar ” 6.513.129.90 o : 
z 'Documentos a Pagar ”. 980.000.00 : $ 55.588.80 
[Previsiones Varias .. '? 1.921.983.34 ? j ñ 
32.000.004  - 


og 28.226.396 15 Cuentas de Pérdidas y Ganancias al 31 de 
Capital Integrado ... ” 4.066.160.00] > diciembre de 1968 p 
+Res. Cap. Circulante . ” 205.244.56 . Ñ 


Fondo de reserva .... * fue 
. ide accionistas. 


A a rra. 


Inspección General de Hacienda. 
— División Sociedades Anónl- 
mas. — Deja constancia que 
los preséntes estados se hallan 
copiados a folios N.o Y del libro 
Inventario certificado por el Re- 


a 


Obligac. a Pagar «... ” 


Res, Especial om.” 0. .0 Pérdidas — gistro Público y General dé Cód: 
“Pérdidas y Gan. Saldo . 980.000 0; - ? mercio el 13 de agosto de 1962 
, Anterior " ....... >” 2.430.89 ¡Impuestos y contribucio- : y snotado con el N.o 6.709 al 
. ' Pérdidas y Ganancias - : : E. DOS cocccoso soosaso $ 13.618.380 . Folio 126 del libro respectiv y 
o 7 Ganan. del Ej. 19685 ” pd sociales «..c.o. ” 2.808.00 . N.o 12. . 
z o A o * 
: % E 16.426.80 $ 2.620.00 — 1]pub. = 19608 


-$ 37.690.888,90 


1 
y 1438 7. o DIARI 
. A AA 


- a O MA DN ta AE 


"SINALOA SOCIEDAD ANONIMA 


QEICIAB mo oie 0. Octubre 29 de 1969 ] 
A PEER CI EQ . AQ. es) 
Pasivo —» . | Pérdidas — E 


hs 


| Acreedores Fiscales ... $ 780.297.44$ Imp. y contribuciones . $ 89.107.585; 
Acreedores Varios .. ” 5.8068.933.73 Amortizaciones ...... ” 3.530.30; 
| Capital Integrado 0. » 0000-00, Leyes sociales o..." -. 2,172.00) 
es. Mant. Cap. Circ. ” 46.063.00; Utilidades del ejercicio ” 48.190.165; 
Res. para Impuestos". ” 180.100.00¿ Utilidades de ejercicl 0 5, 
j Utilidad del Ejercicio. ” - 635.572.738 | 


Unscripción N.0.53.978) 
Zabala 1372 —— Esc, 17 


Balance General al '30 de diciembre de 


Es 

1968 - O => =$ 143.000.00, 

" .1 , . - , ”- . U 

Activo $ 8.148.966.9 o! Las Utilidades del- ejercicio pasan *; 

E EA ¡ Cuenta Nueva. "- me... de 

Caja ¿"ro oqoncrcoss.. $ 681.50] : o . E . o c0- . bh 
Inmuebles ....o.oooo. ” 44.668..00 | Balance de Resultados del 1.0 de abril] No se realiza Asambléa por no exlglra1 
Gtos. de constitución , ” 4 600.00 de 1967 al 31 de marzo de 1968 y lo el contrato social. * 1 


ñ 


Pérdidas y gavancias , ” 15.493.50 $ Inspección General de as Anómis 


Pérdidas del ejercicio ” 696.35 


XA | Sueldos —...ooooomom.. $ 1.121.825.65 
25 66.189.35 | Gastos Generales ta" 630.080.48 
ImpuestoS c...o.oo. oo. ” 16.524.00| 
Intereses roms. 36.888.96 
¡ Gravámenes Legales. .. ”  366.549.31 
Amortizaciones — ..... ” “17,496.15 
Utilidad del Ejercicio . 2 - 635.572.73 


A 


$ 2.825.477.29 


Pérdidas — — División Sociedados Anóntz 


mas. -— Deja constancia que log: 
presentes. estados se hallan coi 
plados al Fo. 7 del' libro Ins; 
ventario, certificado por el Res! 
glstro Público y General de Co. 
-mercio el 4 de mayo de 1964 Y 
anotado con el N.o 2.652 al Fo, 
175 del libro respectivo N.o 15% 


| $2.760.00 — 1ipub. — 19605 


Pasivo. —— 


Capital integrado .:.. $ 50.000.00 
Amort. Gtos. de constit. ” 4.600,00 
Fondo de reserva ..... ” 1.539.35 
E. Pelufíto Cta, Cte. .. ” 10.000.00 


PP 


] $ 66.139.35 Ganancias — Ñ 
| Mercaderías ...o.o. $:2.7385,384,15 " 
Descuentos ...ooosss ” 90.093.14 


MARTIN $. EN O. 
(Inscripción No 118.852) 
Zabala 1872, eséritorio 17 


> Co o 


Cuentas de Pérdidas y Ganancias al 


$ 2.825.477.29 
31 de diciembre de 1968 


]_ Aprobados por la asambléa general or-) 
dinaria realizada el día 29 de agosto de 
1 1968 quien resuelve no distribuir utili 

ades, . 


Pérdidas —' 


Imp. y contribuciones .-$- --14.966.35 
Leyes sociales .,...... 2--* 2.730.00 


- $ 17.696.35 


" 
$ 
a Activo. — Y 
Inspección General de Hacienda, o. 

— División “Sociedades Arióni. 
mas. -— Deja constaricia” que 
los presentes estados figuran | 
transcriptos a folio 22 del Li. 
bro Copiador de “Cartas rubri- 
cado el 27 de abril de 1959, 
anotado con el N.o 1934 al fo. 
lio 114 del libro 9. 


Inmuebles — ....oo.... ” 98.640.98] 
Gastos de constitución . * 6.500.00; 
praia 
, 

, 


Ganancias — $  455.337.40 
Pasivo, —. ! 


vo . 1 
¡Capital solidario... $ 20.000.00. 
Capital accionario ... ” 85.000.00' 


Arrendamientos. ...... $ 17.000,00 
Pérdidas del ejercicio . ” 696.35 


“o 


..- $ 17.696.35 ] ¡Impuestos y contribucióo- 


E 
f - nes a pagar —...... ” 40.000.080, 
Amortización de inmue- de 
DIES  ...ooooooonoo. ” 3.017.383 

[ Amortización de gastos > 


. $ 3.600,00. == 1|pub. — 19596. 
Aún no han sido-aprobados por la o - 


Asamblea de Accionistas. AA 


. EL COLLA S, en OC. 


- E 

Inspécción General de Hacienda. 
-— División Sociedades Anóni- 
mas. —— Deja constancia que 

. log presentes estados se hallan 
copiados al Fo. $8 del Mbro in- | 
ventario, certificado por el Re- E Balance General al 30 de junio de 1968 
gistro Público y General de Co- . 
merclo el 21 de setiembre de 
1962 y anotado con el N.o 9.002 
al Fo. 131 del libro respectivo 


Pérdidas y ganantias . '" 175.939.801 

¡Utilidades del ejercicio . ?' 124,880.77; 

$ 465.337.40; 
sr 


EN 
e 


(Inscripción N.o 113.354) 


Zabala 1372 — Esc, 17 
£ 


cree 
«q 


Activo — | Cuenta de pérdidas y ganancias al 30 de. 
[Caja ..ooooocooco 00. $ 42.819.08| Junio de 1968. 


2 No 13. | Ttumuebles 0... asnos PP 257,125.00] . Ganancias: , 
A Gtos. de constitución . "33,106.75 Alquiléres y arrenda-: . ” 
— . AAA Alquileres y - La 
$2.580.00 l]pub. — 19604 z $. 333.050.938 mientos Siocrsarrs $ 109.893.80, 


Utilidades por venta de + .. ú 
inmuebles oosarara 2 212.561.98 
Ñ A 


$. 822.455.18 


Pasivo — * 


| Capital solidario. «+0...s $ 20.000.00 
| Capital accionario ,... ” . 130.000.00 
¡ A4mort, de inmuebles , ” 4,306.87 | - 
¡ Amort. Gtos. de Const. ” 33,106.76 [Impuestos y contribu- ME 
Impuestos a pagar -... ” 48.270,00 f clones ...omoocmosssr $ 127.441.00; 
Pérdidas y ganancias. . ” - 44.177,06 [Gastos generales ...”n ” 64.252.00) 


0. z RANGO: S: A Pérdidas: 
(Inscripción N.o 40.244) 


o San José 969 


: : | Util. a Dist, en acciones ” 5.000.00 | Amortizaciones o... A pare. or 
1 d ¡ ión é . 3 | Utilidades del ejercicto . ” 48.190.165 [Leyes “sociales —....osn . - 007 
Balance de Sifuación, al 31 de marzo. de — [Utilidades del ejercicio '  124.880.7% 


e 


Ñ a 
! Activo pu. r “+ $ 322.455.78" 
Caja .oosncrencoo.. $  621.587.57 

Llave sróbecosososa ” . 140,000.00 
Mueb. Ut. e Instalac.. ” 163.702.35 
Acciones —.n.misooom. Y 3.800.001 
Imp. a las Ventas .... Y 5.253.93] 
Mercaderlas —....... ”7,.035.417.22) : 
Impuesto Vtas. y Serv, ” 20.248,00] o . Lo 
Result, a Distribuír,.. *  159.007.78| Arrendamientos ... 


or mr errores 


$ 8.148.966.90 


Las utilidades sel -ejercicio pasan a; 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias al] |[|Suenta nueva, m7 
3 junio de 1 Ñ o . 

0 de junio a . 968 No ge realiza asamblea por no exigirlo | 
j el contrato social, A 

Inspección General de Hacienda: 
División Sociedades Anónimast; 
«— Deja constancía que los pre« 


sentés estados se hallan copiados” 


Ganancias 


143.000.00 
143.00€.00 


Balance general al 30 de junto de .1968 


Cajd ..coomooososoo”. ¡$ 359.196.483) 


de constitución ... ” 6.500.007 


v 


sd 


o 


A 


Octubre 29 de 1969 


con el N.o 2.655 al folio 175 del 


tibro N.O 15» 


$ 2.880. — 1/pub. — 19606. 


O 


LUCIA S. EN O. 
(Inscripción N.o 111.707) 
. Zabala 187% Esc. 17) 
: Ealaxtos general. al 39 de julio de 1968 


7 Activo ”. 


E TOS OS 


épital solidario evexs 


uentas. corrientes E. 


Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 30 de 
5 UU junio de 1968 


Pérdidas — 


$ 


”n 


” 
$ 


RA 


$ 


$ 


» 


ÉF de constitución ..... ” 


“Amortizaciones aaa e $ 
impu stos y contribucio- 
"_Hes ......oo... > 
Leyes sociales ¡exe . 
o $ 
“anancias — 
AO rr cosmos $ 


das, dei ejercicio . 


- No E9 realiza asamblea por no “exigirlo 


a Contra o Social, 


Inspección Geñeral de Hacienda. 

=- "División Sociedades Anóni- 
-— Deja constancia que 
los presentes estados se hallan 
copiados al folio 7 del libro In; 
ventario certificado por el Re-] 
gistro Público y General de Co- 


mag. 


mercio y anotado con el número 
2.680 al Folio 175 del Libro 


N.o 15. 


, 


¿? 2.700.00 — 1[pub. — 19608 


ANA CLARA $. en O. 
(Inscripción N.o 111.704) 
Zabala 13872 Esc. 17 


Balance General al 30 de junio de 1968 


Activo —» 
Caja coreo orar 


Inmuebles 


eoeorncsssansa 


Gastos de constitución +. *? 


Pérdidas y ganancias .. 


$ 


$ 


_ 


AI pr 


+. al follo N.o 7 del libro Inventá- 
rio certificado por el Registro 
Público y General del Comercio 


el 4 de mayo de 1964 y anotado 


PLARLO SRICIAB O 


Pasivo — ". * 


AR ANI E 


Cuenta de pé 


- TA3B9—O | 


ráidas y ganancias al 30 de 
junio de 1968 


7 


701.45) 
27.548..50 
3.500.00 
4,139.53 
22.913.021 
58.802,50 
-20.000.00 
10.000.00 
302.50] 
3.500.00 
25.000.00 


58.802.50 


760.50 


23.913.00 
5.316.81 


29.990.31 


7.077.29 
22.913.02 


29.990.31 


63.291,41 
388.995.00 
6.509.00 
2,006.59 


o 
460.793.00 


Amortización de gastos 
de constitución ...+.. 
Utilidades del ejercicio . 


"Ganancias .—="" 


Resultados de la capita- 
lización 


Pérdidas — 


'Impuestos y contribucio- 
| MOS rr occ oro sono 
Amortizaciones —+.....» 
Utilidades del ejercicio . 


¡saldo a Cuenta Nueva, 


¿el contrato social. 


Activo. —=. 


Caja — ..o...oonmooo.aso 
Inmuebles e.onmoo.»» 
Gastos de constitución . 


Pasivo. — 


Ra * 
Capital solidario +...» 
Capital accionario ... 
Amortización de  in- 
muebles tooo...» .. 
Amortización de gastos 
de tonstitución 
Impuestos a pagar 
Pérdidas y ganancias -. 
Utilidades a distribuir 
6n acciónes —...... 
Utilidades del ejercicio . 


roo ono... .na 


> 
e... 


Capital solidario :»..».. $  _20.000,00 
Capital accionari0 .»... ” 174,000.00 Ganancias; 4, 
pereodores por acciones ”  .199.975.00 z : 4 
mpuestos y contribucio; ' Arrendamientos «...... . 
: Nes a DAgar seo...” ” 46.500.001 y amentos $ _143.000.00 
Amortización” de inmue- : - $ 143.000.900 
bÍÉS coooomorocoro. ” 5.835.00 Pérdidas: 4 


o 
ca 


» 6.500.00) 5. +on A 
, puestos y  contri- >. ¡ 
- 7.983.90 ol sr... oneroso $5 7 89.107.55, 
_— mortizaciones — ee. ” 3.530.30 

$  460.793.00 Leyes sociales  ...ows ” 4.762.26, 
--- |Utilidades del ejercicio » 45.599.89, 
a 

- . $  143.000.00 


Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 30 de 
po” junio de 1968, . . 


$ 102.178.004 
»  " 2.467.00 
» 7.983.00 
$  112.628.00| 


No se distribuyen utilidades pasando el 


No se realiza asamblea por no exigirlo 


Inspección Gereral de Hacienda. 
- — División- Sociedades Anóni- 5. 
mas. ==" Deja constancia quel! 


Zabala 1372, escritorio 17 


Balance general al 30 de junio de 1968 


$ 40.228.82 
»  257.125.00 
» 33.106.75 


A o vv 


$  330.460.57 


$ 20.000.00 
? 130.000,00 


” 4.306.87 
» 33.106,75, 
- 48.270.00 
» 44.177.06 


” 5.000.00 


, 


112.628.00 
A 
$  112.628.00 


Las utilidades del ejercicio pasan a 
cuenta nueva, ¡ 
1 


No se realiza asamblea por no exigirla 
el contrato social. 3 


Inspección General de Hacienda, 
División Sociedades Anónimas; 
— Deja constancia que los pres 
sentes estados se hallan copiados 
al folio N.o 7 del libro Inventas 
rio certificado por el Registra 
Público y General de Comercio 
el 4 de mayo de 1964 y anotado 
con el N.o 2.658 al folio 175 del 

libro N.o 15. a 


$ 2.760. — 1pub. — 19607. 7 


SANTA ANA S. en O, 


(Inseripción N.o 111. 705) 


los presentes estados se hallan| . 
cópiados a folios 7 del libro In- - Zabala 1872 Esc. 17 
ventario, certificado por el Re- : 3 
gistro Público y General de ¿uni ] 
e ro de 196 pponco Beneral al 30 do junio de 1988, 
y anotado eon el N.o 2.644 al Al 
Folio 174 del Libro N.o 15. Activo — ¿ 
$ 2.700.00 — 1ljpub. — 19609 Caja .ocoommocnsconos $ 80.006.66, 
Inmuebles —+...+.»+ ... 396.066.00 
_— Gastos de constitución + * 6.500.00, 
A merecen] 
. H $ . 482.572.66 
JOSE PABLO S. EN C. | . 
. o =— t Pasivo — 
(Inscripción N.o 111.571) . : 
mn: ) Capital solidario +..»... $ 20.000.00, 


Capital accionario ¡»».. » 180.000.00, 
Acreedores por acciones 2  194.975.00 
Impuestos y contribucio- 

nes a PAgdr +...» ” 61.000.00, 
Amortización de gastos F 


de constitución +...» 2 6.500.00, 
Amortización de inmue= . 

bles rorrorprrnas > 5.941,00, 
Pérdidas y ganancias + ” 4.500.86 
Utilidades a distribuir . 

en acciones +....... » 2.500.00: 


utilidades del ejercicio. _!* 7.155,80 
o a) 
$  482.572.66 


Cuenta de pérdidas y ganancias . 
al 30 de junio de 1968 
Ganancias — 


Resultados de la capita- 
" 140.532.00 


”  '45.599.89 Hzación —e..om..”. 
IS A 
$ 330.460.57 l $  140.532.00 


0 


PR 


PL BRLO LL 


F Pérdidas = 
Impuestos y contribucio- o 
DOS ooo oosososro. $ 130.888.00 
Amortizaciones ce...» ” 2,488.20 
Utilidades del ejercicio. *” 7.155.80 
po” o $ 


! MX . 
Las utilidades del 


cuenta nueva. 


140.532.00 


el contrato socíal. - 


- TS 


' Inspección General de Hacienda 
-— División “Sociedades Anóni. 
mas. — Deja constancia que los 


presentes estados se hallan co» Activo 
piados a fojas 7 del libro 1n- 
ventario, certificado por el Re. Cala rocvoorcaoaan.. 


Inmuebles .... 
Gtos, de constitución 


ejercicio pasan Ñ 

No se realiza asamblea por no' ] 
4 

glstro Público y General de Co. | eo...» 
merclo, el 4 de mayo de 1964 
y anotado con el N.o 2.641 al j 


. folio 174 del libro N.o 15, 
g 2.620,00. — , Hu». — 19611. 


E Pasivo — 
| Capital solidario ..... 
f Capital accionario .... 
Impuestos a pagar ... 
¡ Amortiz. de inmuebles , 
- $ Amort. Gtos. de Constt, 
- PUttl. a Distr. en acciones 
y Utilidades del ejerclcto 
" E Pérdidas y ganancias . 


ae 


LAS MANSAS $. en €. 
' (Inscripción N.o 111.703) 
f 
Zabala 1372 Esc. 17 


Balarice general al 30 de junio de 1968 


í . . 
Las utilidades del ejercicio pasan a 
cuenta nueva. : 


Activo —ám 
No se realiza asamblea por no exigirlo Ñ o, 


el contrato social, Caja 


. inspección Genéral de Hacienda. 
— División "Sociedades Anóni. 
mas, — Deja constancia que los 


$ 


. (Inscripción N.o 111.507) 
Zabala 1372 — Esc. 17 


113. 
257. 


BISLAGTI 


presentes estados se hallan Co» 
piados a fojas 7 del libro in- 
ventario, certificado por el Re. 
gistró Público y General de Co. 
" mercio, el 6 de mayo de 1964 
y anotado con el N.o 2.724 al 
“folio .177 del libro No 15, 


$ 2. 7.00. 0. — 1|pub. — 19610. 


Lo 
CECILIA S. en o 


Balance General al 30 de junio de 1968. 


432.61] _ : 
125.00 | 
35.003.40 | Imp. y Contribuciorós $" 103. 026. 33 


.560,91 


.003.40 
000.00 
.927,18 


.508.42. 


A 


$ 


Pasivo == 


Capital solidario 


Capital accionario * 


Impuestos a pagar 


Amortiz. de inmuebles , : 


mem” Octubre 29 de 1969, , 
an AAN 


Amort. Gtos. de Constit. 
Util. a Dist. en acciones 
Utilidades del ejercicio . 
Pérdidas y ganancias . 


Pérdidas — 


¡ Amortizaciones . 


E 


l- 


$ 20.009.00, 
* 130.900.009 
», 57.815.00' 
” 4.306.91' 
” 35.003,40 
” 2.000.001 
» 79.144,18. 
» 76.508.42 
q IOIOAO>OX 


$ — 404.777.91 


Cuenta de Férdidas y Ganancias al 
30 de junio de 1968 


» 3.688.36 


| Leyes sociales ....... ” 2.026.007 
p Uinidados del asirio 7 079.144.18 
: $- 192,884.92 

A Ganancias — "| > 

l Arrendamientos como $ 192.884.932, 
rd 


405 .5860.91 | Cuenta Nueva. 


192.884.92 $2. 620.00 — TYinub, 


Ñ ' Pérdidas y 


0 Activo e. , Cuenta «de Pérdidas y Ganancias al 
. : . 30 de junio. de 1968 
Caja ....onprueon... $ 63.291.41 [ Pérdidas — 
Inmuebles .ooooooo.s . 388.995.004 . 
S stos de constitución . Y 6.500.00 im l. 
] D. y constribuciones $ 108.026.38 
Pérdidas y ganancias AA 2.006.59 ¡ Amortizaciones A -3.688.36' 
: IA ¡ Leyes sociales . ....... * 1.243.00| 
$ 460.793.00 duna, del ejercido...» 79.927.18 | 
teo . : A 
o Pasivo — o $  192.884.92 
Capltal solidario ..... $ 20.000 00 Ganancias — Ñ 
Capital accionario .... ”*  -174.000 , Z. 
Acreedores por acciones ”  199.975.00 | Arrendamientos ..... $ 192.884.992 
Impuestos y contríbu. UN _—— 
ciones a pagar ” 46.500.00 ] $ 
ión de iumue-. . . . : 
Aro LIZAO , Al nd... ” 5.835.00 Las Utilidades del ejercicio pasan a 
Amortización de gastos o Cuenta Nueva. 
de constitución ......* _. 6.500.00 - 
Utilidades del ejercicio. ” 7.983.00! No se realiza Asamblea por no extgir-; 
: . A “lo el Contrato Social, 
$ 460.793.00| 
Inspección General de Hacienda. 
— División Sociedades Anón!- 
y mas. — "Deja constancia que 

- Cuenta de pérdidas y ganancias * los presentes “estados se hallan 

s al 30 de junio de 1968 copiados al Fo. 7 del libro In- 

i ventarlo. certificado por el Re- 

Ganancias — gistro Público y General de Co- 
] mercio el 6 de mayo de 1964 y 
Resultados de la capita.” . anotado con el No 2, 730 al Fo. 
, Jización —...... > 112.628.00 177 del libro “respectivo” N.o 15. 
A $  112.628.00 ,$2:760.00 — 1pub. — 19612 

- Pérdidas — . : 

Impuestos y contribucio- o + o, 

DEB sooommoo mo... $ 102.178.00 PAULAS S. en C.. , 
Amortizaciones ...... ” 2.467.00 : : 
Utilidades del ejercicio. ” 71.983.00 (Inscripción Nio 111, 512) 

. M : A PP A 
¡ $  112.628.00 Zabala 1272 — Fse. 17 


Balance General al 30 de junio de 1968 


2 3 


649/51 
125.005 
5.003./40 


777.91 


ler Contrato Social. 


mas. 


Las Utilidades del dérelelo 


$ 192.884. 93, 


pasan a 
o. -* 
nó 

, 


No se realiza Asamblea por no exigtrlo , 


E ¿ 


Inspección General de Hacienda .;. ¿ 
División Sociedades Anóni.' 
Deja : 
log "presentes estados se hallar 
copiados a Fo 7 del líbro Tis 
ventario,. certificado por el Ree 


constancia que 


; gistro Público y General de Cos 
mercio el-4-de mayo de 1964 y. 


anotado con. el. 


N.oo 2.685 al 


Fo. 175 del Libro respectivo nú-; ! 


mero ib, 


— 19613 


BRASITNERA $, A. 7 


(Inscripción N.o 47.288) 


Av. 18-de Julio 1225 


Balance General al 31 de diciembre de 


Activo — 


Caja 


[ Títulos y acciones 


¿ Accionistas 
¡Acciones a emitir 


...o. 


Pasivo — 


Capital “integrado 
Capital 
Capital autorizado 
Cuentas corrientes 
Previsiones Imp. 


Her. - Ejerce. 1962 
Previstones Patento - de--.- 
> 1.500.00 


¿Gáro- 


..ro..oons.”» 


suscrito .. 


1962 


...»oo 


ganancias . 


sesos 


...o. 


> 160.000. 
0? 2.502.740. 
Sust. 
IS 3.000. 


$ "10.000.00 


. '* 2.500.000,09 


»  230.000.00 
”» 160.000.00 
” 7,240.20 
$ 2.707.240.90 


$ 10.000. 
” 30.000. 


00 


$ 2.707, 


240.90 


añ 


wo 


w 


A o 
. Cuadro demostrativo de las cuentas Tas cuentas de y G0p 


Octubre 29 de 1969 ” 


2 A a TS IT DM ER pe 


; resultados 

Pérdidas — : 
Patente de G1TO ...... $ 1.500,00 
Imp. Sust. de Herencias ” 3.000.00 
Timbres y sellados :.... 202.00 
Gastos extraordinarios . ” . 315.00 
Gastos vario9 +........ *” 26.40 
Gastos Constituc. socie. . 
E 2,197.50 
f $. 7.240. 90 


Los presentes estados han sido aproba. 
dos por la asamblea de accionistas rea. 
lizada el 23 de octubre de “1963. 


Inspección * General de Hacienda. 
— División Sociedades Anóni- 
mas. —” Deja” constancia que 
log presentes estados se hallan; 
--copiados"a folios 2 del libro “Im_ 
ventario” certificado por el Re. 
gistro Público y General de Co. 
mercio el 15 de febrero de 1962 
y anotado con el N.o 1393 al fo. 
lio 671 del libro N.o 11. 


$ 2. 760. 00 1ipub. — 19621, 


BRASILERA 3, A. 
- (Ensoripción -N.o 47.888) 
Av, 18 de Julio 1228 


Balance General al 31 de diciembre de 


1963 
Activo. uo 

Caja ..... Croma mmoona $  200.000.00 
Pérdidas y ganancias . ” 7.011.00 
$ 207.011.00; 

- Pasivo — : 
Capital integrado ..o..--$  200.000.00 
Cuentas corrientes .... ” 11.00 
Previsiones Imp. Sust. ¡ 
Herenc.. Ejerc. 62163 » 4.700.00 


¿ 


, 


Previsiones Patente de 
Giro, Ejerc. 62]63 


s 


2.300.00, 


$ 207. 011. 00 


. Cuadro demostrativo de las cuentas de 
Resultado 


Pérdidas — 


Patente de Giro 1963 . $ 800.00; 
impuesto Sust, Herenc. 1 
1963 oo.oomoomooo >” 1.700.00; 
Timbres y sellados .... ” 9.00 
Gastos varios ...... .. >” 2.001 
$ 2.611,00 
Utilidades o 
Acciones (diferencia de 
cotiz. a nifavor en ..- 
venta de acciones) $ 2.740.00 
$ - 229,90 


Utilidad del ejercicio 


Los presentes estados han sido aproba, t 


dos por la Asamblea de Accionistas rea, $ - 


lizada el-24 de junio de 1966. 


Inspección General de Haclenga. 
— División Sociedades Anóni- 
mas. — Deja. constancia que 
log presentes estados se hallan 


Ar 


_ 
| 


DIARIO OFICIAL "s. 


copiados 'a folios 3 del libro In_ 

ventario,. certificado por el Re. 
gistro Público y General de Co_ 
mercio el 15 de febrero de 1962 
y anotado con el N.o 1391 al fo. 
lio 671 del libro N.o 11, 


$ 2.880.00 1jpub. — 19622. 


SANTA CELIA 8. en C, 
(Inscripción N.o 111.510) 
Zabala 1872 (Esc. 17) 


Balance general al 30 de junio de 1968 


Activa e : 
ES! ro 1 
Caja e .. $ 224.126.25 
Inmuebles eo..o.oo... ” 3800.000,00: 
Gastos de constitución » 27.500.00 
Pérdidas del ejercicio ” 13.8350.00 
$ 5685.476,25 
Pasivo — 

Capital solidario .... $ 20.000.00 
Capital accionario -.. 230.000.00 
Amortización de inmue- 

DIOS coo sooonooooos >” 4.950,00 
Amortización de gastos 7 

de constitución .... ” 27.500,00 
Pérdidas y ganancias ” 123.301.25 
Impuestos y contribu- > 

ciones a Pagar o... ” 123.725.00 
Utilidades a distribuir 

en acciones Po...» » 36.000.00 

$ 565.476.25 


! 


- ganancias ¿l:30 
1968 


Cuenta de pérdidas y 
de junio de 


Ganancias — 


Resultados de la explo- 


tación —....o...... $  219.130.00 
Pérdidas del ejercicio . ” 13.850.00 
$ 232.9380.00 
Pérdidas — 

¡Impuestos y contribu- 
CÍONES —..omooror.. $ 225.570.00 
: Leyes sociales ....... ” 3.760.080 
AmiortizacioDeS —»..... ” 3.650.00! 
A 
$ 232.980. 00: 


No se realiza asamblea por no exigirlo 


el contrato social. 

Inspección General de Hacienda : 
— División Sociedades Anóni- i 
mas. — Deja constancia que los 
presentes” estados se hallan co- 
piados al folio N.o 7 del libro 
Inventario, certificado por eli 
Registro Público y General del 
Comercio el 6 de mayo de 1964 
y anotado con el N.o 2728 al 
folio 177 del libro N.o 15. 


— 19614. 


ña] 


$ 2.880.00. — 1/pub. 


MOLLES PEL PESCADO S. en OC, 
(Inscripción N.o_ 111.706) 


Balance general al 30 de junio de 1968 


Activo 
Ñ 
Caja osrtnnrne dano $ 217.627.56 
Inmuebles ...oorbr.. ” 300.000.00; 
Gastos- de constitución ” * 27.500.00, 
Pérdidas del ejercicio ” 13.315. 67; 
3 558.443.231 


11441-—Q ] 
Pasivo ad 4 
ru to f 
Capital solidario .... $ 20.000. 00 
Capital accionario  -..: ”: 230.000, 00 
Amortización de. inmue- 
bles ieerenorrmomm.s ” 4.950. 00 
Amortización de gastos 
de constitución —... *” 27.500.00 
Pérdidas y ganancias ”  117.268.23 
Impuestos y  contribu- 1 
ciones a pagar .... ”  123.725.00 
Utilidades «a. distribuir “1 
en acciones —,..... ” 35.000.00 
een] 
$ 


558.443.23 


Cuenta de pérdidas y ganancias al 30 
de junio de 1968 


Ganancias —— 


Resultados de explota- 


CiÓN ooo mnooo.. $ 219.130.00 
Pérdidas del ejercicio ” 13.315.67 
ctas] 
$ 232.445.627 
Pérdidas — 
Impuestos y contribu- 

CIONES sor oororr.o 2  225.170.00 
Leyes sociales ».onooo ” 3.625.67 
Amortizaciónes —»..ves ” 3.650.00 

$ 232.445,67, 


+ , 3 
No se realiza asumblea por no exigirlo 
el contrato social eS) 


Inspección General de Hacienda, 
"¡ivisión Sociedades Anóni- 
mas. — ¿ela constancia que log 
presentes estados se hallan co» 
piados al folio N.o 7 del libro 
Inventario, certificado por el 
Registro Público y General del 
Comércio el 4 de mayo de 1964 
y anotado con el N.o 2649 al 
folio 175 del libro N.o 15, 


eo labs 


$ 2.880. 00. — 1|pub. — 19615, 


ARAI S. A. 
(Inscripción N.o 41,760) 
Av. 18 de Julio 1228 


Balance General al 30 de junio de 1961 


Activo —= 
Inmuebles —....o.oo... $  653.350.32 
Intereses a liquidar... ” 46.902.21 
Cuentas Corr. deudoras ” 10.793.87 
Gtos. de ConstituC.... *” 5.000.00 
Pérdid. y Gan. Ej. 1961 ” 10.320,00 
$ 726.366.40 
Pasivo — ] 
Cuentas Ctes. Blog... -$..-571.227.50 
Capital Integrado ... '”  100.000.00 
Cantegril S., A. ..... ” 33.988.90 
Cuentas a Pagar úiós 2 8.300.00 
Prev. para. Imp. tos. - 
Fiscales. NEO ” 6.850.00 
$ 726.366.400 


114420 


o 


Octubre 29 de 1969 


Cuentas de Pérdidas-y Gananelas a BRASILERA S, Ar 


Deba=> oo "Capital Integado .... $ 65.000.001 ipció ; Ná 
e Capital Autorizado coo  . 35,090.00] £tinseripción N.o 11.888), 
Gastos Generales -...... $ 3.425.090 - , - IE EA <<“ Apenida 18 de Julio 1225 


Imp. y Gtos. Fiscales. Y" 6.895.607 +: 0.0 $ 100.000.001 


-- ---$- - 10.320,00 o 
«Cuadro -de Resultados ;' 


Balance general al 31 de diciembre 
. de 1965 


. Aprobados por la asamblea de “accio: ! 


i 
$ 
_ mistas realizada el 16 de agosto de 1968.) 
E ¡ o - Sin actividad . UN A 
Inspección -General de Hacienda. +* - y Caja . re $  :200.000.00; 
—— División Sociedades Anóni-] . Aprobados por la asamblea de accio. | Pérdidas y ganancias” . :7.070.00 
mas. —. Deja: constancia que tistas realizada 'el 9 de diciembre de ¡Pérdidas «del ejercicio . ” 374.00 


log presentes estados se hallan 1967. . 
copiados a Fs. 3 del libro Iu- 
ventario certificado por el Re- 
sistro Público. y General de Co- Inspección General de Hacienda. : 


es] 
| $ 207.444.00. 
mercio el-28- de febrero de 1962 de — División Sociedades Arnóni- | 
| 
Ñ 
4 
) 
Í 


- Pasivo o 7 


y anotado con el N.o 1847 al mas. — Deja constancia quel ca ital in A e 
Fo. 720 del libro N.o 11. “los presentes estados se hallan deroricionos sos impud, $ 200.000.009: 


A UOC tOS. ieoanearos oro 2.291.00% 
ga. 100. 00. - 1ipu. 19626. Inventario. certificado. por el! > ; "00 
i Registro Público. y General de | Cuentas corrientes co." 3-668.00 

Ze - Comercio el 13 de noviembre de 4% 5. Hiscales e 2.485.00 


1967 y anotado con el número 
5603 al Fo. 67 del Libro nú-] 


Lo mero 19, 
GABY S.A ] - o. 
. . $ 2. .220. 00. = 1ljpub. — 19633, _ 
(Inscripción N.o 41.297)' o o 
18 de Julio 1228  .: rr To Cuadro demostrativo 


: de lag cuentas de. resultado 
% Balance Gentral al 31 de diciembro : 


de 1962: BRASILERA $. A. Pérdidas —- 
EAU (inscripción. No 47.888) Timbres y sellados +... $ $4.00 
A osa + ¡ Confección de acciones ” 340.00 


Acelonistas'  :svssroo.. $ 35.000.00 Avda. 18" de Julio 1228 


CEC e. 
Caj r..oonsosacno *”- 10.000.00*' : . 
e az Ej. Anteriores ” 3.078.12 Balance Geleral al 31 “de .diciembre de! $ 374.00 
Cuentas Corrientes .” 11.426.23: 2. 1964 b o 


.Pérdida del Ejercicio . ”. 1.850. $8 Aprobados .por la asamblea de accio- 
Inmuebles 'oooooor.o 38.644.961 


o bnistas realizada el 24. de junio de 1966. 
o e 2 Bo - o 
o $ . 100.000.00 Caja "ero voosommms.. $ 200.000.004 o 
- . , Pérdidas y gariancias Ej d 
Pasivo = 7 o. ¿1963 y 1964 o.n..o. ” 7.070.00f 


e rr 


Activo a - 


— División Sociedades Anóni- 
mas. -— Deja “constancia que 


Cápital Integrado . den. .65.000.00 o . $ 207.070.005 los presentes estados se hallan 
Capital Autorizado .. ” 35.000.00, Pasivo a . : : copiados a Fs. 5 del Libro In- 
Ñ | " otra ventario certificado por el Re» 
5* . $  100.000.00' . gistro Público y General de Co- 


i . ¿Capital integrádo ..... $ 200.000.004 


A Previsiones para im- mercio el 15 Ce febrero de 1962 


* Aprobados por la asamblea de accio- Puestos ........ c.. * 2.291.005 y anotado con el N.o 1391 al 
“Histas realizada el. 9 de diciembre dé Guentas corrientes .... 494.001 F.o '671 del Libro N.o 11. 
1967: ¡Acreedores fiscales .:. '*"  4.355.00]| j o $ 
. UE . - A 2.220.00. — 1/pub. — 19621, 
Inspección General de Hacienda. 0 - Too. $, 5207.070.00] . 


—- División ' Sociedades Aróni.j 
- mas. —— Deja constancia. que 
los presentes .éstados se hallan 
. copiados a fojas 5 del Libro In- 
ventario: certificado por el Re=" 
gelstro Público y General da' 
Comercio,- el 13 de noviembre ' 


BRASILERA $. A. 
Cuadro demostrativo “de las Cuentas 


de 1967: y anotado coñi el nú. de Resultado (Inscripción N.o 47.888) 
. No 1 5003 al Fo, 67 der Libro] Pérdidas — " Av. 18 de Julio 1228 
s $ 2,400.00, == 1|pub. — 19632 Timbres Y sellados ... $. ' 59.00] Balance [ % E de diciembre 
Ñ e $ 9.00] 7 
GABY $. A. o e . Activo — Ñ 
CTiscrtpción N.o 41.297) . E Aprobados* por la asamblea de accio-] . ES 


nistas realizada el 24 de junio de. 1966. | Caja” covosrwaoss curvas $ 200.000.00 

18 de Julio 1228' l Inmuebles evosonnss. 7 38:880.602.00 
- ) [Pérdidas ejercicios an- 

“Balance Gentral al 31 de diciémbrs po. Tispección General de Has londa. E erioTeS —..... » 7.444.00 

ON de 1963 Lo — División Sociedades Anóni- Pérdidas ejercicio "1966 ” 36.786.95 

mas. — Deja. constancia que [ 


o Activo —= , “los preserites estados se hallan $ 4:124.832.95 
Pes => os “copiados a Fs, 4 del Libro In- Pasivo — . 
a oistas CN 55-000 00 yentario certificado por- er Re-*... o 1 
a a o " “gistra Público y General de Co- Previsiones para im-* ¡ 
pea qe, ¡Enteriores » Ai 0T8. 12, i :mercio el 15: de febrero de 1962); .PUEestoS — ...oooom... $ 2.081.00 
Pérdida del Ej 1 22 1.850.70: Cy anotado. con el N.o 1391 ali Capital integrado .... ” 200.000.600 
ss F E 


38.644, :95 | 


:] Cuentas corrientes .,.. ” 38:922.751.95: 
q €_.IE___ A  —— 1 . _ 
$ 100.000.00 ' 


$ 4:124.832.95 


io. : 5  207.444.00, 
. ad 


Trispección General de' Hacienda, . 


Y 


( 


w 


A 


bo 


. 5 

1. Activo 
y Inmuebles e ooo nos $ 654 .320.32 
Intereses a liquidar ,, ” 46.902.21 


” Capital Integrado 


| Octubre 29 de 1969 ">... 
o 5 
: Cuadro demostrativo 

de las cuentas de resultado 


A 


Pérdidas mis 0 
Gastos generales E ” 31.026.30 
Impuestos 1... oomos *” 5.760.65 
o $ 36.786.95 


Aprobados por la asamblea de accio- 
Distas realizada el.9 de diciembre de 
1966. 


Inspección General de Hacienda. 
-— División Sociedades Anóni- 
mas. — Deja constancia que 
logs presentes estados se hallan 
copiados a Fs. 6 del Libro In- 
ventario certificado. por el Re- 
gistro Público y General de Co- 
mercio el 15 de febrero de 1962 
y anotado con el N.o 1391 al 
F.o 671 del libro N.o 11. 


$ 2.340.00, — 1jpub. — 19625, 


ARALI 8, A. 
(Inscripción N.o 41.760) 
- Av. 18 de Julio 1228 
Balance General al 30 de junio de 1962 


Ctas. Ctes, deudoras . ” 10.798.87 
Gtos. de Constitución. ” 5.000.00 
Pérd. y Gan, Ej. 1961 ” 10.820.00 

7.068,00 


Pérd. y Gau. Ej. 1962 ” 


$ 734,404.40 


Pasivo — 


577,227.50 
.... 300.000.00 
Cantegril S. A. ...... 2 34.953.90 
Cuentas a Pagar .... ” 11,600.00 
Prev, para Imp. y Gtos. 


Ctas Ctes. bloqueadas . $ 


e 
> 


Fiscales  ...o..... ” 9.550,00 
'Amort. Gtos, de Const, A 1.000.00 


Banco Continental. 


68. 00 


$ 734,404. 20 
Cuentas de Pérdidas y Ganancias 


Debé «on 


€ 


Gastos Generales .... $ 
Imp. y Gtos., Fiscales . ” 
LA 


3.308,00 
2.760.00 


Amortizaciones emo. 1.000.00 
$ 7.068.00 


Aprobados por la asamblea de accio- 
nistas realizada el 16 de agosto de 1966, 


Inspección General de Hacienda. 
— División Sociedades Arióni- 
mas. -— Deja constaricila que 
los presentes estados se hallan 

" copiados a Fs. 6 del Jibro In- 


- DIA RI o o9F Es 1 ABE 
GABY S. A. 
(Inscripción N.o 41.297) 


18 de Julio 1228 
Balande general al 31 da diciembro 
de 1964 


Activo — . 
Accionistag —..mvessr. $ 35.090.00 
Caja — conmomsoomos»o 10.000.C0 
Pérdidas ejercicios an- 

teriores —...oonoss. ” 3.078.12 
Cuentas corrientes ...» ” 11,426.23 
Pérdidas del ejercicio ./” 1.850.70 
Inmuebles co... ...ono» » 38,644.95 

$  100.000.00 

Pasivo — 
o 
Capital integradO ¡w... $ . 65.000,00. 
Capital autorizado :... ” 35.000.00 


e o 


$  100.000,00 


Cuadro de resultados" 


Sin actividad. 


Aprobados por la asamblea de accio- 
Nistas realizada el 9 de diciembre de 
1967. 


Inspección General de Hacienda, 
-—— División Sociedades Angni- 
mas, 
log presentes estados se hallan 
copiados a Fs. 7 del Libro 1n- 
ventario certificado por el Re- 
gistro Público y General de Co- 
mercio el 13 de noviembre de 
1967 y anotado con el N.o 5603 
al F.o 67 del Libro N.o 19. 


$ 2.220.00. — ijpub. = 19634. o pe 


ai : 4 
nd 


VIAJES NELOSN SOCIEDAD ANONIMA 
(Inscripción N.o 220,080) 


Treinta y Tres 13732 (Apto. 104) 


| Balance general al 31 "de mayo de 1969 


Activo —= “' 
Inmuebles. +.vocesvoeseo 125,000.00 
Pérdidas anteriores  .. ateo: 3.376.05 
Gastos constitución -...... . 20.656.00 
Caja e. .oo..o.sosnsresosa ' 5.983.20 
Pérdidas 1969 ¿ococenceos 1.678.25 
e. 
156.693.50 


Pasivo e. - _ 


Capital integrado ....«... 125.000,00 


Amortización de inmuebles 3,663.50 
Acreedores varios lvo.oommo 28.030,00 
156.693.50 


Cuadro de resultados 


ventario certificado por el Regis-].. 


tro Público y General de Co- 
mercio el 28 de febrero de 1962 
y unotado econ el N.o 1347 al 
Fo. 720 del libro N.o 11... -. 


F $ 3.000.00. N Llpub, + 19627, => 


Deba — 
Gastos generales . r.osesnoo. 23.634,00 
Impuestos variog .. 41.273.560 
¿Amortisaciones 8 6,370.75 
71.278.254 


-—— Deja constancia que'f 


. 14430 : 
PL ¿e LAA 

Haber — 
¡ Arrendamientos poo...  69.600.00 
Pérdidas 1969 .....oo tq».  1.678.2k 
rr 
71.278,25 


No han side aprobados por la agsam- 


.Hblea general ordinaria en virtud de no 


haberse celebrado la misma. 


Inspección General de Hacienda, 
-- División Sociedades Anóni- 
mas. — Deja constancia que 
l0g presentes estados se hallan 
copiados a F.o 5 del libro CO0- 
piador de Cartas, inscrito con el 
N.o 4002 a-F.o 70 del libro res. 
pectivo N.o 13. 


$ 2.280,00. — 1jpub. — 19639. 


GABY S. A. 
(Inscripción N.o 41.297) 
18 de Julio 1228 


Balance general al 81 de diciembre 
de 1965 


Activo se 


escenas $ 35.000.00 
..*  10.000.00 

¿5 10.767.98 
» 38,644.95 


Accionistag 
Caja " ..oooo.oo 
Cuentas corrienteg . 
Inmuebles  .....o...o.. 
Pérdidas ejercicios an“ 


Leriores senor. ” 4,928.82 
Pérdida del ejercicio . * 658.25 
> $ 100.000.600 

Pasivo — 
Cápital integrado ue. $ 65,000.00 
Capital autorizado 0. ” 35.000.00 


A Fo PS 


$  100.000.00 


Cuenta de resultados 
al 31 de diciembre de 1965 


Pérdidas — o 
Impuesto8 +... veces $ 578 04 
Gastos generales cose 380.25 
ia ' 
$ 653.28 


* “Aprobados por la asamblea de' actios 
nistas realizada el 9 de diciembre de 
1967, E 


Inspección General de Hacienda, . 
—— División Sociedades ¡Anóni+. 
mas. — Deja constancia qué 
l0s presentes estados se hallan 
copiados a fojas 8 del Libro In- 
ventarlo certificado por el Re- 
gistro Público y General de Co» 
mercio el 13 de noviembre de 
1967 y anotado con el N.o 5603 
o. al F.o 67 del Libro N.o 19. 

SA Ñ 
LA 2.400.00, — 1[pub. -—— 19635. 


y 24840, 


ARAÍ. S.A. Cuenta. de resultados 


al 31 de diciembre” de 1956 


DIARIO .ORIETAB> 


: A - Octubre 29 de 1969 | 


nie Er E 
“Pérdidas aj 


«Sueldos * 


" (Inscripción: N.o 41.760) oo. »oeaeoezo $ 59.582.00 
o Perdidas — A _ (Gastos generales 000.  $60.507.99 
18 de Julio 1228 . o . "Impuestos socsonoses ” 607.63 
| Gastos generáles ecsco $ 550.00 j Honorarios —.oooveovo Y 5.853.00 
Balance general practicado el 30 de junio . - ¡Cargas sociales emm. t-- 18,923.44 
de 1968 A: $. 550,00; Gastos de administra- 
, . O 9.000,00 
Activo a F Aprobados por la asamblea de accio- ¡Amortización  ¡oco.oo.o ” "4.187.65 
- ? nistas realizada e 9 de diciembre de ¡Utilidad del ejercicio . 
«Inmuebles eo.oooono.. $ 654.320.382 11967. * 1966]67  ...oooooo.. ” 67.429,03 


¿Entereses a liquidar +.. 


» 46. 902,21 Í 
"Cuentas corrientes deu- . 


» 30.798.87H 


OTAS — ..ooo.»on».. . — División Sociedades Anóni- 
Gastos de constitución * 5.000.00 | mas. — Deja constancia quef 
Pérdidas ejercicios an- los presentes estados se hallan 
ny feriores .+.oo.ono» 17.388.00 p copiados a fojas 9" del Libro In-| 
E ventario certificado por el Re-) 

2  134-404.408 gistro Público y General de Co- 

E: Y mercio el 13 de' noviembre de 

¡ . ] Ct 1967 y anotado con"el N.o 5603 

Paslvo — o al F.o 67 del Libro N.o 19. 


Gnentas corrientes blo. $ 2.280.00, <= 1[pub._— 19636. 
" queadas o. vmoooo.. $ o. . 

Capital integrado ' 
¿Cantegril S. A. 

¿Cuentas a Pagar +..... 
Previsión para imp. y 


577.227.50 $ 

100.000.00 [| 
34.958.90 

” 11.600.00 | 


..o. 


gastos fiscales ..... *” 9.550,00 f ALAZAN $. A. o bro N.o 10. 
ón e > 1.000.00 Í (Inscripción N.o 46.596) - $ 4.200,00, — ijpub, —— 19651. 
.” 68.00 ; l ; > 
li lanco Continental ..o, f Las Heras 2315 * : 
N $ 334.404.401 Estado de situación al 15 de abril 
- de 1967 ? . 
No hay cuentas de .resutado.. Activo — — ARAI $. A. 
Aprobádos por la- asamblea de ' accio» | Caj: - . y _ A 
ja eoonorrossros $ 9.941. 91 (Inscripción N.o 41.760 
(mistas- realizada el-16-de-asosto.de 1988 k ao de “Crédito .... ” 9.823.9 ) 
. en A o Inmuebles para la venta el - 60.412,1 Al 18 de Julio 1228 
nda. [Inmuebles ooo ommmas PART TIMBRE 
Inpesgn, Gonsral de Heciengs, ' Deudores por ventás ..: ” 4:389.343.77 | Balance general practicado €l 30 de junio 
0 Tas. — Deja constancia que los | Vehiculos oococcoc.. DON de 1964 
presentes estados se hallan co- ¡Maquinarias e instalas , 
CIONES —.onooo.o.s : 2.248.5 Activo «u» 
pidos a folios 7 del libro In- G a A ó » - : o 
ventario, certificado por el Re- | astog de constituci n 8.500.0 o 
istro Público y General de Co. | Acciones a “emitir +... '” '130,000.0 Inmuebles ......o.o. $ 654,320.32 
el ercio el 28 de febrero de 1962 | Pérdidas Bjerc. 1961/62: ” 18.526.84 |Intereses a liquidar .. ” 46.902.21 
y anotado con el N.o 1.847 al [Pérdidas Ejerce. 1962/63, *” 38.162.4 de corrientes deu- 
folio 720. del libro: N.a 11. y . - : _— doras e... .o.n.o.». » 10.793.87 
$ 5:131.738.8 ' astos de constitución 5,000.00 
: . > Pérdidas ejercicios an- 
$ 2:400,00. — 1jpub. — 19628. Pasivo — Ñ | teriores ooo ooo so ”  17.388.00 
- 4 : a ! 
————— ¡Caja de Jubilaciones .. $ 9.586.46 20 $. .7384.404.40 
Caja de Asignaciones . 7 
o Familiares ...... o s24.57 PIN - 
"GABY S, A. crop e 195-000-00 Cuentas torrientes blo. 
(Inscripción N.o 41.297) Amortización gastog de : ] augadas nr. $ 577,227.50 
pl Ñ constitución "2 5.100.00 Capital integrado .... ” 100.000.900 
: > antro ns o +22: ”¡Cantegril S. A. ...... 34.958.90 
18 do Julio 1228 ¡ Prnortización maquina-, 1.349.10 [Cuentas a pagar ..... "_  11.600.00 
A : rs = . Previsión para imp. y . 
UAT ¿ Amortización inmuebles ” 3.446,31 ; si 
re 
_ Balance en “abs o idad diferida” ..... ”4:261.432.60 [,2astos fiscales o. 9.550.00 
- Capital autorizado v... ” 130.000.00 constitución ; 22 1.000.00 
Z Ñ ¡Capital integrado .... ” 370.000.00 Banco: Continental 227 : 63. 00 
“Activo a ¡Utilidad Ejerc. 1963/64 *” 26.829.451 o ... - ? 
ALO Utilidad Ejerc. 1964/65 " 3.243,29 DS osnesr $ 734 404 40 
A. - - Pf Utilidad Ejerc. 1965/|66 *” 13.013.757 . . : " 
Aecionistas " ..ovinos» 35.000,00) Utilidad Ejerc. 1966/67 ” ' 67.429.083 e . 
Bote nist '. tires 5 0 000. 09 ¡Impuestos 2 DABAr 0... ” 85. 484.27; No hay cuentas de resultado. 
Inmuebles —.nomoo.o. s. 130.407.5 Lo $ 5:131.738 83: "Aprobados por la asamblea de accio» 
Pérdidas ejercicios 2, 5.587. 0. :131.738.83 + mistas realizada. el 16 de agosto de 1966. 
o : ¿ ñ i 
Párdidas dí A » ? 
Pérdidas del ejercicio . 550.0 =! a Inspección General. de Hacienda. 
$ 181.544,  — División Sociedades Anóni- 
ñ mas. — Deja constancia que los 
: d Cuentas de resultados : presentes estados se. hallan co 
Pasivo —, 7 - píados a. folios 8 del libro In= 
> : A . Ganancias — ventario, certificado por.el.Re- * 
o : gistro Público y General de CO. 
Capital "integrado .... Y 65.000.00] Alquileres ..o.ovencoo. $ 9.504.00 mercio el 28: de febrero de 1962 
Capital autorizado ,... ” 35.000.00 | Ventas -contado: ...... 50.000,00 y anotado con el N.o 1.847 al 
* Cuentas corrientes —s.. ” 161.586.74 folio 720 del libro N.o 11. 


31.544.60 pres realizada- co... *” 
$ 131.544.604 


Irispección General de Hacienda. 


$ 221.090. 


$ 221. 090.74 


a No: se efectúa distribución de utilida- 
. des. 


Aprobádos por la asamblea general or= 
 dinaria. realizada el 31de agosto de 1967. 


Inspección General de Hacienda, 
— División Sociedades Anóni- 
mas. — Deja. constancia que 
log presentes estados se hallan 
transcriptos a fojas 23 del Libro 
Copiador de Inventarios, certifi- 
cado por el Registro Público Y 
Geñeral de Comercio con el nú. 
mero 2123 al folio 433, del Ll. 


74 $.2.400.00. — 1jpub. — 19629. 


Al 


od 


tr 


E 


U$S 


50.190.49 Í32.340.00 — 1jpub. — 19630 


a - 
4 Octubre 29 de 1969 rn a A 1445—0 ¡ 
2 FUMES. A. Pasivo — y ARAI SOCIEDAD £ NONIMA 
- . + 
(Inscripción N.o 46.496) Cuentas corrientes ... U$S 190.49: ( ipjei 7 
. “ Capital autorizado :.. ” 20.£00.00; (inseripición N.o «1.760) 
Treinta y Tres 1834 (Esc. 3) Capital integrado +... > 30.000.00 ; Av. 18 de Julio 1228 
Balance general a Al de diciembre . U$S 50.190.491 Balance nr Ducado el 30 de ; 
: . NS - undio-de 196 
Lo - . á 
: poro _ - ! Pérdidas y ganancias . Atos 
= eS 116.58 ...... 2,797.92; : á Tamueblos $ 634 920 38 
Caja mla 194.653 ....o 13.802.922 de mayo de 1968 — P ] DE . es 
o. Documentos a cobrar lo -- - z 5 $1 8e mayo 1969 p Intereses cocos + .46.902.21 
» mja 190.807 oo...  13.530.00f - Gananciagi ¡ Otas.-Ctes, deudoras- -.. Y “10,793.87 
d+ Obligaciores a cobrar A Ñ ¡ Perd. Ejerc. anteriores , ” 17.388.00 
U$S 100.000 ....:.. 1:632.860.00 | Galtancias ....o.o. U$S y | Pérdidas del ejercicio , *- 6.503.709 
Ñ Inversiones U$S 1/951.50 46.8356.00| “0  .* . : EN q  _ _—_————— 
Títulos . y acciónes mila d- Pérdidas — $  735.908.10. 
ei 000 sin . o o RE e . Pasivo” 22 7777 : 
Gtos, de constitucióN ... .D00.00 ¡ Gastos generales ... . y Sa A i 
Acciones a emitir “so...  530.000.003Í- $ m0. U$S 136.43 Capital intesrad . 
ES . A pérdida n o... ¡ Capital integrado .... $  100.000.00 
Resultados: 200900 paras eta U$S 135.48 - ques. Otes, bloqueadas . ” 577.227.560 
. o Y Aprobado por la asambl . | Cuentas corrientes Can- : 
- Ganancia 'ejerc.. “anter:se > 177.211,11 | dinaria del 25de setiembre de EEN Cl tegril S. A. ...oo. * 22.462,60 
Péra. del ejercicio 1965. 294.925.243 , - o : Cuentas A Pagar ..... ” 6.600.00 
A : pa l mm Inspección General de Haci , | Prev. Imp. y Gtos, Fis. ” 9.550,00 
2:920.596.03 | ——— División Y ARRE Banco Continental .....” 63.00 
IS a .mas. — Deja c - a 
Pasivo — : el presente de caianola halla TO TO $ 735,908.10 
o ¡ . transcriptos a Fs. 2 y 3 del Libro | Soros : - 
Aportes de tércéros U$S - Copiador de Balances de la so- >> + nia 7 
57.608. ooooooooo,. 1:382.544.00 ciedad, inscripto en él Registro e 2.0. o: 
Aportes de terceros mija | Público y General de Comercio] -Cumáro Demostrátivo de Ganancias y 
4.465.881 .o.0mooo.o. 538.152.083 “el 23 de abril de 1968 con el Pérdidas al 30/6/1966 
Capital autorizado ..4.. . 530.000.00] N.o 1.223 al F.o 126, del li-] 
Capital realizado +...... 470.000.00 bro respectivo N.o 19. Pérdidas — 
2:920.696.03] $ 3.300.00 — 1|pub. — 19654 Gastos generales 2... 1.382.00, 
- Aniortizaciones —:e .. 4.000.09 
= : . =— - . Honorarios ...+.... 1.121.70 
o Pérdidas y ganancias E ARAI SOCIEDAD A ” : 
Ds 1.0 de enero de 1968 -— 31 de diciembre ¡ ES ANONIMA ./ o $ 6.503.70 
Es La de 1968 (Inscripción N.o 41.760) | Aprobado por la Asamblea de Accio- 
Ganancias — (0) - Av. 18 de Julio 1208 . (bistas, realizada. el 16 de agosto de 1966» 
: - : Inspección General de Hacienda 
Pérdidas — (0) — 1 Balance General practicado el 30 de — División Sociedades Anóni- 
¡En actividad comercial durante 6) unio de 1965 a arono O: de 
ejercicio. Poo. "Activo ' Om ; 
— ] - copiados a Fo. 10 del libro In- 
o, . ! Ps wventario,' certificado por el Re» 
_ Aprobado por la asamblea general or- ¡Inmuebles .......... $  654.320.82| -Sistro Público y General de Co- 
dinaria del 25 de setiembre de 1969, i reses a Hauidar ee > -- 45.902.231 mercio el 28 de febrero de 1962 
$ . Ctes. deudoras ., 10. . ¿anotado con .0 1.847 al 
Inspección” General de Hacienda. | pora me coustitución .. ” 5:00:00 Fo. 721. E 
— División Sociedades Anóni> d. Ejerc. anteriores . * - 17.888.00 2.700.00 4 19631 
mas. -— Deja constancia que AAA $2. 700.00 — 1ipub. — . . 
el presente estado se halla ! , 5 732.404,40 
transcripto a fojas 12 del Li- o E 
bro Copiador Cartas, de la 8o- Pasivo — 
ciedad inscripto en el Registro - > ) [ 
Público y General de Comercio, ¡ Otas. Ctes. bloqueadas . $  577.227.50 ¡ : 
el 22 de agosto de 1961 con el ¡ Capital integrado .... ”  100.000.00/ . ALAZAN 5. A, 
No 7.123 al F.o 553, del li- niesril S.A. ..... ” 381.953.90 
To Tespectivo N.o 10. tuentas a pagar .... ” 11.609.00 5 y 
> a so 500 00 . Broy. p/Imp. y Gtos. Fis. *” 9.550.00 (Inscripción N.o 46.596) 
ns . . <= iipub. — 19653. imort. Gtos. de Constit, *”. 1.000.009 
, | = Banco Continental ..,. ” 68.00 Las Heras 2815 
- ÓN R 0H 7 Estado te situación al 15 de abril 
- - o $ 734 403,40, de 1958 
9 JAMESPORT INVESTMENT $. A. No hay Cuentas de Resultados, .. Activo 
= (Inscripción N.o 222.863) “Aprobado por la Asamblea de Ateio- G $ 24.474.917 
: os nistas, realizada el 18 de agosto de 1966, | C2Ja — oooonsancos.. FAR 
E Treinta y Tres 13834 (Esc; 3) : o e 80sto o 1986 Bancos —..oocmorosrsos ” 4.275.31 
: . - Deudores por ventas .. ” 4:179.676.00 
Balance general 31 de mayo de 1969 Inspección General de Hacienda. [Inmuebles para venta . ” 60.412.10 
OR —--División Sociedades Anónt | Vehículos —......o.... ”?  290.180.00 
Activo — : E Ñ mas. — Deja constancia que Inmuebles ...o.o.o... ”  227.799,38 
_ Jos presentes estados se hallan Máquinas e instalacio- 
Inmuebles —:eecewes. U$S 30,054.06, -copiades a'Fo. 9 del libro In-| Des ....ooo.oomoo.. ” .2,243.50 
ACCIONES —.orercerns 20.000,00 “ventario, certificado por el Re-] Gastos de constitución ” 8.500.00 
R Lee NN £istro Público y General de Co-! Acriones m emitir .... ?  130.000.00 
¡ esultados: merelo el 28 de febrero de 1962 | Pérdidas Njerc. 1961/62 ” 18.520.86 
E - y anotado con el N.o 1.8247 alj Pérdidas Ejerce. 1962/63 .162, 
¿% Ejerce, 1968169 AN 136.434 _ _Fo. 720 del Hbro N.y 11. Pérdidas Ejerc. 1967/68 * 107.376.317 


$ 5:061.631.89 


y 1446—CG 
a 
j Pasivo — 


0 TDIARIO 0) SAD 


Cuenta de ganancias y pérdidas al 3 
Ñ 31 de mayo de 1968 ' 


AS cc Octubre 29 de 1969 1 
Estado de Déráldas y ¡ganancias al. 31, 
. de julio de 1963, 


Caja de Jubilaciones +. $ 88.890.46f. 
Caja de Asignaciones +... ” 7.964.368 
¡Acreedores varios o..o ” 195.000.00 pros: 


Ganancias - e —Gañancias — 


" Gastos a Pagar oo...o ” 2.000.00y omisión Banco de Seg, $” 
Amortización gastos de y «del Estado ieoooeoo $. 3.085.30; 
y constitución —+...... *. $. 800. 90 | ¡ Mercaderías evo severo.  2.450.044.28: 
'Amortización maquina- - | mo ¡ Bonificaciones légales: a » 19.498.207 
1 TÍAS: uo .oooonoo.»o ” 1.798.580 | Pérdidas — A E  m—É, | 
Amortización inmuebles 5.484.268.-,- A $ 2.472.627.78,' 


Utilidad diferida” ..... ” 4:062.248.22 


[ Implostos :esesia $ 49.413,00]... ZO 7 
Capital autorizado ....: ”  130.000.00] A Bs > Pérdidas —= 
¡Capital integrado +...”  870.000.00 Gastos de administración. ” Dra 1.864.00 : A oa 
EUtilidad Bjerc. 1963/64 ' 26.829.451 ¡ Impuesto Sustitutivo" de a 5 : 
pDtilicad Ejerc. 1964|65 ' - 3.243.29 | Herencia ooooooceo $ . 10.022,00) + 
Utilidad Ejerc. 1965/66 13.013.75] Seguros y patentes ..”.,. -38.957.10; 
¿Utilidad Ejerc. 1966/67 ” 67.429.03 Impuesto al Patrimonio ”;, *: 18,179.00; - 
“Impuestos a Pagar .... ” 3.930.27 | Intereses .o.cooocoa > -958.131.00, 
"Domingo Razzotti wo.  120.000.00 Sueldos y jornales : 670.142.97: 
- A Asig. Familiares Ú 42.860.62; 
$ 6:061:631.89 Aún no han sido spronAJdOS D0r 05m Impuesto a la Renta H. 0: z 
| de acelomistago 1 ¿| y Comercio ....oooo*..- 8.455, 00 
=> ES o Inspetolón General dá Hacienda. e e les Boo. de, se 21.837.00, 
Cuentas de resultados — División Sociedades Anóni-i Impuesto a las Ventas.» * 39.896.024 
- mas. — Deja constancia que 10s | Gastos generales ..... ”  626.932.70; 
Pérdidas — o presentes estados se hallan 0-1 Impuesto a las Entradas ' 3 
. o rd piados a fojas del libro copia- Brutag «.ooo.ooooo.o*? 102.501. .201 
¿Sueldos —c.o.ooosrcoon:o $ 194,330.00] dor de cartas certificado por el] Cuentas corrientes :. ”. 2.920.90; 
[Gastos generales ; : 89.507.40 í Registro Público y. General de | Amortizácioneg coses ” 75.953. 531 
¡Cargas sociales y: o 56.855.70$ Comercio con el N.o 5565 del fo.] Utilidades a distribuir, . *- 456.188.74* 
¡Amortizaciones 2. *%.187.65f lio 119 Libro N.o 2 del 11 def -* ara 
qXAgqgqA qq A A n 1 . ñ 
$ 344.380.75 Junto de 1958... ¡ o 
Ganancias — $ 2. 580, .D0 - — — pa 19668 : >. — 
, E Proyecto. de, _Aistrición de utilidadós. q 
as realizada ao $ ES 00 30 . nep y mn N h v 
quileres —....oovse .820.0014 : Fondos. Tesorva 4% e 22.839.44 
Ventas CONtado coo. ves ” 20.000.00Í-- JOSE pasa CERDESA. S A É Fondo de previsión. an  3568.949.30 
Pérdidas del ejercicio . ” : 107.376.371 Ñ Accionistas —....oomoo ro 75.000.00; 
$ 344.380.15 Ab 3 lam. 90.500 : 7 Av. M Foc, | $  456.788.74 4 
IA RS UR El] h = 
.. Aprobados por la asamblea general or. pide a de Sam. 056) E Aún no se realizado la asamblea, 
diñaria realizada el 16 de agosto de 1969. EROS TE: GARA ART :p Yo 
mM > de sil 3 lo Inspección Géneral de Haclónda .:' . 
Inspección “ General de Hacienda. J Estado de Situación al”8 Sl de. salio de] — División Sociedadeg Anónis 
-— División Sociedades Anóni- PERRO Tu mas. — Deja constancia qué, 
mas. — Deja constancia que == ACtivO Ñ los presentes estados se encuen=' 
log presentes estados se hallan | "==. AT oo 7 tran copiados a folios 333 y 334- 
copiados a Fs. 19 del libro Co-| gaja sovonoros $ 37.828,14 f del libro Copiador de Cartas nús, 
piador de Inventarios, certifica-| Banco de San José fej .. : o mero 1 certificado por el Juzs 
do por el Registro Público y Ge-h” ahorro) ..oommencoo 11.74 gado Letrado de San Josó el 6, 
neral de Comercio con el núme-| Banco Comercial «ess > 75.569.24 de setiembre de 1961, A 
ro 2128 al folio 433 del _Hbro Barico de Sán José :%. ” 57.942.65|| . ES 
_N.o 10, Oi ita l Mercaderías .oooocoom” 3.846.212.24 | - $ 6.000,00, — 1jpub, — 19679. 
q ay - ++] Cuentas corrientes «e...  992.364.60)| -- - : 
EF 3.960,00, = sjpub. a. | Muebles y útiles ..... ”. 166.267.02 
e. + ] Equipo de transporte .”  253.739.00N - / 
"Gastos de constitución. ” . 19.270,00 f Ñ . 
SS | $ 5.448.104.68 |. LIMBURGO $. As 
LIMBURGO $. A., E A Y - (Inscripción N.o 10.154) 
: asivo — a 
(Inscripción N.o 10,154) Av. Uruguay 919 
o Capital integrado . woo» $ 1,000.000.00' po. 7 
Uruguay 919 Fondo de reserva ue...” - 27.685,09 f. Estado de situación al 31 de mayo 
Fondo de Amort. y a E . de 1969 > 
Estado dé situación al 31 de miayo de | reposición »...o..o * -  9.000.00f' SL 


Fondo de previsión .. ”  129.216.76 
Amort. muebles y útiles ” 42.703.46 Pp - 
Amort. Eq. de trans- Cuent rrientes .... 736.695.24' 
DOMO osocooo.o... ” 101,495.60 | Acciones de otras socie: $ £, 
Amort, Gast. de Const, * 7.708.004, dades ..o.ooooocnso *  178.200.00 : 
Bano mopública. e|con- » 15.000.00 Pagos adolantados ore 201.00: - 
Banco República ofvales *  100.000.00 | £Cciones A emitir .... o 100.000.00..  * 
Banco Comercial clvales ” 50,000.00 P: -- q , 
Banco San José c|Monte= ' * ¡ $ 1:015,096.24 | 
VÍde0 ...oooocomm os” . 40,456.62 f ” 
Varlos acreedores «es: -877.669.29f 
Cuentas corrientes . <.o ” 2.382.538.32 E o * 
a «| Impuestos a pagar e » “'" 47.032.00 ¡ Capital integrado cu... $ 400.000. 00 * 
apital 'integrindo .... $  400.000.00 | Caja de Jubilaciones +...”  142.562.75 | Reserva por revaluación "469,539.52 
Reserva por revaluación ”  469.539.52 | Caja de Jubilaciones ley . y Ganancias y pérdidas . ” * 45.556.72* 
«Ganancias y Pérdidas . '”  67.038.10 29/1 064 ar sorrrss Y 18.848.00N Capital autorizado a ino  ' HE 
Capital autoriado ... ”* 100.000.00 Utilidades 'a distribute. »  -'456.788.74 1 tograr RS e. 100.000.00. 
IS . . . Ñ E a A 3 


> $ 1:015.096.24 


1968 U 4 Activo — 
Activo. a 

" Cuentas corrientes ... $ 768.273.62 

.“Acclones y vaPores :.s. ” ' 178,200.00 

Pagos adelantados +... * 104.00 

“Acciones a emitir .... ”  100.000.00|] 


so 


PF 
Ir 


$ 1:036.577.62 | 


. " y | Pasivo 
e. Pasivo — o . = 


$ 1:036.577.62 * : $ 5.448.704.62 


0 


E 


Ñ 


a 


A 


; Octubre 29 de 1969 


A ar 


PP 


$ ' 45.872.62- 


Pérdida del ejercicio . ” 21.481.38 


: $ 67. 354. 00- 


so... $ 67.184.00 
> 170. 00 


$ ST. 354. 00 


Impuestos 
Gastos. de Administr, 


coo... 


Aún no han sido aprobados" por la 
asamblea de accionistas. - 
No han sido aprobados por la asamblea 
de accionistas. 7 
"“Inspécción General «e Hacienda. 
— División Sociedades: .Anóni- 
mas. — Deja constancia que los 
- presentes estados se hallan co- 
piadosa fojas. del libro co- 
 plador “de cartas certificado por 
- el Registro Público y General ; 
de Comercio con el N.o 6565 ' 
del folio 119,- libro N.o 2 del, 
11 de junio de 1953. 


$2. 880.00 — sjpúb. — 19669. 
- TUNQUELENS. A. 

7 (Eriseripción N.o 201.914) 
_ 25 de Mayo 565 


! Estádo. de situación al 30 de junio 
de. 1969. 

E Activo ——  * 

Caja y bancos voor. $ .362:604.74 
Deudóres varios ..... *” 12.920.25 
Bienes Taftes ....o... ”  852.073.69 
Muebles y útiles .... ” 64.237.60 
Gastos constitución +.. ” 18.780.93 
Acciomes € entir .... ” 460.000.00 
y 3 1:770.617.21 
Ml Pasivo — : o 
'Acreedores varios ... $ 2.939,36 
Capital integrado .... ” 1:040.000.00 
Utilidades a distribuir . ”*  146.848.18 
Utilid. telcer ejercicio. ”  120.829.67 
Capital autorizado +... ”  460.000.00 


AAA 


$ 1: 7170. 617.21 


. Balance Ge resultados 


Utilidades brutas — 


£ 


Alquiteros o. .ion0oe. $ 386.701.80 
- 0. $ -386.701.80 
Pérdidas, gastos. y cargos — 

Gastos generales .... $  100.007.11 
*fasas e impuestos ... ” 114.355.483 
Sueldos y jornales .. ”*' 14.403,00 
'Aportes jubilatorios .. ” 10.727.60 

“" ComisionOs ....ooo.o. ” 12.523.86 
_ Leyes sociales ....... ” 2.022,34 
Muebles y útiles ..... *” 7.137.51 
Gastos constitución .. ” 4,695.23 


o $. 265,872.13 
Utnidad tercer ejercicio ” 120:822 67 


$ (386.701.809 


N Cuenta de gañancias y pérdidas al 

] 31 de mayo de 1969 

. . Utilidad líquida . 6 
. Ganancias — . Saldo de cuenta nueva. ” 22.043. 
Entradas varias ..«.. .. $ 45.872,62 ol o. $  142.877.85 


E 


E 
E 


CIARIS 


O AL 


GREICIGAS 


a IC mas 


Distribución de utilidades 


.... $  120.829.67 
22.048.18 


12 ojo dividendo sobre 


124.800.003 


ERRE 


14470 
Proyecto de distribición €e' utilidades 


A cúenta de pérdidas y 
ganancias Loc... $ 


747.631.48 


eo... 


, 


$  747.621,48 


Inspección Géherál de Hacienda. 
— División Sociedades Atióni- 


$ 1: 040.000. 00 ..” mas. — Deja constancia que 

] h el presente ” “estado se halla 

alas a cuenta - mueva” CF. - 18.077,85 transcripto 2 fojag 12 y 13 del 
libro Copiador de Cartas, certifi- 

Aprobada por la asamblea geheral or- cado póf el Registro Público y, 
dinaria, efectuada” él “día 27 de setiem- General de Comercio el 28 de ju= 


—- División Sociedades Anóni- | 
mas. — Deja constancia - que 
los presentes estados se hallan E 
copiados en cuya acta No 3, 
obra 'en fojas 6 y siguientes, 
del Libro respectivo y ven “los 
folios 9 y 10 del Libro Copiado» ; 
de Cartas. - 


- so». 


bre -de 1969. 
- Irispección General de Hacienda. 


$ 4. 200. 00 — 1[pub. e 19685. 


..-- 


: SIDNEY S. A. 
(Inscripción No 48.3183 - 
“Cooper. 2099 


“Estado de situación al 31 de marzo 
de 1968 


Activo - — 


Caja —».ooomooommo.. $ .655.739,40 


Mercaderías — sooooo.. ” 
¡ Herramientas von... ” 


345.137.40 
9.850.00 


| MÁQUINAS — + ...¿doooo. ”  338.780,00 
Muebles y atiles ..... ” 3.080.00: 
Instalaciones a. ..o.. ” 1.590.060 

Vehículos - .¿m..ooo.. ” . 38.000.00 


Gastos de . 


constitución ” 5.000.00 
Llaves : 


r.ocoño Y 432,000.00 


$ 1:829,176.80 


y Pasivo —  " 
Capital “integrado .... $  100.000.00 
Varios acreedores ... ” 165.910.95 


Pérdidas y. ganancias. . > 1:008.928.71' 
Bancos a 12.363.42 


AA PP 9 


$ 1:829.176.80 


Estado de pérdidas y ganancias 
del periodo comprendido entre el l.o de 
abril de 1967 y el 31 de marzo de 1968 


Ganancias — 


$ 


Ventas combustible 9:667.726.85 
Ventas lubricantes .. ” 804.337.00 
Ventas varias? ...... ” 280.781.80 
$ 10:752.845.65 
Pérdidas — 

Mercaderías ...o.oon» $ 9:102.041.45 
¡Sueldos "..... sarro 355.430.92 
Leyes sociales  ..... ” 118.390.77 
¡Explotación vor... >” 307.801.03 
Amortizaciones 2... PP , 121.560.00 
onunelas del ejercicio ” 7147.621,48 


-$ 10:752.845.85' 


- 


Caja de Jubilaciones . ”  164.759.06; 
Caja No 19 ....... >” 14.319.56 
Dirección General Impo- 

sitiva e...» oros. ” 1.708.52' 
Fondo de .Amortizacio- j 

NOB ....... coronan 344.620.00. 
Chaseima cono... ” 16.566.58 


lio de 1964 y anotado con él nú- 
mero 4.496 al folio N.o 223 del 
libro- N.o. 15. 

EN 4.260, 00 — >: 1]PUD. sw 19687. 


POSITMARIA CERDEÑA S. A. 
(Inscripción N.o 52.032) 


Ruta 3, Kim. 90 500 y Avda, M. Foch 
(Dpto. San José) 


Estado de situación al 31 de julio de 1968 


4 


¿Activo o” ] : ¿ 
dcCaja” APP $ 163.629.193 
| Banco” san José jano ; 

TO) - tic. ooo... ...” 11.74 
¡Banco Comercial ..... ”  _ 3.830.97 
Banco San. JOo36 (Cta, i 
Cte.) Lo... ooo.. ” 88.483.711 
Banco San José (c¡Mon-. 1 
tevideo) Pc. ....... :-3.971.54 
Banco de Crédito ..... ” . 9.174,61 
Mercaderías- ......oso ”? 5:561.092.60, 
Cuentas corrientés .... ” 529.031.60 
Muebles y útiles .... ”  184.398.50 
Equipo. de transporte . ”- 253.739.00 
Gastos de constitución * 19.270.00 
Impuésto vehtas “y _ger- : 
Vici0d " o.o.momorsro. ?  325.552.23 

4 Ñ Lo q _-_-_-A----l- 
. << $ 7:142.185.62 

Pasivo -— 

¡Banco San José (ejvales) $  350.000.00 
Banco " República - (c|va- ' 
les)  .......... ... ” 50.000.00 
Varios acreedores sie... ” 1:279.176.52 
Cuentas corrientes .... ” 1:598.046.33 
Caja Jub. lLey 29 de 
octubre de 1964 .... ” 11.552.00 
Caja de Jub. Ley núme- . 
ro 13.597 ........ .. 142.290.00 
[Caja de Jubilaciones .. ” 144.652.465 
Impuesto a pagar ..... * , 47.032,00 
Utilidades del: ejercicio 
1966|67 — ......... ” 456.788.74 
Capital integrado .... ” 1:000.000.00 
Fondo de Amort. y Re-" 
posición IÓ 9.000.00 
Fondo de reserva<:s:» *- 27.685,09 
Fondo de previsión .. ” 129.216.76 
- Amort. Muebles y: útiles ” 42.708.46 
» Amort. Equipo de trabs- E 
| porte ...... o .*  101.495.60 
Amort. Gastog de- cons- 
titución —...:.+38... ” 7.708.00 
Utilidades a distribuir . *” 1:744.333.67 


a 


$ 7:142.185.62 


o 


Estado de pérdidas y ganancias 
al 31 de julio de 1968 


Ganancias — | 


Comisión Banco de Ség.- . 


del Estado +........ $ 14.609.53 
Mercaderías  »........ » 4:613.170.62 
Bonificaciones 5 ojo 


»  192.311,00 


Vent. Servié. 
mod +.  “27.132.00 


pp legales . 
q 
oa $ 4:847.223.1% 


ro.onop 


| 14480 
A A e 
; Pérdidas — ' 


Pasivo > 


-Impuesto sustitutivo de 

: Herencia  +......o.. $ 16.414.00 | 

Impuesto al Patrimonio ” 50.583.00 [ 

impuesto. a la Renta Ñ 

Industria y Comercio *” 30. 085. 004 

_ Impuesto a la Soc. de 

E Capital  ...oogoor.. ” 25. 109.00 

' Impuesto a las ventas . ” -  1.985.00| 
-Impuesto a las wtradas 

] brutas rooosausra 20. 105.00 $ Oficina de Impuésto 

_ Impuesto' a las socieda- í 3 la renta...... 

.o des Anónimas ss... ” 20. .000.00 | Cuentas torrientes 

Intereses — +...o» ¿PO 440,651.09 É 

Chaseima .....o ¿36,474.39 

Segurog y patentes +... ”, 123. 399. 33 | 

Sueldos y Jjorñales ws. ” 1; 145.308.93 f 

Gastos generales +... *” 1:090.335.36 | 

A Asignacioneg Familiares '” $1.954.38 

Utilidades a distribuir . ” 1: 144. 838.07 $ 

Ñ Capital y Teservas: 

$ 4:347.223. 15! 


A corto plazos 
Acreedores varlo8.. 
¡ Deudores varioS. su... 


a Pagar ..... 
Banco de Seguros. 


Obligaciones a pagar 
A larzo plazo: 


Eanco Hipotecario. . 


CN e 


j Reserva especial. 


proyecto. de alstiibución de utilidades ¡ del activo fijo. .: 


Fondo de Reserva eve. $ 87. 241, 95 0 
$9 ondo, de Provisión | 2..." 44.113.727 
Réserva-Mant. Cap. Cip- q Diréctores depositan- 
culante —..moocosoo 8.483.00-4 


, 


No se ha realizado la asamblea, 
NO 
Inspección General de Hacienda, 
— División. Sotiédades; Anóni- 
- mas, —;. Déja : “constancia. que 
log presentes” estados. -S8 ¿ncuen- 
tran copiados * as folios. 335 yb 
. 236 del libro' *Copiador de Car- [ 
tas” No 1% certificado .por el E 
Juzgado Letraéo de San José el É 
6 de setiembre de” 1961, 


Pérdidas — 


Sueldos, jornales y » 16> 
p "yes Soc. Fábrica»: 
1 Sueldos y leyes S0C:«: 
y ¿Administración - 

Gastos generales de 
atábrica iconos. 
o . - í Gastos generales de 
SULCO 8. A. - ' p=""Administración .. 


“(Inse : E Gasos financierog». 
(Inscripción N.o 792) ] nanc er 


És 6.000.00 -1]pub, — 19680, 


Senen Rodríguoz 383. 


Estado de situñición al a de Afglembro | Ganancias — 


: . de 196 
Activo — E VEÑtas —oo.oroovoso 
. j ¡ Fabricación para ter- 
Circulante: E COTOS .osococoo.oo 


- . A Intereses " ....ooco 
A $ 125,551.89 Ingresos  vari0%S.... 
: AS 587.773.51| 
5 Matertas primas. no. ” 10.600.00 
¡Combustibles ...... ” 21.556.00| 
¿Gastos anticipados. ” 12.359.70 
Fabricación en mate. OS: 


Total de pérdidas del 


ria prima de terce- 


1108 a pcenocnco. 676,000.00 | $ 136.791.88 
Depósitos en garantía ” 356.40 
4 
" Fijo: : : Aprobados por la asamblea general Or- f 
, dinaria del 7 de julio de 1969, 
Inmuebles, menos e ¡ 
amortización ..... ”  7.390,180.00]- Inspección Genóral de Hacienda. 
Máquinas e Inst. me . — División Socledadés Anóni- | 
, : nO ....? . . 5 A i 
"ductles y alesicnco o LiBacoO | 2208. — Deja constancia due los 
Vehículos ..... como”  1,127.964.80| presentes estados se hallan co- 
. j : piados a F.os 88|89 del Libro 
. Nominal: o . Copiador certificado con el nú- | 
Pérdidas ejer. 1967. ” . 1.756,43 mero 3830 del .libro respectivo : 
Pérdidas ejer. 1968. ” 736.791.383 el 14 de agosto de 1951. 
Cuentas de orden. +... ”. . 16.000.00: 
fFotal del activo...» $ 16.148.965.49 3 $ 4.920.00 — 1jpub. «= 19640. 


¡ Acreedores fiscales... .” 
Licencias y aguinaldos ys 


ns 23.354.677 


l capital integrado. e 


Reserva p|revaluación 


Cuentas de orden: 7 


tes de acciones... 


Estado de pérdidas y y ganancias . al 
:  31de diciembre de 1968 


ejércicio  ..o o... $ 


467. 453.86 
9 

114. 357. -09 | 

258.074.00 | 


» 1.000.000.00 4 


4 
A 


” 321.600.00 
152.727.18 
9.112.541.81 
> 15:000.00 | 
» 15.148.965.49 


1 


”  5.144.563.51| 
. 319.817.13 | 


” 4. 560.763. 05 ! 
”» o. 290.970.00 


" 211.608.22 | 


A AS 


$ 10.987.786.91| 
2 E 


$7. 447.075.005 
” 9.109.733.75 
” 611.086.33 


IA EA Tr CAF 


$ 10.250.995.,08 | 


-7136.791.83. 


754,004.28 |: 
| Estado de situación al 31 de diciembre: 


4 Documentos a pagar...  10.134.452.03; 
Lotras y créditos dife- : 5 


d Administración y ya- 


Ls E _ Octubre 29 de 1969 | 
- DOMINGO BASSO $, A. o 


(Inscripción N.o 5. B37) 
Ay. Gral. Rondeau 1921 


a de 1968 
.  ACtiVO má 


Caja y Bañcog ....oo 1165,411,317.75, 


i Documentos a cobrar... :104.852.020.97Í 


Cuentas corrienteg +. . 82.358.208,73* 


o : j Deudores en gestión y. É 
acreedoras  oosvsiu” >": 608,330.80 $ 


"MOTA  sooooooos.. 344.770.26, 
Deudorés varlog .....  9.681.329.16; 
Depósitos en garantía.  . 21.045,83; 
.] Mercaderías .o.icoroo 96.882.649.20% 
Mercád.. en tránsito 13.609.628.57; 
"Almacén :, 362.295.901. 
Plantaciónes . 50.000. oo% 
Muebles y útileg 11.283.785.76) 
Instalaciones - % - 4.155.198.02; 
Máa. y herramiéntag.; 6.441.744.07; 


Material rodaiite 
Acciones «2... 


11.395.253, sul 
784.176.00' 


Marcas y gastos s 1.00; 
] Trabajos en: cursó + 2.5663.787.58' 
Í Obras en: curso - 85.251.90; 


¡Pagos _anticipadog we 67.589.896.30; 


a] 
- 107.872.349.71 
Pasivo —— y 


TÍdOS ceooootsor»».» 61.323.100.43 
Aereedóres Bancos .. 7.074. 205.68) 
Acreedorés varlog .. 276.928.825.22* 
Cuentas e impuestos : 28.860.925.40% 


| Interosés diferidos .,.  3.242.309.93; 


z : 387.563.818.69' 
Capital realizado +... 3.000.000.00 


* 


| Forido de reserva ...  2.108.186.03| 
á Reserva A.F. decreto E 


6621968 .oocom..  28.999.065.37; 


| Reserva A.C. ley Dú-. . A 


i saldo añtérior. y ..omo  11.549.812.17| . 
i Utilidad ejerciolo ...s 10.857.532. = 


méro 11.526 ves. 11:549:812.17] 


a] 
467.872.349.71% 


rs 
DO 
ÍA 


- — Balance de Fégiltados 
del l.o de enero al 31 de diciembre | 
: de 1968 


Debe — 


¡Costo de ventas ...  123:425.842.48, 
d Gastos financieros +». 25: 245.572.617): 


A, 2.100.001 Diferencia de cambio 41: 737.818.74); 


.ComisioDes ........ 1:908.416.37) 
¡ Sueldos y leyes socta= Ú cd 
los ADA 40:978.835.50,/ 

¡ Impuestos so. 9:170.139.83] 
Alquiler — .eoo....- 2:781.300.00/ 

Propaganda —..... 6:703.766.31); 

Í Luz, F. M. y Telétono 3:004.688.43: 
| Amortizaciones .... 5:956.562.421; 
Cuentas incobrables . 67.969. 46); 

¡ Servicio garantía +... 7:387.461.97) 
Papelería y útiles . 2:360.143.21); 

[ SEBUTOS —.oonooo».. 1:732.848.78: 


TÍOB ».ooommm»ooooo 24:889.390.18); 


+ 


267:350.806. 34; 


| Utilidad del ejercicio 10:857.532. 45, 


A o o o 


- 278:208.338 79: 
Haber — 


Ventas — .oovsoorn.o 248:315.266.20; 


Y Ventas VÍVerO ..... - 8:207.694.71) 
j Ingresos varios ..... - 21:676.578. 90' 
Deúdores incobrables 3.798.98 


. a 


278:208.338.79 


IN 


$ 


: ¿Amortización 


: Octubre 


MN 


RA o 


Lo 


HO 

el 

[Utilidad ejercicio .». 
¡Saldo anterior .... 


€ : Repartible 

EDividexido Acc, Prefen 
E TÁdAS co oooomoo 112.000.00 
¿Reserva Mant, Cap. 
fi Circulante “...... 9:763.387,00 | 

Cuenta nueva ...... 12:531.957.62 
bo e o o o 

Y 22:407.344,62 


29 de 13969 


Distribución de 


“utilidades , 


10:857.532,45 | 
11:549.812.17 
e 


22:407.344.62 


¡' ¡Aprobados por la asamblea general or- 


dinaria de accionistas 
ide setiembre de 1969, 


celebrada el quince | 


Inspección General de Hacienda. 


— División 


Sociedades Anóni- 


mas. — Deja constancia que 
todo lo que antecede se encuen- 


tra copiado en log 


folios 300 


y 301 del libro Copiador In- 
ventario, certificado por el Re- 
” gistro Público y General de Co- 
mercio con el N.o 4.805 al fo- 


lio 281 del libro N.o 18, de fe- | 
cha 11 de octubre de 1968, 


Es 6.300.00 — 1|pub. — 19694, 


O, IMPERIO $. A. 
(Inscripción N.o 51,813) 


: Estado de situación al 30 de 


de 19 


Activo — 


¡Caja y bancos .,..- 


¿Deudores variog ...,- 


¡Depósitos en garantía 
Muebles y útiles 
4 $ 194.257.88 
Amortización . 
] > 42.365.06 
: (a 
«Vehículos 

: $ 315.200.00 


10.540,00 


. ¿Inmuebles ...... 


E 


¿Marcas y patentes ... 


.. rt... .na 


“Acclones 


Pasivo — 


¿Acreedores varios ., 
Acreedores bancarios 
Acreedores estatales 
¿Capital autorizado . 
¿Capital integrado .. 
+Fondo de reserva .. 
[Reserva por Revalua- 
pe 


CIÓN c.o..oo.om..». 


abril 
69 


” 17:240. 
menos 55. 


710.304.00 
5.000.00 


Ar rrrmirror Teemerzcrmaracar. + Y 


$ 21:879.235.82) 


$ 14:818. 
” 1:000. 
874. 
5. 
495. 
8:999. 


686.412.07 
-mIAA.>—>—__A 
$ 21:879.235.32 


000.00 
724.05 
000.00 
000.00 
443.87 


” 


Ñ al 


Cuenta de Pérdid 


Beneficios — 


: Explotación propagan- 


. da .....o.. 
Beneficios venta vye- 
hículos —........ 


as y ganancias 


¿ 
$  12:202.304.69$ 


461.260.00 
€ 
$ 12:663.564.69 


Í Alquileres 


1 Gastos de Constitu- 


' Balance general al 30 


' Deudores 


151,892.82] 


304,660.00 | 
54.287.50 H 


655.33 $ 


Pérdidas 


SueldOs —..ooooo.”o. $ 
Impuestos ty, leyes so- 
ciales 

Gastos 
Ventas 


.ro o oo e. moo 


.eooocse%» 
Seguros ...» 
Intereses y Gtos.- fi- 

nancieros. 


.oo.so 


.ooo.. . 


” 
” 


ción ....... 
A fondo de reserva . 


... 


$ 


DIARIO OEICIAS 
A 


teja constancia que 


2:918.680.12 
1:373.113.41 
4:327.929.02 
850.200.00 
-37.121.46 
315.285.23 


2.595.51 
, 2:338.639.94 


12:663.564.69 


Aprobados por asamblea de fecha 1.0 


de setiembre de 1969, 


Inspección General de Hacienda. 


-— División $S 
mas. —— Deja 
estos estado 


ociedades Anóni- 
constancia que 


3 se hallan 


copiados a folios 68 y 69 del 
libro Inventario, certificado con 
fecha 29 de mayo de 1962 por 
el Registro Público y General 


de Comercio y 
número 4.517 


anotado con el 
al folio 18 del 


libro respectivo N.o 13, 


$ 8.100.00 — 1pub. — 19691, 


cr cr 


COBYLAN $, A. 


(Inscripción N.o 


169.702) 


Hilario Cabrera 2851 


Activo -—— 


Caja y bancos....... 
vari0Bss,. 


Materias primas,.., ” 


$ --3:357.759.16 | Muebles, útiles e Ínsta- 


331,84 | 
000.00 | 


laciones —......., ? 
Máquinas y herramien- 
dAS — ...oo.oooooo.. ” 
Material rodante..., 
errenos y mejoras... 


ú Mercaderías a impor- 
ÍAL — ..conmo.oo... ” 
3 Gastos de constitución ” 
¡ Pérdidas y ganancias. ? 
$ 16.447.798,44 


Pasivo o. * 


Capital 
Acreedores varios... ” 


integrado... $ 


junio de 1969 


1.518.663.73 


” 840.054.77 


" 3.720.875.99 
, 452.853.63 
”  3.603.880,04 
1.323.917..78 
1.514.071.76 
2.849.652.87 


Ñ 135.350.00 
” 488.477.87 


' 14,447.798.44 


(q 
-- $ 16.447.798,44 


cr a, 


Cuenta de pérdidas y ganancias al 
30 de junio de 1969 


Haber — 


Ventas Cor rrrsorsoso $ 12.654.262.78 


Ingresos varios. .... ” 416.476.60 
AA 
. $ 13.070.739.38 

Debe — 
Materias primas.... $ 10.494.616.29 


» 


Gastos de fabricación. 
Gastos de Administra- 
- CIÓN ..eoomooo... 
Utilidad del ejercicio * 


, 


? 686.632.91 


” 1,424.485.78 
? 465.004.40 


ÓN 


$. 13.070.739.38 di 


« 


- nac 


Proyecto de distribución de utilidades 
Se destinan 'a enjugar pérdidas ante- * 


rioreg, * Ñ 
No aprobado por la 


asamblea. 


Inspección General de Hacienda. 


— División $8 


ociedades Anóni- 


Cs a ADA 


2.000.000.00 | sueldos 


mas. 


1449—C 


los presentes estados se encuen- 
tran transcriptog a folios 24 y 
25 del Libro Inventario. 


$ 3.300.00 — 1l[pub. 19670 


A rr 


EL FOGON 


(Inscripción N.o 


S. A. 
159.202) 


San José 1080 


Estado de situación al 


1968 

Activo == 
Caja .oconnccronoos. 
Banco La Caja Obrera. 
Deudoreg .ooooos»..» 
Mercaderías  :co.oo... 
Seguros ...oooosoo..». 


Muebles y útiles e ing=- 
talaciones 
Gastos refacción local . 


.cOosn.o.o.. 


Total' activo eooo...o 
Pasivo —— 


Acreedores fiscales 

Capital integrado 

Reserva revaluación fig. 
cal 


..osonsscsrsco. 


Pérdidas “y ganancias 
(saldo deudor): 


Pérdidas ejercicios An. 


ter. . $ 113,883.93 
Utilid. del 
ejerce. . ” 97.253,13 


Total pasivo 


..o.e..e.o 


cr. 


31 de agosto de 


308.241.62 
807.05 
12.428,00. 
304.039.86 
3.356.00 


382.864.52 
20.110.68 
$ 1:031.847.73 


$ 


» 


” 
” 


$  640.365.09 
**  298.000.00 
**  110.113.44 
» 16.630.380 


$ 1:031,847.73 


Cuenta de pérdidas y ganancias al 31 de 
agosto de 1968 


Pérdidas — 


Costo ventas (mercade- 

rías) 
Gastog de ventas ..... 
Gastos de administración 


torreones on. 


«e... n.n.o ce...» 


Propaganda 


Í Gravámenes para fiscan 


13 s.orooo omo...» 
Gravámenes fiscaleg 
Gastos financieros 
Amortizaciones ...... 
Utilidad del ejercicio -. 


.o» 


Ganancias — 


VONtas loco rmomomooso 
10 olo bonificación fig= 
cal 


0e8> 00090009 -)ó;¿_/C. 
1 , 


$ 2:552.012.02 
" — 191.042.08 
222.829.423 
* 1:290.557.44 
ul 2.280.00 


” 


367.808.00 
180.711.24 
1.088,47 
86.652.19 
97.253.13 


$ 4:992.234.00 


$ 4:991.361.00 
* 873.00 
$ 4:992.234.00 


No hubo reparto de utilidades, i 


Aprobados por la asamblea general or- 


yl 


mas. 


naria de fecha 5 de julio de 1969, 


Inspección General de Hacienda, 
“— División Sociedades Anóni= 
— Deja constancia que 


los presentes estados fueron Co. 
Dpiados en el libro Inventarios f0= 
lio 36 y libro de cartas folio 6. 


7.200,00. — 1[pub, — 19698. 


Mx 


. Alquileres: 


MOMACON $ 
(Inscripción N.o 220.860) 
Río Negro 1354 — P. 5 — Esc. 31 


Estado de Situación al 30 de junio 


- "de 1969 
Activo = 
Acciones 4 emitir ==... $ - 2.500.00 
Gtos. de constitución .. ” " 500.00]| 


Caja esorcaconaacan. Y 2.000.004 


$ 5.000.00]. 


Pasivo => 


Capital integrado + co á 
Capital autorizado ...+' » 2500.00 


22 groe> 5,000.00 


Cuenita de Pérdidas : y Ganancias al 30 dej 


junio -de 1969 
Sin movimiento. 7 


Aprobado por la “Asamblea realizada el 
1.0 de octubre de 1969 . 


Inspección «General de Hacienda. 
—— División Sosiedades Anóni- 


E e TC. 
SOCIEDAD AN ONIMA 


2.500.00 | 


¡ATA 


E 


Pérdidas - — 


Gastos. generales: ....$. - 849. 656. 33 
Utilidad del” ejercicio 
(que pasa .A MUSYO . 
ejercicio) Lonmnsa ? 


»--4.-68L. 683.04 | 


... 


— División Sociedades Anóni- 
mas. — Deja constancia que el 
* presente estado se halla copia- 
do a fs. 17 del libro Copiador, 
certificado por el Registro Pú- 
- blico y General de Comercio, el 
- +46 de mayo de 1955, y anotado 
con el N-o 1805 a Fo. 19. del 
libro 3. 


$ 2.220. 0. — 1|pub. — 19723 


DYON $5. A. 
(Inscripción N.o 105 450) 
Río Negro 1854 P. 5 Esc. 31 


Estado “de situación al 31 de mayo de 


1969 
mas. — Deja constancia que 
-log presentes estados preceden- activo _ 
tes se hallan copiados a foja 8 
del libro : Copiador de Cartas,* gaja : rr. $ 3.832,04 
certificado por el Registro Pú-", Boo. Comercial. a 25.173..69 
_ blico y «General de Comercio COB Inmueble Blanes .+.. 2? 218.904.932 
sl N.o 3.190'al Fo. 187 del Ml-)Immueble Otimar +. .... "  208.475.4%) 
bro, N.ó 15 del 21 de mayo de ¡Inmueble Agraciada- y. 
196%. : mueble Asraciada Y, 68 999.92) 
. o Inmueble -Mercedes +... 197.927.03 
$1.800.00 — 1]pub. — 19716 Inmueble Maldonado ... * -..525-000.00 
í Inmueble £ escriturar . ”  900.000.00 
Ñ | Vehículos - parc 110.440.00 
¡ ¡ Pérdidas a amortizar . ”  194.2%4.8%| 
A 
ALGIO $. A. A $ 2:547.180.53 


(Tnisoripeión N.o 31. 402). 
Bío Negro . 1370 (Of. 903) 


Balance" General. al 31 de agosto 
de 1968.. 


1 


Activo — 

Bancos Coscccccosano $ 2.455.90 

Varios '“deudores..... ” 214.451.87 

Inmuebles. -e.mo..oo. ” 258.750.00 
E _ $ 4756.657.77 

Pasivo — ? 

Varios acreedores...» $ 33.048.005 

Capital integrado....-“--- 250.000. o 

Reserva de - inmuebles. > 4.517. 


Ganancias y pérdidas. ” 


$ 475.657.117 


Cuenta de ganancias y pérdidas 
al 31 de. agosto de 1968 


noo, 


-Ganancias. - 


nsicocaca Y 


A o 


73. 684.688.04 


188.092. Intereses - 


634.688.044 


-Pérdidas a amortizar: 


- Pasivo — 


Alquileres ' adelantados * 242.500.00; 
Cta. Cte. Directorio.. » 


Capital integrado ..... ? 
Utilidad- del ejercicio .. ” 


E 2:547.180. Y 2:547.180.334 


rr. 


Cuenta de. pérdidas y Sanancias al 31 Í Utilidad sobre * ventas 


de mayo de 1969 


$ 19. 204.84 ] A 
Cuenta nuev: 7 ol 
$ 26. 176. 32 


mn 


15.032. 1.50 $ 


Aprobado por la asamblea de cectone | 
tas celebrada el 23 de mayo de 1969. 
: . Inspección” General de Hacienda... 


Balance general al 30 de abril de 1969 
Activo — . 

4 Caja y Bancos ...... $ 2:184.446.,08 

Deudores varios ... ” 9:364.133.,93 


, 834.299.17 f qastos generales . co. $ 


1:000.000.00 S 2. 
470.381.16 | ' Gastos gestión ...o > 


A 


, 
E 


Pérdidas — 
y descuentos. $- 228 403.267 
¡Intereses Eco. Hipoteca- o 
PÍO rosodan dae 2----.4,941,.52 1 
Impuestos. c.ooo.ooomo. > 56.947,00; 
Gastos de administración » :7 27.200.00 
sueldos y jornales +... » 15.488.72 
Seguros in...» se. 66-526 
Amortizaciones .......  - 2.300 
Ganancias del ejercicio”. 470.381.146 f 


 Á tas realizada el 28 de julio. 


$ - 367.738.54 3 


7 , Octubre 29 de 1969 | 


PT A | 
1 Ganancias —= . : : l 
Alquileres —oooororors $  859.577.18 
] Utilidad por cancelación * 8.161.36, 


Zo. A 

867.738.54£ 
Aprobado por la Asamblea realizada el 

1.0 de octubre de 1969. . 


¡ Reservas y amortiza- 


* Inspección General de Hacienda «: 
-—— División -Sociedades Anónis 
ma. 
resentes estados -se hallan co. 
'piados-a foja. 7-del libro CoDias. 
dor de Cartas, certificado por el 
Registro Público y General de 
Comercio el 20 de junio de 1963 
.y anotado con el No. 4.620 al 
Fo.. 379 del libro N.o 12. 


$3. 360.00. — 1|pub. — 19715 


ACERENZA S. A. 
(Inscripción N'.o 8.895) 


Coruña 8021 


Mercaderíag ....... ” 
Maquinarias vehículos *” 
Diferido . ” 


...... oo. 


11:834.424.14 
11:079.973.32 
351.135.97, 


Pf 


$. 34:814.113.44 
Pasivo — : 


Acredores comerciales $ 6:431.018. 
Acreedores préstamos ”  -8:924.766. 
Acreedores grv. lega- : 


les  ..... eo 779.805.67 
Capital integrado ...” 3:000.000.00 
Reservas coonosro ” 13:297.497.67; 
Utilidad  ...oocoro. ” 2:381.024.95 


E 


$ 34:814.113.44 
. : : ] 


A 


Estado de resultados correspondiente al 
ejercicio 1.0 de mayo de 1963 al 30 
de abril de 1969 


Debe — . e. 


HE 
1:727.396.69 
4:011.762.7£ > 


Contribución legal .. ” 6:368.252.61. 


CIONES C..ooo.o... *  1:597.572.01'* 
Utilidad del Ejercicio » 4:011.261.95 


¡q A ÁA —XA]ÁA 

“$ 17:716.246.00 
Haber — z 
$ 17:716.246.00 


a 
“$ 17:716.246. A 


Proyecto de distribución de utilidades 
" 


Las utilidades comerciales de pesos 


Í 4.011.261.95 son llevadas al Fondo de'Re- 
.83 |serva, según resolución de la asamblea ds 
.00 l accionistas realizada el 26-de julio de 1969. 


f 


de accioniss 
de 1969. 


Aprobado por la asamblea. 


Inspección General. de Haciendas! 


mas. —— Deja constancia que los 


— Deja constancia que los.. 


— División Sociedades, Amónik 


Y 


' Octubre 29 de 1969 '. o 
y ME ii 


presentes estados se encuentran 
copiados en el F.o 65 y 66 del 


AQ IARIO OPICIAE 
Distribución de utilidades 


Libro Copiador -de cartas cer- [Utilidades a distribuir $ 35:559.708,08 


tifitado por el Registro Público 
- y General de Comercio el 26 de 
. marzo de 1953 y anotado con ¡ 


E o NN ct 


$ -355559.708.08 


f Reservas de capital . 


: el N.o 2765 a fs. 47 del libro; A reserva para inp 
S N.o 2, : Puestos —........ $ - 3:500.000.00 
o : : A Directorio ...... Y ” 3:205,970.80 
> * $ 2.280,00 — 1jpub. — 19703. [A gratificaciones .. ” 6:924.896.95 
A . A reserva estatutaria *  1:096.442.02 
_ "LA fondo mantenimien- , 

7 to O “o... 0? 2:970.990.00 
. AMPONI $. A. A dividendos s|Ej. o. 
a CURTIEMBRE R 7 $ 1968  ,...o. cp ”% -"17:550.450.00: 

(Inscripción N.o 660) A cuenta nueva +... ” 310.953.31 
. l Misiones 1488 $ 35:559.708.08 
Balance (e situación al 31 de diciembre Aprobados por la asamblea de acecionis- 
Ñ de 1968 tas realizada el 16 de junio de 1969, 
ACtivo — - => -Inspección General de Hacienda. 
. — División Sociedades - Anóni- 
Terrenos y edificios . $ 17:620.851.33 mas. — Deja constancia que 
Máquinas e instalacio- los presentes estados se hallan 
¡MOS  .ooonomm.... Y 13:923,069.98 copiados a folios 64 y 65 del 
Herramientas y mobi- libro “Copiador de Balances y 
y LiariO ...oo.... .. *  1:799.515.44 Balancetes”, certificado por el 
- Material rodante ... ” 317.520,00 7 Registro Público y General de 
Caja y, Batcos .. ”  9:558.023,61, Comercio el 22 de febrero del 
Materias primas y . 1951 y anotado con el número 
_ mercaderías ..... ”? -—44:290.290.768 — 498 folio 300 del libro respec- 
Valores diversos .. ” 8.000.00 ¿ tivo. 
Cueatas 2. cobrar .... ” 42:321.309.42; 7 > 
Efectos a CODTAL .... ” 3045.00 $ 5.640.00 — 1[pub. — 19637, 
¡Valores en custodia .. ”. 7.105.36; 
Gastos aumento eapi- - ñ e  * 
tal ..ocommm»... %. 239.047.005 
Cuentas de orden .. ” A! CAJU SOCIEDAD ANONIMA 
z $ 139:094.777.90 (Inscripción N.o 41,292) 
Pasivo — : 
= j | Río Negro 1370 — Of, 903 
7 Capital integrado '.. $ 31:001.000.00; 
Reserva estatutaria . ” IIA Balance General al 31 de marzo de_1968 | 
” Reserva para impues-.. . . : E 
(OS c.oonom».»... . ? '1:122,198,93Í[ Activo — , 
Fondos de revalua- : z 19 , . : ; 
ciones —....... +.” 21:098.519.527 Caja a , 40: 
Cuentas a pagar c... ” 26:011.692.65 tnmuentes Lorna 5 009:583.98 
Cargas sociales a pa- al i : ” 4 
A . 9 10:498.147.68] e nucias Y Pérdidas 12.974. 4 
as Impuesto Agropec. , ” 273.635.22 : , ) ] i 
Bco. Rep.  “Prés- Pasivo — $. 0241 «116.79 
tamo —prendario” ” 3:000.000.00 : 
Pérdidas y  ganan- i Varios acreedores $ 41.716,79 
cias .... ooo... ”  35:559.708.08'p-.. : - » Ñ an? 
Cuentas de orden ” 9:007.000.00¡ Capital integrado t 200.000.00 
$ 241.716.79 


” 


Estado de pérdidas y ganancias 
al 31. de diciembre de 1968 


“Ganancias — 


Ventas cotas» 
Intereses sobre títulos 
. Descuentos .. 
- Ingresos varios ... 
- Recargos por finan- 
ciación 
Reintegros Impuestos 
s|Exportación 


.o.. 


rosa 


2 


Pérdidas — 
«Costo ventas ....... 
“Intereses 
: Diferencias de cambio 
*Incobrables 
: Amortizaciones .... 


....oa ro» 


” 


Utilidad del ejercicio- 


$ 139:094.777.90$ 


Cuenta de Ganancias y Pérdidas 
al 31 de marzo de 1968 


Ganancias, — 


e Y Arrendamientos ...... $ 
-$ 181:1535.740.25 3 Pérdida del ejercicio .. ” 24.731.32] 
» 3.776.56 
> 571.879.171 . $ 49.631.327 
8:995.786.67 Pérdidas — 
”  3:918.623.76]Gastos generales ,.... $ 49.631.382] 
%---3:985.031.22| $ 49.631.32] 


N , $ Aprobado por la “Asamblea de Accionis- 
$ 198:610.337.63 l ¿42 realizada el 18/2/69. 


$- 156:514.514.38; — División Sociedades Anóni- 


”  3:591.539.974 


249.602.34¿ los presentes estados se hallan 


12,628.33] copiados a Fo. 6 del libro Co- 
” 2:682.344.534 piador, certificado por el Regis- 
a tro Público y General de Comer- 


,»1o el 16/9/59 y anotado con elf 


$ 163:050.629.55 
N.o 5.783 a-Fo,-61 del Lo. 10. 


”  35:559.708.08 


$ 193:610.337.63N $1,980.00 — 1|pub. — 19724 


y 


¡ Impuestos 


$ Utilidad neta ...... 


j Mercaderías ..... 


24.900.00] 


h Inspección General de Hacienda. 1 


mas. — "Deja constancia quej 


A O A 
: D. L. M. $, A. 


(Inscripción N.o 46419) 
Guadalupe 1680 
Estado de situación al 31 de julio 


de 1968 
ActivO , 
Caja: y Bancos -1:.. $ 1:091.614.21 
Deudores y Jdocumen- - 
tos a cobrar-.... ” 6:432.684.20 
Mercaderías sorrss ” 23:229.037.89 
Inversiodes ....... .. 10.000.00 
Maquinarias, M. y U£, 
inst. y herramien- 

»umsonsros.. 9  1:682,014.02 
Inmuebles —s....... ” 777.500.00 
Valores descontadog . 762.922.06 

rs 
$ 33:985.772.38 
Pasivo — 
Bancos —...onsoo. $ 74.999.49 
¿cregdores y Doc. “a” 
Pagar ....o.cioco - 25:705.959.97. 
Impuestos y leyes soc. 
A Pagar o....... ”?  1:525,659.93 
Fondo. revaluación-De-» -. --- 
ereto 5 de mayo de . : 
1966 —...... LA -110.205.53 
Y Capital realizado ” 413.000.00 


1:129.768.47 


¡ Reserva Mant. Capital 


G circulante ...... ” 859,215,80 
y Utilidad a distribuir 
4 ejercicio anterior ,'”  , 87.000,00 
j Utilidad a distribuir 
J del ejercicio ..... ” 3:317.041.13 
| Responsabilidad por 
E doc. descont. ..... ” 762.922.06 


$ 33:985.772.38 


co. 


Estado dé pérdidas y ganancias 
al 31 de- julio de :1968 


Pérdidas —- 


sono... $ 2:200.765.27 


intereses 2:849.652.01 


e.....». 


i Ret. de serv. y €, so- 


ciales —....... ..” 2:003.432.32 
¡ Amortizaciones .... ” 73.210.49 
Gastos Varios ...... ” 3:097.349.20 


$ 10:224.409.29 
. >” 3:317.041.13 
Ñ $ 13:541.450.42 
Ganancias —-* 


+. $ 13:541.450.42 


13:541.450,42 


Lo RS 


¿Proyecto de distribución Ce utilidades 


A reserva mantenimien- 


to capital circulante $ 3:246.075.00 
A reservas de capital ” 70.966,13 
$ 3:317.041.13 


Aprobado por asamblea del 12 de se- 
tiembre de 1969, 


Irspección Geroral de Hacienda. 
— División Sociedades Anóni- 
mas, Deja constancia que 
según Acta N.o £ se encuentra 
copiada en el folio 23 del Y- 
bro de. Actas de Asambleas. 


-$ £-020.00. — ljpub. — 19697. 


| 14520 
77 LEIBNER Y ZINGER 
(Inscripción N.o 36.217) . 
Juan Carlos Gómez 1422 
Balance al 30 de junio de 1968 


Activo a * 


Caja y Bancos ..sve. $ 69.730.87 
Deudores varios .... '” 2.690.527.00 
Mercaderías generales ” 10.106.908.23¡ 
Mejoras local social . '?: 153.086.80| 
Muebles y útiles .... ” 129.830.374 
“Inmuebleg .........? 300.000.00] 


5.080.50 
130.982.00 
Ús mv. 3 


: $ 13.586.145.17| 


"Títulos o... oo...so » 
Partidas pendientes + 


Pasivo as 


Capital integrado cosa $ 400.000.00 | 


Aumento de capital .. ” -3.600.000.00f 
ACTOedores —..o.ososó 5.889.063.751 
Bancos —»...oooomoo.. ” . 1.042.000.00| 
Fondo de reserva .. ” 1,184.116.66$ 
Fondo de reserva €es- E 


pecial .ooo.omo... 246.701.201 


MARIO SEISIAS 


“(Inscripción N? 45.598) 


Paraguay 1246 


Balance general al 31' de diciembre dé 
| . 1965 j 


Activo. —' 


Deudores exterior"... U$S 740.644.10 
| Inversiones en el 6x 


terlor” ........... ” 121.875,00 

Í Zollikon S. A. Buenos 
Aires ........ in > 13.877.35 
Pérdidas-. y ganancias” *”' 92.403.81 


. U$S 968.800-26 
Pasivo. : 


Í Capita] integrado ... U$S 200,000.00 
p Acreedores exterior .. 


» 768.880.26 


U$S 968.800-26 


Cuenta de pérdidas y ganancias 
Pérdidas. — 


a 


Reserva articulo 81... ?  234.686.00| Gastos de constitución U$S 160.00 
Utilidad reos esoo? 989.578.16| IMCTeseSs  .oocorocoo »  16;940.00 
3 18.586.145.77) U$S 17.100.00 

Pasivo — i Pérdidas a cuenta nueva. 


nd 


Estado de pérdidas y ganancias 


Pérdidas 
_Sueld0S —..... covers $ -1.698.628.3814 
Gastos generales ceo. ” 364.449.154 
Seguros  ...oooovesa ” 276.987.604 
Leyes sociales . : ¿R 479.819.779 
Impuestos s...e > 216.099.29|[ 
Utilidad "esse » 989 .578 .16 . 


3.617.880.08| 


Mércaderías' generales $ 
ServicióS :eoooooosos ” 403.182,29] 
r ¡A 
$ 4.025.562.37] 


Distribución de utilidades - 


A fondo de reserva pa- 
ra mantenimiento de 
activo ..circulante 

A fondo de reserya +. ” 


989.578.186 | 


959.184.00 
30.394.16 


Aprobados por la asamblea general 
ordinaría, realizada el 21 de junio de 
1969. . 


Inspección General de Hacienda. | 
— División Sociedades Anóni-| 
mas. — Deja constancia que lo3 
-presentes estados se hallan co-] 
plados a folid 18 del Copiador 
de Cartas, certificado el 22 de 
julio de.1957. 


$ 3.240,00. — ljpub. — 19725. 


É Deudores exterior .... 
E Inversiones en el: ex- 


| Capita] integrado  ... 


Utilidad ......oocmo..» 


Aprobados por la asámblea general or- 


Í dinaria de accionistas de fecha 2 de abril 
É de 1966. 


Inspección General de Hacienda, * 
División Sociedades Anónimas. 


— Deja constancia que los pre- 
gentes estados se encuentran co- 
piados en el libro Coplador de 
Cartas a fojas 6 certificado por 
el Registro Público de Comer- 
clo el 9 de mayo de 1961 e ins- 
crípto con el número 3.799 al 
folio 463 del libro N9 10. 


> 


$ 2,220. — lpub. — 19727. 


. 


y 


ZOLLIKON S, A, 
(Inscripción NO 45.598) 


Paraguay 1246 - 


Í Balance general al 31 de diciembre de 
1 


966 
Activo. — 
U$S. 740.644,10 


Leri0P ....oomooos. »  121.875.00 


i Zollikon S. A. Buenos 
CO AÍTOS ..omooomoooco ” 13.877.35 
Pérdidas y ganancias. ”' 73.811.85 
A 
7. U$S 950.208.30 
Pasivo. —» 


U$S 200.000.00 


Acreedores exterior . *” 750.208.30 


IItlriIA 
U$S 950.208.30 


" Cuentá de pérdidas y ganancias 
Pérdidas. — : 


ersrrrosss. USS 21.646.60 
> 18.591.96 


Intereses 


U$S - 40.288.56 


ZOLLIRON $, A, e 


A A APA A A A A o O PA A ATT 


a Octubre 29 de 1969 7 


Ea, 


Ganancias. — e 
Diferencia de cambio . U$S 40.238 E 


o] 


U$S 40.238.56 
Utilidades a cuenta nueva. 


'Aprobados por la asamblea general orá | 
dinaria de accionistas de fecha 29 de noz, 
viembre de 1967. Hi 


- , ¡ 
-Inspección General de Hacienda, 
División Sociedades Anónimas. * - 
—— Deja constancia que los pres, 
gentes estados se encuentran cor; 
piadog en el libro Copiador de; 
Cartas a fojas 7 certificado por; 
el Registro Público de Comer“; 
'clo el 9 de mayo de 1961 e ins! 
-eripto' con el número 3.799 al! 
folio 463 del libro N? 10. e 


$ 2. . — ifpub. — 19728. 


CYANAMID INTER-AMERICAN 
CORPORAJJON . 
(Sucursal Uruguay) 


Balance general correspondiente al ejera 
cicio finalizado el 30 de noviembre de. 
1968 Y 
141.775.65 1 
855.475.85 


Activo — 


. Caja y bancos 
¿ Cuentas a cobrar. +... 


' Existencias  ¡:s.o..o..o * 34.199.92 . 
Casa Matriz - cuenta h 
capital ........ 9.727.572.74 | 
Casa Matriz - cuenta . Ñ 
corriente —..o.o»o...oo.” 387.919.650; 
es MED! 

11.146.943.66 | 

Pasivo —— z 


A 


“Cuentas y gastos a E 
Pagar .... 984.054.568 
Casa Matriz - cuenta. . ñ 


r....o. 


préstaMO — ....... "11.947.000.00 y 
Pérdidas del ejerci-. . 
CO .ooon.ooo.... (1.784.110.92) ¡ 


e 


11.146.943.66 


mm 


e 


Estado de pérdidas. y- ganancias 


Debe — 
Gastos de expedición 
y entrega '...... .. 103.275.186 
Costo de ventas +...+ 7.607.899.33 
: Cargos contra ganan- 
il cía bruta ........ 361.790.94% 
¡ Gastos de venta .... 554.698.69; 
í Gastos de administra- — 
CIÓN —...oooooo»o». 1.911.976.43 
* Descuentos concedidos 50.517.6% 
; Regalías quer... .... 32.685.22 
- Patentes e impuestos 310.580.382 


AN 


0.963.1423.721- 


1 
4 


” Haber — 


8.607.808.07' 


lentas vers crnr.. 

. Descuentos sobre com- ha 

yO PTAS  +.osonooo o... 149.661.655 
- Entradas varias .... 421.843.18) 
Pérdidas «del ejerci- 


1.784.110.92|- 
o 


10.983.423.71% 
E: 


cio 


- 


A e ms 


No se realiza asamblea por ser suctita 
sal de sociedad extranjera, po 
Yo 


Inspección General de o Anda 


e, 


-— División Sociedades Anóni: 
mas. — Deja constancia que log 


= pt a e cr A VARTO OFICIAB, A 4530 
Ameca ma A AA los 2 EE 53 A DR AS E Ñ . + . 
presentes estados, so hallan so] "Cuenta de pérdidas y ganantias Btado de sesaltados - — - Ejercicio 19 de 
-] julio de — 
ventario, certificado por el Re-[ Pérdidas. <= : 39 de junio de 1968 
gistro Público y General de Co-j Débitos. — 
mercio el 28 de setiembre de] Gastos generales .... U$S 60.78 : e 
1965. - q Pérdidas Suc. Buenos "  1.377.35 Gastos de ventas, 3 Ñ 
Í 1TOS o .oooooooso . . ministración - 
$: 3.000.00. — - Hpub. > «» 19726, ] Utilidad del ejercicio . .*” 2.525.07 nacléros a $ 14.509.915.11 
A . : - Gastos' varios  .... ” $39.700.96 
ZOLLIXÓN $, A. U$S  3.963.20 | Impuestos a la Renta ”  1.173.706.00 
a MES _Ganancias, - Utilidad del ejercfhio ” 11.259.571.92 
- (Inscripción Ne 45.598) . a : q 
> va iodo e | Pjrerencia de cambio * . 038 3. 963.20 $ 27.782.893.99 
raguay- 
2. , * U$S  3.563.20 Créditos. — 
: Balance general al 31- de diciembre de ] 00: : a a . 
mi 1967 Utilidades a cuenta nueva, Utilidad bruta sobre 
Ñ . TAN Ventas .i.o..... $_22.130.948.25 
' Activo. 3 ai seprobados por q asamblea general or- | Ingresos varios ... ”. 5.651.945.74 
A . o . , e fecha e. se-. . . O 
Deudores exterior —.. U$S 705.644.10 [ tiembre de 1969, oo. $ 27.782.893.99 
“Inversiones exterior . *” 121.875,00 : 
- Zollikon Buenos Aires ”"  13.877.35 Inspección General. de Hacienda, e 
Discount Bank (Over: División Sociedades Anónimas. e y 
"seas Ltd.) ....... P-- 10.60 | — Deja constancia. que los pre- | Proyecto de distribución de utilidades 
Pérdidas y ganancias . ”  86.840.15|] sentes estados se encuentran co | , | 
4 A — piados en el libro Copiador de ¡ Remuneraciones (ar- 1 
€ . ¿U$S 923.247.20 Cartas a fojas 9 certificado por tículo N9 39 Esta- i 
4 Pasivo + oca. o o de omer- tutos) s..o.ooonrm. $ 1.126.987.19' 
105- 1 Rese te- ” l 
Capital integrado .... U$S 200.000. 00 cripto con el No 3.799 al foliq nimiento de capital 
. Acreedores exterior...  "” 728.247,20 463 del libro Ne 10. circulante ...... ”  7.081.610.00 
« ] Dividendo en efectivo ” . 1.600,000.00 
U$S 928.247.20] ... $ 2.400. — l1jpub. — 19730, Fondo de reserva .. ”  1.552.004.73 
a ¡ . $ 11.259.571.92 
. . . . E 
Cuenta de pérdidas y ganancias TEJEDURIA ' URUGUAYA SOCIEDAD No fueron sometidos a la aprobación 7 
Pera Ml : ANONIMA MAROÑAS (TUSAM) de la asamblea. A 
érdi as. o 2 A l 
+ “Intereses U$S 12.924.86 (Inscripción NO 74) Inspección Pr de a 
consorosass US . y = División Sociedades Anónimas. 
_ Gastos. generales oie? 103.44! Camino Maldonado 5058 — Deja constancia. ue los pre: 
mo i 1 A uni sentes estados se hallan copia: 
5 U$s 13.028.30 | Estado de situación 21 30 de junio de dos a folios 454 y 455 del libro 
. o . : : Auxiliar de .Inventariog NO 2, 
Pérdidas a cuenta nueva. Activo, — E... certificado por el Registro, Pús. 
. 'Aprobados por la asamblea general or- |... OS : . o al PONES o al 
dinaria de accionistas de fecha 9 de se- ] C2ja y Bancos .....$  5.992,011.08; í 3.8: 
_Hiembro ds 1900 | Deudores ......o.os * 50.312.762:86 | O 
e , -= Y Materias primas “... 10.441.187.07 . lio 100 del libro N9 7. 'á 
Inspección: Productos en proceso ” “3.505.3803.33 : 
División Sociedades. Agueda | Productos terminados.» 6.207.690.06 |, 5-£60.00. — 1[pub. — 4973, 
—- Deja constancia que los pre- Productos químicos y 1 e 6 
sentes estados se encuentran co»), VOTOS common... o. 3.868.196.37 
piados en el libro Copiador de | ¡0 Muebles ..o....o” 681.486.45 y A 
Cartas a fojas 8 certificado por Máquinas, muebles e - ENCINA_ S.A. : 
él Registro Público de Comer- 1, Instalaciones .... ”  2:879.690,11 . os 7 , ! 
clo el 9 de mayo de 1961. e íns- | .aeuJos caucionados . ”  1.041.288.00 (Inscripción N.o 153.451) 
crípto con el N9 3.799 al folio] 25805 diferidos ... ” 497.111.61 
463 del libro No 10 ¡ Acciones a emitir .. ”  5.000.000.00 Rambla República del Perú 75 
a Cuentas de orden .. *” * 1.573.750.00 : 
$ 2.880. — 1jpub. — 19729 WU Balance General al 28 de fobrero de ' 
: A $ 97.000.476.99 Activo 19 
——— Pasivo. ou : > —_ A 
] a o - : Caja eoosrrsrarsonos $ 3.513.59, 
ZOLLIKON S, A.. Acreedores comiércia- $ 10.018.075.64 Acciones a emitir ...o. > 47 -900 09 
Za Pra rononn.n..ooo . . . , Inmuebles ¿...ooooooo K . «by 
. (Inscripción No 45. 598) Acreedores bancarios 4.920,000.00 Gastos de constitución . ” * 9,427.60 
Paraguay 1246. Are e a roO | Pérdidas y ganancias .. Y 4£-998-91 
lATeS 2o.oooroso.. ”  5.935,819.35 $ 1.191.086.75 
> Balance general al 31 de “diciembre de ] Acreedores varios .. ” 420.300.00 Pasi % ; 
> y 1968 Acreedores por utili- o PO 
: dades .........oo ” 1,313.079.92 : : EN 
7 Activo — ! > É£ - Capital integrado m.... $ - 570.000.00 
b Activo. - Gestos a os 0 Pr 842.118.10 capital autorizado :=»..”. 430.000.00 
o . cr res iscales Acreedores varios +.... * -191.086.75 
Discount Bank (over largo plazo ..... ? 2.1183.494.25 ci 
2? seas) Ltd. ....... U$S 4,609.92 | Impuestos y contribu-- --$ 1,191.086.75 
: Zollikon Buenos Aires -*  12.500.00| ciones Soc. a lia... '”'7.431.931.80 A 
FInversiones exterior . ” 108.025.000 | Fondos de. amortiza“ o a - 
Pérdidas y ganancias . ” 84,815.08] ción .....o..o.... ”' 1.852.230,22 o 
. Y Capital suscrito +. + '”' 5.000.000.00f. Cuenta de érdidas ananeias del : 
Pasivo. — A a ci 1D OOO IA8O.d8 | : a _ l 
: o [Utilidades AN Pl | 
¡Sepia integrado .... U$S 200.000.000] clio ....... ' .. ” 11.259.571.92 Ganancias c— o . 
Ss Acreedores exterio : »”. 24.450.004 Cuentas de orden AS 1.573.750.00 Alquileres oononpucrs, $ : 134,200.00 
Ñ la AA Ak 


e A. 
-UIS 204,450.00 P 


$ -97.000.476.99 $ 134,200.00 


| 14549. a. _— a ARTO. OFICIAB Octubre 29 de 1969 | 
0 = y RARA m DE S A EAT ARS ARA Re a ARAN 
Estado de Pérdidas y Ganancias 

al 30 de junio de 1969 


' 
Gastos generales . 
Impuestos +.».....0. 

- Construcciones +. 
Gastos COMUNES ;o00,0.000 


Pérdidas tu : ] , Haber a . 
l utilidad de las ventas . $ 12,291,430, 47 


¿$ 7 2.510.00| 
» 44.838. Q0] ntezeses y descuentos . ” 2.406.570.05 | Pérdidas — 


» 19.886.50 
66.320.001 
¡ Asignaciones. Familiares *” 162.039.70 
l Hogar Constituido  .. ” 95.547.842 
i Jubilaciones —s.oooono 2  369.601.37 
¡Comp. decreto 673/968 ” 90.244.14 


$  134.200.00| | ” 
Directorio y Síndico .. $  87.150.00l Gastos de administra: 3.780,728.1% 


Dividendo ...oocmooo.. ” 301.700.004 

Fondo de Teserva s.... ” 8.200.00 | ¿Hon EA » 2.755.409.32 
¡Pérdidas y ganancias ..” . 17.850. oo rason 10 853.656.565 
3 y A » Ñ acl - 

Reserva revaluación ... ' 2.189.029.200 7 entes aoncocc.. ”  288.814.55 
Amort. mágs. y herra- ' 


e rt, 


| Reparaciones eomsrrss $ 296.702.12 


pa qP_—— 7 
$ "133.554.501 
Utilidad del ejercicio so 5 645.50 
ar y 
io 


Ot 


Proyecto de distribución de utilidades 


Las utilidades quedarán en cuenta de 
resultados. Ñ 


No se ha realizado aún la asamblea ge. 
meral ordinaria de accionistas. 


e: 


$ 2.604.029.20] 


Inspección General de Hacienda. if Y mientas —...ooomms.. ” 3.861.04 
= División Sociedades Anóni- | La asamblea no fue aún realizada. A Amort. instalaciones -: ” 10.822.432 
mas. — Deja constancia que los j E Amort. muebles y útiles ”  129.896.47, 
presentes estados se hallan co. j Inspección General de Hacienda. | Amort. material rodante ” 85.253.56 
“piados a fojas 14 del libro Co, | — División Sociedades Aróni-|Utilidad del ejercicio , ” 685.587.89 
piador de Cartas, certificado en | MN A 


_mas. — Deja constancia que] 
. log presentes estados se ballan j 
copiados a folios 383.a 385 delj 
libro Copiador, certificado porj 
el Registro Público y General de 
Comercio el 1.0 de noviembre del 
1955 y anotado con el N.o 6012; 
a folios 29 del libro N.o 3. 


el Registro Público y General de | 
Comercio el 21 de octubre dej. 
1964 y anotado con el N.o 68221 
al folio 284 del libfo N.o. 15. 


$ 9.603 165.18 
Ganancias — 


Mercaderías —.....o.os $ 9.218.710.04 
Resultados vari0S +..ve ” 767.11 
Bonific. fiscales ...... 383.688.00 

—————_—_—————_ 


$ 9.603.165.15 


$ 3.180.00 1[DUb. uo 19731. 
O o 
] 3 5.760. 00 1]pub. — 19733. 


É 
EDUARDO CHIAPPE $. A. 


' 
3 


(Iascripción N.o 14.969) Proyecto de Distribución de Utilidades * 


STEMAR $. A. al 30 de junio de 1969 


“Rixicón 487, Esc, 204 


" Estado de situación al 31 de octubre de (Inscripción N.o 51. 390 
¿ : 1968 


| . Cerro Largo 972 


Utilidad del ejercicio. . $ 685.587.389 


Pm 
: « 


Activo — Estado de Situación al 30 de junio j QA 
Caja noosorosoasasesa $ 2.693.661.77 de 1969 Í Aprobados por la asamblea general or. 
-Muebles y Útiles ...... ? 85.271.82 . o Í dinaria de accionistas del 23 de setiembre 
“Gastos instalaciones ... ” 46.100.00 “Activo — - | de 1969. ál 
“Deudores 'yari0g ...... ”15.210.493.83 , h 
Acciones y valores .onm ” - 3.400.00/|Caja y Bancos ...... $ - 583.506.07 Inspección General. de Hacienda.” 


Mercaderías ...oo.oo.o. ” 9.832.001.55; Cuentas corrientes .. ” 1.743.366.62 


- ¡Aeciones en garantía .. * 18.600.00;Suscriptores de acelones ”. — -525.000.00 | a constancia que los 
Ñ > $27.88 ¡Oñicina Impuesto a a resentes estados ge encuentran 
| 52.000. 028.99 a a a % yo 492.765.001 copiados a foliog 662 y 668 del 
Mercaderías AN 12.513.214.84 Ñitro Colador No 7.792 al toto 
Pasivo Importación en trámite 1.197.773.94 100 del libro No 13. 

Acreod o 20.021i5a0 19 [JMigbles y útiles o... Y 872.600-%0 ' 

Acreedores varios ..... 427.549.13 | Instalaciones ...... A 32.391.321 : vo — dub. — 19782 
. Capital rrmosossaaseso ” 431.000.00; Máquinas y herramien. . . Ñ $ 6.780.00 1/u . 1 o 

eserva estatutaria ... ” 30.115.164, tas ....o.oo.o.. A? 11,583.12 . 


érdidas y ganancias .. ” 36.184.48 Material rodante .... ” 774.432 .04 o 
Integración a capitalizar ” 2.316.100.00: Gastos do - transforma- - > : 


d ESTANCIAS REYNALDO 'J. BONINO S.A. 


poserva Rey. activo ... - ñ 532.959.004 ción » . 1.001 
Rogervas varias «...... ” 1.193.991.00 ¡Documentos descont - 4 
Utilidaa del ejorcielo .. ” 2.604.029.20 (gue oo desconta- 45 590.00] (Inscripción N.o 21.958) 
Depositantes de acciones *” E ts, " Ñ " 
, Ñ . ¡Cargos diferidos .... 48.556.00|[ San José 1338 — P. 7 
: $ 27.889:528. 97) Fimbros Fondo Nacio, , : : * 
nal de Vivienda .. ” 4.126.00 
. Acciones a emitir ... ” 1.825.000.00| Estado de Situación al 31 de mayo 
Dr 3 —— - e 
Cuenta de pérdidas” y ganancias Pasivo — $ 20.650.305.51| Activo —= Cv 
¿Debe — | LS ; ; og : lo B 1:218.936.50 
O Obligaciones sociales . $ .s4.767.99 | Caja y Bancos ...... $ 1:218.936. 
> =T” : Oblizaciones” hancarias ” 3.638.910.00] Deudores varios ...... 8:677.436.08 
Amortizaciones +....... $ 52.470:80! Acreedores .vatiog .. ” 3.147.876.86] Inversiones —........oo ” 30.423.07: . 
E. DTUtaS ...cooomoo.. ” 62.727.78|Obligac. sociales. (Cta. . l Muebles y útiles ..... ” 4.783.68 
Gastog varios ..ooons.. ” 146.427.806) taciMd). 20oooono al 52.244,32 | Gtos. de constitución .-” 1.00, 
Gastos fiscales ....oono 113.522.00 | Obligac. fiscales. (Cta. c+ o | Usuf. nuda Prop. Inmue. ” 771.087.883 
“Gastos TEparto s........ » 2.534.447.251 facilid.) -.... o. *  -101.201.00]Ctas. Ord. Bien. de 3ros, »” . 140.000.00 
Locorzoción .....mov.ro” 614,953.21. Partidas pendientes .. ” 689.863.69 | Pérdidas y ganancias . ” ' 341.461.82 
'Alquileras ...monems.». 130.000,00,p msrecdore o. . Ñ A 
Impuestos » 1.260.521.001 ancos azrecdores por . o . 
AS e dtas. 4E0S. +...... ” 15.890.00 


-$-11:184.130.03 


Cergnus sociales e...” 789,940.71 i Resultado del ejercicto 1. 685.587.89 i 


Luz ....ooo.moooooon.. * . 410.013.3 Pasivo — 


74 ¡Capital Integrado +... * 3.175.000.004 - . oa 

Comisiones III » oo esa 431 Capital suscripto .... ” 525.000.060 L Acreedores varios +... $ 529.504.838 

'A Ort 3.693.711 mongo de reserva *  1.169.292.07 | Capital integrado .... ” 1:020.000.00 

: eu aaldos ns 212. 372-00 Reserva sobre revál. : ON l Fondo de reserva .... ” 3:608.102.95 

lotes ODIO III a ara aga 65)  tActivo Fijo) .... ”' 607.874.825] Utilidades a distribuir . ” 5:836.528.20 
Papelería ” "718.047.992 | Reserva mantenimiento ' Cuentas de orden: Bié- 


corr .osesa 
ñ 


Seguros soomeoorovoss ” 7" 64,845.00 capital eirculanta . ” 4.931.797.34 ¡ 
Utilidad o..oomomoo... ”? 2.604.029,20/Capital autorizado :s. ” 1.825.000.00 | 


«nes de propiedad de: : ! 
terceros esoooocroo o 140. 000.00 


.$ 14.698.000.52 : $ 20.650.305.51 a $ 11:184.130.03 


o 


[A fondo de reserva .. ” 685.587.89' 


— División Sociedades Anóni- 


De 


pea 


S P 


d 


sl 


El 


! Octubre 29 de 1969 


Cuenta de Pérdidas y Gananelas. al 31 


de mayo de 1968 
Debe — 


Mano de Obra y cargas 
sociales —....ooo.o.. $ 2:191.351.23 
¿Imp., tasas y Contrib. . ” 1:614.215.82 


¡Rep., Forraj. y Específ. *” 1:564.895,92 
¡Gastos de ventas ..... ”  593.609,62 
¿Intereses soorrmnsrsso ? 862,080.04 


778.968.24 
_ 189.680.00 
: 166.400.62 


¡Gastos generales em... >” 
¿Mortandad ...cooo... ” 
“Amortizaciones ....r. ” 


$ 7:461.051,49 

Haber — , 
Producción y venta ... $ 7:119.589.67 
Pérdidas .....0.. ...«. *  341.461.82 


- _ Á— 
$ 7:461.051.49 


Aún no han sido sometidos a la apro- 
bación de la Asamblea. , 


Inspecclón General de Hacienda, 
—— División . Socledadés Anóni. 
mas. -— Se deja constancia que 
los presentes .estados se entcuen- 
tran copiados en el folio 215 del 
libro Copiador, rubricado él 30 
de diciembre de 1949. 


$3. 480.00 — 1jpub. — 19742 
€ . ¡ “. 


SOCIÉTé DE COMMERCE £% 
D'INDUSTRIE “HOLDING” $. A, 


(Inscripción No 39.341) 
Treinta y Tres 1394, : escritorio 3 


¡ Balanco general al 20 de Junio de 1968 


id Activo, . 

al . . 

. Cuentas corrientes ..;. £ 084. 007/15/1 
. Cuentas corrientes “pr ” 1.500/ 0/0 
“Obligaciones rescatadas ” 167.084/13/2 
Obligaciones a integrar ” 4.200/ 0/0 
$ A 


£ 856.792/13/3 


Cuentas de orden: 


1] 

» Acciones depositadas . £ 58.583/ 6/8 
, Dividendos acreditados ” 16.257/11/8 

E a 

HN os .£ 931.633/11/7 

pi Pasivo. — 

"Cuentas torrientes ,.. £ 
Obligaciones realizadas ” 471. 
- Obligaciones a emitir . ” 167, 
- Obligaciones a infegrar ” 4. 

¿Capital realizado .... ” 200. 

“Fondo de reserva .... ” 

¿ Ganancia a distribuir , ” 

' Utilidad del ejercicio .. ” 


648/ 2/6 
173/ 5/3 
084/18/2 
200/ 0/0 
000/ 0/0 
7137/ 5/3 
378/10/0 


12.570/12/1 


l £ 856.792/13/3 
” Cuentas de orden: 


+ Depósitos de acciones . £ 58.583/ 6/8 
¿Créditos de dividendos . ” 16.257/11/8 


£ 931.633/11/7 


” 


, Pérdidas y ganancias del.10 de julio de 
Y . 1967 — 30 de junio de 1968 


Ganancias. — 


(Tritereses acréditados . £ .35. 731/ 2/1 
'Intereses cobrados s... ” 5.2257 4/0 


£ 40.956/ 6/1 


DIARIO OFIC LA y 

Pérdidas, — 

Gastos generales .... £ 393/ 9/6 

Intereses sobre  deben- 
ÉUTES ...ooooocm.o.o 

Diferencia de cambio . ” 

Ganabcia neta ...... 


£ 40.956/ 6/1 


Las utilidades pasan a cuenta nueva. 


Aprobado por la asamblea. ordinaria del 
6 de marzo de 1969, 


Inspección General de: Hacienda, í 


División Sociedades Anónimas. 


-— Deja constancia que los pre: | 


sentes estados se hallan trans- 


criptos a fojas 29 y 30'del libro | 


Copiador de Cartas certificado 


por. %] Registro Público de Co j 
l das anteriores. 


mercio el día 31 de diciémbre 
de 1957. 


$ 4.560.00. — 1jpub, — 19737. 


ERNESTO OTTONELLO $. A. 
“(Inscripción N.o 18.741) 
Av. Gral, Flores: 3281-27 


Balance General al 31 de diciembre de 


1968 
Activo — 

Mercaderías generales . $ 6:647.614.00 
Materiales ... «o»... ”  971.316.00. 
Mat. complementarias . ” 297.195.008 
Caja .omoooooooooo.. Y  468.951,42] 
Banco de la República , ” 1.310.683 
Mad. e instalaciones .. ” 692.924.56 
Muebles y útiles ..... ” 98.540.00 
Inst. usina de matanza . ” 258.600.52 
¡Vehículos .....ooo oo.” 944.309.56 
Inmuebles rooamscrr. Y 252,019 
Registro “Super” .... ” 4.724.00 
Titulos y acciones: .... ”  351.000.00$ 
Depósitos en garantía . ” 3.091.70 
Bauco Popular ....... ” 152.96 
Pérd. Ejerc. 1963/1964 *  142.719.93 
Acciones depositadas .. ” 15.000.00 
Pérd. ejercicio 1967 .. ”  164.856.25 | 
Varios deudores" ..... ” 592.789.32 

$ 11:907.114.83; 

Pasivo — . 

Banco de Crédito :r+.. $ 1.539,73 
Banco Mercantil ,.... ” 520.755.711 | 


Utilidades -.......r.. ” 260.721.74 
Fondo de reserva .... ” 41,421.17 
Depositantes de acciones ” 15.000.00 
Dirección de ganadería . ” 180.992.06[ 
Acreedores varios ...:” 2:081/859.40 
Caja de Jubilaciones... ”» 419.745.31 
Impuesto ventas ...+.. ” 485.079.71 


$ 4:007.114.83 


$ 10:000.000.00 
”» 7:900.000.00 


Capital autorizado 
Capital integrado 


“Balance de Pérdidas y Gananeías al 
31 de diciembre de-1968 


”. 27.980/11/2, 
11/13/4 | 
”  12.570/12/1 


.03 | 


| Deudores Varios 


A ETA. 
Pérdidas «— 


[ Impuesto agropecuario , $ E:2833-.725.08 


Bb Caja de Asignaciones . ” 233.873.652 
Impuesto entradas .... ”  223.007.00 
p Gastos de vehículos .. ” 0:012.644.05 
¿ Sueldos y jornales .... ” $:701.590.94. 
A Impuesto patrimonio ,.*” 57.026.00 
l Imp. Sust. del de Heror. 56.777,00 
' Gastos generales ,.... * 6:777.631.25 
¿ Impuesto ley N.o 13.627 ” 20.000,00 
í Maq. e instalaciones ., ” 31.473.71 
Muebles y útiles ..... ” 17.989.78 

' Inst. usina de matanza . Y 10.871.283 
Vehículos .s.moomm.”? 104.416, 54 
Materlales »...... eco” 401.669.804 

4 Mat. complementarias , * 1:757.217.29 
260.721.74 


Utilidades .......... ” 
$ 18:500.634.98 
A A 

Las Utilidades pasan a emjugar Pérdi- 


-Aprobádo por la Asamblen, General Or. 
dinaria realizada el 26 de marzo de 1969. 


Inspección General de Hacienta, 
-—— División Sociedades Anóni- 
mes, — Deja constancia qúe 
los presentes estados se hallan 
copiados a Fs, 73 y 74 del UbTO 
coplador de Balances, rubricado 
en él Juzgado de Primera Ing- 
tancia en lo Civil de Sexto Tur 
nio en fecha 20 de setiembre Ye 
1949 y anotado con el N.o 4.773 


al Fo. 37 del libro respectivo, 
$6.300.00 — l1jpub. — 19741 
PA fumas Ps 


INDUSTRIAL Y “COMERCIAL 
SOCIEDAD ANONIMA 


BURGOS 


(Inscripción N.o 52.327) . 


Calle Oficial 4 N.o 4605 ! 
Casi San Martín (Barrio Cóppola) 


Sañ Martín 4606 a 


Sfistado de Situación al 30 de setiembre 
de 1967 


Activo 
Caja — ..onmmoomo noo 201.796.37 
Banco Comerelal ,... *” 141.47 
Banco Del Trabajo .. Y 68.615.1%7 
, 


”  114.000.00 
2 184.956.63 

64.000.00. 
Materiag Primas ” 239.000.00 
Productos Elaborados ,.” 390.500.00 
Herram. y Matrices ..* _ 30.€98.60 


Efectos a Cobrar ,... 
Accionistas 


...... 


Mueb, Ut. e Tristalac. . Y 24,294.81 
Maquinarlag  ...... .. PP  269.785.00 

i¡ Partidas Pendientes .. ” 3.122.483 
Acciones a Emitir ... ” 700.000.009 
APP o naa 


$. 2,228.910.08 


Pasivo” e 
Caja de Jubilaciones , $ 219.454.96 
Caja de Comp. No 31 . ” 49.974.31 
Chase — ..ooooooooooo. 27.070.66 
A Chaselma —....... ...” 24.965.43 
.Efectos a Pagar cs.” 253,870.04 
Documentos la Pagar.. * 94,574.85 
: Acreedores Varios ... %...167.154.18 
Ganancias — Ut. Ej. 65/66 y 66/67 . ” . 181.649.81 
: Capital Integrado .... ”  236.000,00 
Mercaderías generales . $ 10:613.333,43 Capital Inscripto ..... *” 64.009.00 
Matanbza ....... eo... ” 1:340.477.50 i Fondo de Reserva ... 33.106.965 
Vehículos ........... ” "764.000.00j Res. Mant. Cap. Cirt. . ”  177.089.74 


Intereses y descuentos . "782.824, 


$ 13:500.634. 


Capital Autorizado .. ”  700.000.00 


pario y e 


$ 2.228.910.03 


Bistado de Pérdidas y Ganancias al 30 


/ : de setiembre de 1967 
Pérdidas — 


Materias Primas 684.23 


2... 607 
Gastos de Fabricación. ” 167.340.07 
Gastos Generales - e... a 132.378.59 
SueldOs . coommorosrss *: 330.974.41 
Intereses y Descuentos . » 32.098.517 
Leyes Sociales :to..o.. >: -107.049.84 
'Amortizaciones .....o 2 48.379.96 
Res. Mant. Cap. Circ... * 177.089.743 - 

eo.” 92.200.234 


4 


Utilid. del Ejerc. 
o 2. $ 1.695,195.64 


ar. 


Ganancias — 


Prodúctos Elaborados '. $ "180.369.804 
Ventas correos. ..o. ” 898.138.80 
Biercaderíás Dooso... » . 616.6837.04; 


A a 


a $ 1.695.195.64[ 


Proyecto, de Distribución de Utilidades-al |. 


30' de setiembre de 1967 


Utilidad. del Ejercicio $. 
A Fondo de Reserva . ” 


Aprobados bos la.  asemblea genera or- | 


dinaria de accionistas. 


v 
. Inspección General de Hacienda. 


mas, — Deja. constancia. “que [ 
«log presentes estados se en-k 
cuentran copiados a fos. 16 y [ 
17. del Libro Copiador de Car- f 
tas certificado por el Registro H 
Público” y General de Comercio k 


con el N.o 745 al Fo. N.o 254 


del Libro N.o 13 con fecha 14 y 


_ de febrero de 1963. 
$ 5.400.00. «— ljpub. — 19760. 


ITALO BIANCHI FAGGI S.A. 
(Inscripción N.o 159.399)". 
F. D. Roosevelt. 1160 - (Pando) , 
Balance al 30 de junio de 1968 | 


Activo — - : Ñ 
ÚBja coooccooononnass $  355.868.91] 
Deudores variog s.ooor. *?  127.187.00 
¿Materiales ..ooocenero ”  566:867.55 | 


Iiomuebles ...uoovecron-” 
«Vehículos y Múd. +...» » 
Gastos -de formación -. ” 
¡Alquileres a cobrar ... ” 
'Acciories a emitir ..... ” 


4 


Pasivd — 


e 


Acreedores varios ..... $ 


615.571.98 
Efectos A Pagar .... co.” 730.000.004 
Caja de Jubilaciones ,. Y 77.958.59 
Caja de Asignaciones .. ” 16.339.81 
Chamsec' "rsoooososavo ? . 1,834.29 
Banco de Pando ...».. ” . 585.998.00| 
¿Banco República .....o 4060.000.00 
Capital. autorizado AN 228,000.00 


¿Capital integrado +..... 
¿Cuenta NUEVA ...ooooo. >” 
«Pérdidas y ganancias... ” 17.581.44 


$ 3. 575. 628.56 


92,200.23 E 
92.200.23 E 


- i Acróedores varios +: 
| Capital integrado :.. 


pE Estado. de pér didas y 


2.023.282.004 
214,173.10 | 
16.750.004 
. 43.500.005 
228.000.00 | 


$ 3.575.628. 56 


| Pérdidas del ejecicio .... 
Pérdidas. del ejercicio an. 


80.343.85!- 


GAR to er1e Ú e 


“Cuenta de resultados . 


Pérdidas — 


Costo de obras ...oocos $. 
Gastos generales ...... *”- 
Gravámenes legales »... P. 
Leyes sociales ...oom.. ”. 
Sueldos y jornales s... ” 
Intereses y Di0S. ..... ” 


” ? 


Pérdidas y. ganancias +... 
$ 1. 
' Ganancias —. 


Certificados de obra .. 


, o Ñ _ A 
tran “transeriptos. a fojas 4 del 
libro -Copiador de Cartas, certi, 


[ ficado el día 13 de octubre ' de 
UN 1960, en el Reglestro Público Y, 


49%. 789. 18; General de Comercio. 
249.730.60¡ l _ 
113.776.43 a $ 2.100.00 Hu» 19766. 
28.902.17|i ¡ 

69.469.81] : q 

171.887.37 BURGOS INDUSTRIAL "Y" COMERCIAL, 
17.581.441 SOCIEDAD ANONIMA * 
151.137..00 (Inscripción No 52.327) 


$ 1.012.687.00 
Alquileres +o.o.oonmmo.so-” 


138. 


Calle Oficial 4 N.o 4605 
: Casi San Martín (Barrio Cóppola) 


Nó se efectuó distribución - de - utilida. 
i des, las que pasan a cuenta nueva. 


- Mas. 


mayo de. 1964. 


k Aprobados en la asamblea general ordi_ 
- (haria del 26 de octubre de 19 
:l Inspección General_ de Hacienda. 
o División Sociedades” Anóni-$ 
-——' Deja constancia 'que 


68. 


logs presentes estados se encuen- 
trax transcriptos a fojas 25 a 26 
del libro Inventario de la Socie. 
. dad, inscripto y certificado en-la 
ciudad de Canelones el 20 de 


$ 3. 780. 00 1|pub. — 19740, 


450. 001 San Martín 4606 
4 1.151/137.00 Estado de Situación al- 30. de setiembre. 
¡ . de 19683 
h 
Activo. — 
- 51 
Caja" ..oooomos.orcmo $ 10.185.39 
Banco Comercial . ... ” 28.529.73 
Efectos a Cobrar -+¿». '*  115.830.00 
Deudorés Varios »... ? 18.096.232: 
Accionistas —..o.co.os ” 64.000.00 
Ofic. Im. a la Rentá .. ” 45.807.383 
Materias Primas +.... ” . 660,000.00 
Productos Elaborados. _*'1.310.000.00 
Herram. y Matrices ,. ” 30.698.60 
Muebles, o. -e' Instal. 20.313.312 
Maquinarias ......o. ” 229.887.00 
Pérdidas del Ej. 1968 » 39,490.11 
Acciones a Emitir ... ” 700.000.060 


junio do 1968 


Cuentas que arrojan 
pérdidas: 


Gastos generales .....o 


Cuentas. que arrojan 
ganancias: 


Comisiones custodia ... 


terioT ..oooomoocos. 


- Total de pérdidas al . 
30]6]968 .o.ooomo.m.»o. - 


love  1.209.600.00]|" 
- "100,000.00 


1.309.600.00 


ganaricias al 30 de 


. nr. -- 


A 
$ 3.272.338.20 


Pasivo — 


FINANZTEX S.A. <-- o 
CEnseripción N.o 44 394) “Caja de Jubilaciones . $  548.832.93 
: Caja de Comp. N.o 31* »  162.765.06 
* Bacacay 1318 Chasé —u.oscommm*.*$*..>».o 27.070.66 _ 
Chaseima o . 144.410.33 
Balance. general al 30 de” junio de 1968' Efectos a Pagar .«....”?  356.311.04 
o Documentos a Pagar » ” 94.574.85 
Activo — - . Acreedores ....o.o.o. ”  545.936.41' 
' e TT .Bco. Aldave y Martínez ”. 590.42 
CAJA cooososcaconanodo 30.302.99i Utilid. del Ej. 65/66 
| Inversiones exterior"... 1. 260. 000.00 y 66]87 coo...  181.649.81 
¡pórdidas y. ganancias: “oo 19.297.01] Capital Integrado cs...” : 236.000.00, 
A | Capital Inscripto +»... ”.  64.000.00, 
-  -1.309.600.001 Fondo de Reserva .. ” 33,106.95; 
o : Res. Mant. Cap. Circ. ”. 177.089.741 
Pasivo — NS = | Capital Autorizado ... ”  700.000.00 


Panta qe K tn] 
$ 3.272.338.20. 


il 
v 


> £ 


Estado de Pérdidas y Ganancias. al 309 
- . "de setiembre de 1968 


Pérdidas — - 
Materias Primas +... $1.813.750.61 
Gastos de Fabricación ”. 492,625.00 
Gastos Generales +.... ” 327.595.983 
-1.145.00]| Sueldos ' +.ooomoo»oo.o ” 1,148.541.31 
Intereses y Descuentos » 68.396.12 
Leyés Sociales +..o.o. ”  457.247.22 
¿Amortizaciones mon.s ” 44.379.00 


> - PS 5 


900.00$ , $ 4.352.535.24, 
943. 00 Ganancias ——. : 
Productos: Elaborados. $ 919.500.600 
19.054.01]| Ventas ceo.ocmoso.. ” 2.147.213.65.. 
” Mercaderías coo...» s 1-146.331.48 
. jercicio .. ? 9. “11 

19.297. 01 Pérd. del Ejercicio ¿490 


. Aprobado por la asamblea gegéral ór. 


| dinaria del 22 de octúbre de 1968. 

“o. 1969. 

Inspección * Gerióral de Hacienda. bre do 
-— División Sociedades Anóni- 
mas. =— Deja. constancia que f.:-"-* 
los presentes estados se encuen- 2 


e 


$ 4.352.535.24 


Aprobados por la asamblea general 
ordinaria de accionistas del 4 de setiem- 


Inspección General de Hacienda. 
— División Sociedades Ariónis 
“mas. — Deja constaricia que 


¡ Octubre 29 de 1969 


los presentes estados se en- 
-cuentran copiados a folios 18 y 
19 del Libro Copiador de' Car- 
tas certificado por el Registro 
“Público y General de Comercio 
con el N.o 745 al Fo. N.o 254 
del Libro N.o 13 con fecha 14 
de febrero de 19683, 


- $ 5.280.00. — Hpub. — 19761, 


SALUR SOCIEDAD ANONIMA 
(Inscripción N.o 166.799) 
" Ellauri 839 — Apto. 601 


el 


* ' Balance General al 30 de noviembre 
de 1968 

! Activo — 

¿Caja — ..ooocovrrsrs. $ 51.701.36 
Inmueble . ..oroooono. 7 658.060.00 
Gtos. de constitución :. ” 14.080.00 

__ Acciones a emitir .... ””  100.000.00 

.. Cta, Pérd. Ejerc. "1967 ” 672.20 

Yo > 3  824.513.56 

7. Pasivo —. 

--«Banco Hipotecario ... $ 16.581.00 


100.000.00 
700.000.00 
5.570.086 
2,362.50 


Capital autorizado '.... ? 
Capital integrado .... Y 
Cta. Util. Ejerc. 1966 . 
_Cta. Util. Ejerce. 1967 . 
¡ . 


s 


AN $_ 824.513.56 
A 


AAA 
Balance de. Resultados al 30 de - 
noviembre de 1968 ' 


_ Ganancias — Ñ 
./ 116.000.00 
116.000.00 


rocosas. $ 


- lAlquilores 
5 


AS 


Pérdidas — 


43.662.50 
48.131.00 
9.804.00 
.7.040.00 
2.362.50 


Gastos de inmuebles 
Gravámenes legales ... 
Gastos generales ..... 
Gtos. de constitución .. 
Cta, Util. Ejerc. 1968 . 


_— $ 116,000.00 


" - No se efectúa Distribución de Utilida- 
des. 


Aprobado por lá Asamblea General Or-| 


dinaria de Accionistas, realizada en la 

fecha 17 de agosto de 1969. 

7 Inspección * General de Haclenda. 

7 — División Sociedades Anónl- 
mas. —— Deja constancia que los 
presentes estados se encuentran 
asentados a foliog 7 y 8 del li- 
bro Inventario, certificado por el 
Registro Público y General de 
Comercio el 22 de noviembre de 
1965 con el N.o 6.540 al Fo. 
133 del libro N.o 16. 


$2.940.00 —-1ipub. — 19798 


A 


SADIN SOCIEDAD ANONIMA 
* (Inscripción N.o 121.981) 
San José 1280 — Esc. 5 


Balance General al 31 de diciembre de 
: 1968 


AGCtivO — 


38.824.10 
163.698.00 


Caja 
inmueble 


$ 202,522.10 


DIARIGO GFICIAL 
Pasivo — o 


Capital integrado ,....$ 
Cta. Sdo. Util. Ej. 1964 ” 


Balance de Resultados al 31 de 
diciembre de 1968 


Ganancias — 


se. ....108088.0 y 


Alquileres 


$ 48.000.00 


“No se realiza Distribución de Utilidades 


e 


de 1969. 


— División Sociedades Anóni- 
presentes estados se encuentran 
asentados a folios 13 y 14 res- 
Público y General de Cómercio 


el 4 de abril de 1962. 
$2.640.00 — 1]pub. — 19799 


MANUEL NARANCIO 5, A. 
(Inscripción N.o 571 
Olivos 865 
Balance al 30 de junio de 1968 


Activo — 
Caja y Bancos  ...... 265.207.13 
“Deudores varióg ...»... 10.854.746.26) 
Mercaderías ....oos.o» 879.173.01 
Valores mobiliarios  ... *700.00 
Máquinas e instalac. .... 2.823.194,06f 
Inmuebles y vehfculos . 7.291.489.43 


Valores intangib. 


Pasivo — 


7.710.999.98 
1.400.000.00 


Acreedores varios 
«Capital integrado .. 
Suscrito a autorizar ... 
Reservas +». .o.osoo.o» 
Resultados netos 


nano 


..o...s 


22.628.353.41 


t 
É 
- 
H 
as 
; Estado de pérdidas y ganancias 
Ganancias 
Mercaderías 


Ingresos varlos 
“Resultados netos 


A 84.43.11 


14.485.250.07 


A 


200.000.00% 
65.301 


¡ Cta. Util. Ejerc. 1965 . ” 238.80| 

Cta, Util. Ejerc. 1967 . ” 367.00$ 

Cta. Util. Ejerc. 1968 , ” 1.851.004 
q 


202.522.10] 


Al próximo ejercicio ... 


48.000.00 | 


Ds $ 48.000.00 

Pérdidas —' 
Gtos. de constitución .. $ 1,660.00 
Gastos de inmueble » 4.816.00 
Gravámenes legales .. ” 27.207.00 
Gastos generales +..... *” 12,466.00 
Ctá. Util. Ejerc. 1968 . ” 1.851.00 
tte] 


-Aprobado por la Asámblea General Or- | 
dinaria de Accionistas del 17 de agosto P 


Inspección General de Hacienda. $ 
mas, — Deja constaricia que los f 


pectivamente: del libro Inventa- f 
rio, certificado por el Registro f 


513.843.52] 


22.628.353.41! 


2.800,000.00] 
8.631.651.29' 
2.085.702,141 


14.284.022.78; 
116.484.18; asamblea. 


1457 |! 
Patio 
Pérdidas — : 


Salarios ers... cesasras, 
Gastos generales ..... 
Gravámenes legales .... 


4,934.989.49 
5.358.466.659 
4.191.793.99 
o 


:14.485.250.07 


Proyecto de destino de Eos resultados 


84.743.11 
84.743.11 


Aprobados por la asamblea. 


Inspección General de Hacienda, 
—- División Sociedades Anóni- 
mas. — Deja constancia que los 
presentes estados se hallan có- 
piados a is. 42 del libro Inven- * 
tario, certificado por el Regis. 
tro Público y General de Co- 
mercio .el. 7 de abril de 1967, 
con el. N.o.1066,- al folio 388 
¿del libro N.o 16. 


$ 3:000.00. — 1jpub, — 19768, 
mes ena] 

JOSE HUGO MOLAGUERO $. A. 
(Inscripción N.o 115.035) 
Buenos Aires 484, Esc, 21 

Balance a1.31 de julio de 1968 


Activo — 


e 


Caja .y Bancos _.. 
Deudores varios 

MercaderÍas **o...corao. 86.678.734.586 
) Máquinas e instalaciones 40.565.192.25 
Valores intagib. 277.110.77 


144,070.283.45 
Pásivo — . ¿ 


Mercaderias —......... 21.610.019.24 
¡ Capital integrado ' :o«.e. 52.180.503.00 
l Resultados netos .....». 70.279.761.21 


144.070.283.45 


Estado de pérdidas y ganancias 


Ganancias — 


coonosos. 133.239.066.32 
897.697.00 


¡ Mercaderías 
Ingresó0g vari08_....eo.o 
, . ms 


o 11 4.136.763.32 
Pérdidas —— ¿ 
Salari08 ......» eee... 19.129.826.74 
ñ Giravámenes legales ... 14.819.592.52. 
Á Gastos generales ..... 13.962.161.90 
Resultados netos .... 66.225.182.16 


o o 


144.136.763.32 


ji Proyecto de destino de los resultados 


d 
; 


1 
. 
$ 
y 


A reserva niantenimient: 
capital circulante ... 3.408.530.00 
Dividendo en acciones . 62.816.652.16 
rs 


66.225.182.16 


Aún no han sido aprobados por Ñ 


Inspección General de Hacienda, 
: —— División Sociedades Anónis. 
mas. — Deja constancia que 108 


e -con el N.o 1056, 


“de 1988. 

O — o 
[AlGUÍTTOS —:orecomosas $ $4.000.00| 
> $ 84.000.00| 

Pérdidas — 

Gástos de inmuebles . $ 20.362.001 
-Gastós generales --onu. -” 31.152,17 
Gravámenes legales" -.. % 28.302,00; 
Cuenta utilidad ejercl- 

183.83] 


ados, 


SS : o 


piados a fs. 21 del libro Inven-f 
tarios, certificado por cl Regis- 
tro 
mercio -e1 7 de abril de 1964, 
al folio 388 
del libro N.o 16, Ñ - 


7 $ 2.940.00. -—— 1[pub. — 19769, 


DOMESTEL $, A, a 


Activo. —u. 

'K Caja moneda extranjera $ 293.150.00|- 
“f Bancos exterior “co..o ” 17.698.50] - 
Deudores variog exter. ” 6.175.000.00j 
p Acciones y valores ext.” 171,300.00 
[ Gastos de constitución ” 85.556.20 


"(Inscripción N.o 43.583) 
Cerro Largo 1131 


. Balance general al 31 de “diciembre 
¡ de 2968 


Activo <» 


Caja cesuviconoaras $ 5B.894.01j 


¿Banco Italiano “dá Dni 


”. 100.00] 


E Fuay >3000/02006,9 9/07 3 M 
Tamueblés too eZezozo, “9) = 27.048. 02: 
Rodados — :e ou cróazeocería >> 136. 000.00É 
E: + no. 
o Ss 219.042.03| 
Pasivo =—— . 
*Bánto Hipotecarlo del o E 
F Uruguay — o...o.ooo 1.597.70| 
Préstamos 4 Pagar 1: ” 100.000. son 
"Capital integrado 15.0 100.000.00 
"Fondo de TEserva  ce-oroe 5.809.084 
Cuenta utilidad ejerci- o 4 
elo 1965  ..omooo.o Y 1.490 98, 
Cuenta utilidad ejercl- 
cio 1966 * coooooooo P* 1.828.491 
enta utilidad ejerci- : hi 
o Y 4.131.95 
ta utilidad- ejerci- A 
DO 4.183.83 ! 


co 1968 estores ” 


Balance de resultados al 31 de diciembre | 


“TEO 1968 oo.momsr. * E. 


OS 


No 5e étectúa * “distribución de 


Aptobados” por la asamblea general; 
otdinária do accionistas, . realizada el 17; 
de agosto de 1969, 


Inspección General de Hacienda.. Ñ 


-— División Sociedades Anóni- 


mas. — Deja constancia que los | | 


presentes estados se  encuen- 
tran asentados a fojas 19 y 20 | 
respectivamente «lel libro Invén- 
tario, certificado por el Regis- 
tro Público. de Comercio el 6' 
de cetubre de 1960, con el nú-! 


— * “mero 5663 al folio 299 del 1i-* 


bro Ho 11, 
$ 3.030.€9, — 1jpub, -= 19800. 


presentes estados se hallan co- . 
Público y General de Co-|' 


Balance general al 31 de mayo de 1969 


Pasivo — 
$ Cuentas córrientes 1. $  -3.395.23 
Gastos A DAgar s.....o. ” 66.133.00 


E Accionistas, Cta, 


B Capital integrado _ 


l ximo ejercicio. 


| nistas, realizada el 25 de Julio de 1969. 


$ 84.000. 00|| 
ut [| 


Ni 


BIARIO 880 
DORTMUND FINANCE: CO. S. A, 


AS 


(Inscripción N.o 233.742) - * 
Misiones 1475, P. 4, Oficina 1 


"3 6.742,704.70 


prés- 
taMOB — .oooocosas» 
Utilidad del 


” 4.000.000..00. 
piercicio ”»  173.176.47 
eee: ”” 2.500.000.00]- 


$ 6.742.704.70; 


.. ¡ 


Estado de pérdidas y ganancias al 31 | 


de mayo de 1969 


Debe — 
i Gastos generales ev. $ 110.889.39 
í Gastos bancarios ext. . ” 2.700.00 
Utilidad del ejercicio ” 173,176.47 


-. $  286.765.86 


Haber — 
Diferencia de cambio . 5 . 96.615.86 
Intereses exterior "so. -190.150.00 


$ 286.765. 5 


La utilidad: pasa a cuenta nueva pró-| 


- Aprobados por la asamblea de acéio- 


Inspección —Genéral de Hacienda. ' 


Sociedades Anóni- 


“— División 


ADVERTENCIA IMPORTANTE ]- 
Los avisos lleven eu importe 
indicado al pio, a excepción de 
los que no se pagáron por ha- 
ber una gestión fiscal que res- 
lizan los oficinas, al igual que 
loa.que usan su cuenta corriente, || 
Y plazo para presentes es» | 
rrecciones sólo alcanze al Heme |. 
Po necesario para que les inte- | 
rescdos pueden vevisar los Cextes | 
y avisar a le Administración. Pa. | 
sado este plezo deberá pagarse ' 
el aviso nuevamente. - a 
Le Administración me s0 2080 
ponsabiliza por extravios - de 
grabados que mo ze refirem 48 
horas después de repartido el 
diaria, ! 
Los evisedores de le capita) $ 
tienes un plezo hasta de 15 dias | 
y los del interior haste de 30 
dias pare. retirar los aúmeras | 
correspondientes e lo primero y | 
último pubiiceciones. Pasedo esa | 
plazo todo ejemples solicitado | 
| deberá pagarse» Í | 


A ed 


Octubre 29 de 1969 


mas. — Deja constancia que los 
presentes estados Se hallan co- 
piados a fs, 3 del libro Copia. 
dor de Cartas, certificado por 
€l Registro Público y General 
de Comercio el 30 de agosto de 
1963 y anotado con el N.o 4326 
ai folio 255 del libro N.o 18. 


$ 2.823.00, —-Afpub. — - 19801. j 


AAA Ñ 
ARCOL COMPANY $. A. . 
_(Enscripción N.o 189.283 : 
Buenos Aires 484, Escritorio 21 ”y o 


¡ 
Estado de Situación a1%31 de octubre |: 


de 1968 -- 

Aira 
¡Caja —ueroocooroveso DES 2.000. 
'«Pítulos y acciones ie. ” 73.995. 
Deudores exterior ... *” 100.000.— 
70.842. 


Obligaciones a cobrar , ?”” 


U$S 248.837 —= 


Pasivo — 


z z + 
Créditos diferidos  ... U$S 4.803. 
Acreedores exterior - us *” 111.720.- 

prmpnestos A Pagar ... ” 1.631. 
A 
U$S 118.154. 
Capital integrado ive. ” -100.000.— 
Resultados netos .... » 8.683 — 
Capital integrado'a au- . 0% 
toriZar —o.oo..... ”. 20.000.— 
CC UES 246.837.— - 
Estado de Pérdidas y Ganancias 


Ganancias == 


Intereses ... U$S 10.314. 


s 


U$S 10.314.— 


Pérdidas — 


Impuestos ..noo.ooooo. U$S 1.631... 


8.683.— 


Resultados Retos ...o. ” 


U$S 10.314. 


: Proyecto de destino de los Resultados 
-. US — 8.683.—. 
U$S 


'Al próximo ejercicio 


8.683 ,—. 
Aprobados por la asamblea. 


Inspección General de Hacienda.  * 
——- División Sociedades Anóni_ 
mas. — Deja constancia que los 

* presentes estados se hallan co- 
piados a fs. 8 del libro Inven- 
tario certificado por el Registro 
Público y General de Comercio 
el 24 de marzo de 1966 con el 
N.o 1.011 al F:0-188 del libro 
N.o 16, ts . a A 


$2.820.00 — 1fpub: — 19787. 


y 


m7 


5d 


7 


| Octubre 29 de 1969 


ri A AI A 


JDLARIO OBICIAS 


(Inscripción N.o 44,209) 


Gaboto 985 


ESTADO DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 1967 


ACTIVO 
Corriente: 


E 


an, esos ovesa 


Caja y Bancos 
Efectos a CODTaT cooooooranoosocrrann 
¡Por trabajos facturadog'y en construc- 
ción menos entregas a cuenta, reclamos 
a cobrar y cuentas corrientes 
Existencias: Materia prima, materiales 
y herrajes y producción en proceso + 


Total activó” corriente ... 

go Fijo; 
Bienes raíces, maquinarias, instalacio- 
nes, material rodante, muebles, útiles 
JJ y galpones, menos amortizaciones .. 


:* Nominal: 


Gastos de coñstitizción, menos amorti. 


zació 
> 


Efectos descontados +..,+..-- 


A A 


......... LE 


$ Inversiones: 


Valores: -Aoclónes y certificados de ac- 
cione3 


ceo..e.... 


sy 


361.074,56 


319.582.93 


3.240.867.87 
1.299.897.33 


XA 


$ 5.221.422.19 


2.538.008.54 


1.00 


427.812.08 


352.700.00: 


AA [rr 


"$ 8.539.943.8£ 


- 


Corrientes 


Bancos en cuenta corrientó, vales y do- 
cumentos a pagar y proveedoréás "s... 
Créditos diferidos :..eooonornonoooaeo 


Po ..> 


Exigiblo mediano" y largo plazo? 


Documentos de adeudo ley N.o 13.296, 
” Menos intereses a Yyencer 1 exce. sn 


Eventuals 


Bañcos y acreedores, documentos des- 
contados 


COR OOOO RR FOO E O 


Capital Y reservas: 


Capital autorizado e Integrado, Feserva 


prima emisión acciones, Teserva para 
ampliación de equipos y fondo de re- 


serva facultativa :emecee. esoo... 


Resultados: 


Beneficios a distribuir: 


io 


ESTADO DE'PERDIDAS Y GANANCIAS AL 28 DE FEBRERO DE 1967. 


Matrg en bruto de explotación CIR OO FORO OOOO NRO ROO OR E FOO MOTOR ROO 


Menos: 


Gastos- de administración: 


“Retribuciones personales y targas sociales. :. seis ¡oee 
Gastos VEntas ..oooomorom.», 
. Comisiones, intereses y gastos, bancarios ¿ 


conoce 


E FO OO EA 


Coso nas 


ss 


14590 |] 


A A Eco EN e] 


4.418 440.08 


212:181.22 


e A 


¿ $ 4,630.621.25 


o 


174.812.76 


*” 2.323.257.72 


$ 8.539.943.88 


$ 3.128.758.19 


id 169.333.338 
» 306.052.40 
” 236.316.86 


Alquileres. voor rarnrnro.reon.oen.saol » 19.200.00 
Impuestos coro rcorrrencranonsr.... » 5.782.50 
Amortizaciones +. E - as 16.815.63 
Honorariog ' ».e.coeosoce cs eene ele e l0S OEAETOOO (Celos e 00 e ezo eee ¿Pe ” 2. 500 . 00 
- Ñ 
Beneficios a distribuir del ejercicios - 
Destinados a reserva por reinverslones CAI AECA $ 1.523.094,00 


Destinados a reserva mantenimiento capital circulante .. 
Destinado a cuenta nueva cora roo. ..o ran > LEA IA AAA AA 


No fueron sometidos 2 la asamblea general ordinaria de accionistas. 


” 325.250.00 
s. 474,913.72 
PX Ñ 


Inspección: Genéral de Hacienda. — División SO eogades Anónimas. — Deja constancia que log presentes 0% 


tados se hallan copiados a folios 119 y 12 


$ 7.920,00, — 1I[pub. — 19112. 


o. del libro certificado Inventario. 


1 


| 2460—0 


ACTIVO -. 


YARAVI S. A. 7 


DIARIO 98 


ARAN 


(Inscripción No 44.209) 


Gaboto 985 


ESTADO DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DE 1968 


- . o - RASIVO $ 
Corriente: Corrientes: a 
" Caja y Bancos +.oososoosorosocos oro $ 465.524.94 Bancos vales a pagar, documentos 2 DA- o 
Fifectos A CODTAT oooeosoconormsrsrss ” 1.003.200.00 gar, proveedores, negocios 'en parti- ñ ñ 
Por trabajos facturados y en construe- : cipación y cuentas corrientes ..svoso $ 11.329 195.13 
« ción, menos entregas a cuenta y re- - Créditos diferidos ...ooooocossncroaóo ” 995,735.90 a 
clamos 2 CODTAr ..oooonoooomoom..o %  _899.780,01 .o— a : 
Existencias: Materia prima, materiales y - * o “Total pasivo' corriente css $ 12 «324.931.083 
'- herrajes, mercaderías y producción en *: - : . a . po 
|: PYOCESO T.oosoroarscoosrasororsoo  10,585.561.38 A - 
: - “> - _ É Exigible mediano y largo plazo: . 
Ñ Total activo corriente ... $ 12.904.066.33 e . AN 
: z c y Documentos de “adeudo” ley N.o 13.296, * ¡ 
Fijo: Zo Ñ menos intereses a vencer .ooooomn.o 73.995 00 
. / ? Ñ SN Ml . o. = - . . » a y 
Bienes raíces, maquinarias, -iñstalacio- Eventual: ! 
nes, material rodante,-muebles, útiles ¡ , 
galpones y acciones, menos amortiza- os Bancos y acreedores, documentos des- o , 
ciones cooPecnoorooor o rorosor.so ” 4,847.308.35 contados oo. o.00020029ó0:0,9 0 070,099: % 4.700.475.06 
; mo. a. - > Capital y regervasy 
Gastos de constitución, menos «amortl- e Capital autorizado e Integrado, Teserya 
. ZACIÓN —:voooovcoosornpmmomo.»rosos . 1.00 prima emisión acciones, Teserva para 
: : ie 30 ampliación de equipos y fondo de re- 
Eventual: : TA 71 NN _serva facultativa +.oós+..0001.1 8895588 00 
Pitoctos descontados ...oosoororeorsroses  4,700.476.06 Resultados: " ..” 
Inversiones: Beneficios a distribuirz> E 
Valores: "Acciones y certificados de ac- os - De ejercicios anteriores .0o0.0...oo. ” 2,498,070.48 
ciones ooo orr ooo rocosos. o.oa a 424.700.00 Del ejercicio 1967/68 oooooscoror.: 2.379.539.17, A 
Zoo? To nm qx — = q€_x Xá> A] 
A - Pone... - $ 22.876.545.74 m0. e. $ 22:876.545,74 
z TT 7 = a. - _ noe 
. . AUS - 
e ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 28 DE FEBRERO DE 1968 
Margen bruto de explotación eseuvssreoero nooo oo.ooo.oo. + .oossrrcoorososroo $ 4.354.965.66 
Menos: - 
Gastos de administración: ' 
Rotribúcionés personales y Cargas sociales +ocomuososnonconnacconznninonos. PP 189.542,4 
Gastos de ventas; descuentos; deudores iñcobra bles; recargos, multas y alq. ” 929.311 04 
Comisiones, intereses y gastos bañcari0g .....oooosuorrorosorormooopoo»o» » 565.663.011. -- , 
IMPUESÍOS —rrococcorcnccacacanncooncror sopor rrrorooy carros rcccor dans 2 290.910.00 
Beneficios a distribuir del ejercicios . * . 
Destinados a reserva DOF. TOIOVETSÍONeS. ..ocoooomorporporveres somo coorososa $ 42.131.00 
Destinados a reserva mantenimiento, capital. circUladte-..voceciocooncr osos so ->-* 2,199,959.00 
Destinado a cuenta nueva, Door roo 0 ao A ses. ..oosboo - 137 .449, 17. 
No fueron sometidos a la asamblea general ordinaria, de accionistas. o ocooniccooo >> 
Inspección Genéral de “Hacienda, — División So cledades Anónimas, — Deja constaricla que los presentes es- 
tados se hallan copiados a folios “124 y 125 del libro certificado Inventario, A - 
$ 7.200,00. — 1jpub. — 19113, - > t 
: e a - e S ar ari Laia Ca o dl . 6 cc e a o 
E MUY IMPORTANTE, -——-Los avisadores de la Capital” deben observar cómo aparecen 3us textog,' i 
indicando a las 24 horas de circular éstos, los errores a subsanar, Para avisos del Interior, el plazo se ame 
.plía de acuerdo con la forma de realizarse el servicio de Correos. La demora en orslenar correcciones hace, 
perder el derecho de reinserción, : o - : os 
.- De ácuerdo al Decreto de 2 de Octubre de 1958 - los Avisadores de la Capital disponen hasta de quincs 
- días y los del Interior hasta de treinta días para ' retirar, previa presentación del recibo, el diario de la _ 


primera. y filtima vnblicación que les corresponda, vencido el cual los diarios son cobrados según tarifa, 


